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はじめに 



1982 年に 発 我され て 以来， PC-9800 シリーズ は， 多様性， 《 速 性な ど? •? い 機能 を 追求して 成長し 続け 
ています. 

これ ま で 弊社で は， PC-9800 シリーズ を 活用す るた めに， 「PC-9800 シリーズ テクニカル データ ブッ 
ク」 を 出版し， 改訂 を 重ねてき ました. 

しかし, 現在で は PC-9800 シ リーズの 機種 も增 え, すべての 機種に 関する 情報 を ！ 冊に 収める こ と は 困 
難に なりました. そこで， 基本 入出力 プログラム について 扱った 「 BI0S 編」， ハード ゥヱァ について 扱つ 
た 「HARDWARE 編」， マルチメディア について 扱った 「MULTIMEDIA 編」 の 3 分冊と なって います. 

「HARDWARE 編」 では， ハー ドウ ヱァの 仕様と 機能に ついて まとめて あります. これら を 理解す る こ 
とに より， ハー ドウ ヱァに 密接した プログラムの 作成， 周辺 装置の 開発な どが 可能になります. 

なお， 本お は 限られた ページの 中に 膨大な データ を 記載す るた めに， 解説 害で はなく データ ブックと 
して 作られました. そのため， 本書 を 利用す る 場合に はハ一 ドウ ヱァ， ソフト ゥヱァ について ある 程度 
以上の 知識 を 必要と します. 特に ハード ゥヱァ において は， 使用して いる デバイスの 一般的な 解説な ど 
は 行って いません. 必要な 場合に は， 各 デバイスの データ シートな ど を 参考に してく ださい. 

本 害の 内容に ついては 万全 を 期して いますが， 万— 不審な 点 や 誤り， 記載 洩れな どが ある 場合に は 御 
容赦 願います • また 本 害に 記載して ある^は， 特別な 条件の 下で は 正しく 動作し ない こと も 考えられ 
ます. 本^の 内容 を 利用して 開発 を 行う 際に は， 前もって 充分な チヱ ックを 行って ください 
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本書 を 利用され る 場合の ご注意 



I 本書で は， CPU の 名称 をバ PD70116, 8086, 80286, 80386, 386SX, 386SL, 486DX, 486DX； 
486SX, 486SX(J), Pentium 等と 表記して いる. 

386 と 表記した 場合 は 80386， 386SX, 386SL(98) すべて を 表す. 
486 と 表記した 場合 は 486DX, 486DX2， 486SX, 486SX(J) すべて を 表す. 
なお 80386 はィ ン テル 社の 正式 名称で は 386DX である こと に 注意す る こ と. 
Microsoft® Windows™ (± Windows と 表記して いる 場合 も ある • 

PC-9800 シリーズ 本体の 動作 モードに は， グラフ ィ ック 画面の 解像度が 640X400 ドッ 卜の ノーマル 
モードと， 1120X750 ドッ 卜の ハイ レゾリューション モードが ある. 

NEC の 正式な 表記で はり ヽィ レゾリューション モード」， 「ノーマル モード」 であるが， 本書で は， この 
表記 を， 「ハイ レゾ モード」， 「ノーマル モード」 と BftSi している 場合 も ある • 

• PC-98XA は ハイ レゾリューション モー ド 専用機で あり， 「ハイ レゾ モー ド 」 と 表記され ている デー 
タを 参照す る こと. 

• PC-98XL/XLVRL は ハイ レゾ リュー ショ ン モー ド， ノーマル モー ドの両 モー ドで 動作 可能で あ 
り， 本 ^中で 「デュアル モード 機」 と 表記す る 場合が ある. 動作 モードに したがった データ を 参照す 
る こと. 

• PC- 98XA/XL/XLVRL 以外の 機種 は ノーマル モード 専用機で あり， 本 害 中の 「ノーマル モー 
ド j と 表記され ている データ を 参照す る こと. 

I アプリケーション を 開発す る 際に は 以下の 点に 留意す る こと • 
• システム 共通 域に は 害き 込み をし ない こと. 

• 割り込み ベクタ は 基本的に フックし ない こと. フックす る 必要が ある 場合 は， アプリケーション^ 了 
時に 必ず 元の 状態に 戻す こと. 

• NEC リ ザ一 ブェ リ ァは 使用し ない こ と. 

• ス タ ック エリア は 忘れずに 確保す る こ と. 

I 承不 的に 本^に は， オペ レー ティ ング システムに 依存し ない ハー ドウ ヱァの データ を 記載して ある. 
ソフ トウ ヱァに 依存す る 動作に 関して は， それぞれの マニュアル を 確認す る こと. 

I 本書 中に 記述の ある 以下の LSI は， 実 機に おいて は 同等の 機能 を 持った 相当 品が 使われて いる 場合が 
ある， 

,07210 /.PD8255/A 

バ PD7220 パ PD8259 

//PD765/A //PD4990/C 

バ PD8251/A //PD1990 
バ PD8253/C-5 
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プログラミング 上の 注意 



80286 において プログラム を 作成す る 場合， //PD70116 および 8086 の 場合と 比較して 以下の 点で 動作が 
異なる ため， 注意が 必要と なる. 

• 命令 クロック 数 一 

80286 は， ほとんどの 命令が// PD70116(8086) よりも 少ない クロック 数で 実行され る. したがって， フロ 

グラムの 実行時 間により タイミング を 合わせて いる プログラム は 変更す る 必要が ある. 

• DIV 命令の 割り込み 

80286 で 例外 発生に より 割り込みが 起こった 壩 合に は， 退避され ている CS: IP は 例外 を 発生した 命令 を 
指す のに 対し， //PD70116(8086) で 除算 エラー 割り込みが 起きた 場合， CS ： IP は 次の 命令 を 指して いる. 

• 命令の 差異 

80286 はヌ PD70116 の 上位互換性 を 持って いないため， バ PD70116 固有の 命令 は 80286 では 実行で きな 
い. 

バ PD70116 の POP CS や MOV CS の 命令 は， 80286 において は 無効 命令 コードの 例外 (割り込み 6) を 発生 
したり， LIDT のよう な 保護 モードの 動作と なって しまう. また POP MEM または PUSH MEM の 第 2 バイ 
卜の ビッ 卜 3〜5 に 未定義な パターン を 使用した 場合， 80286 では 一般 保護の 例外 (割り込み 13) を 発生す 
る. 

• PUSH SP 命令 

80286 の PUSH SP 命令で は， //PD70116(8086) と は 異なる 値 を プッシュ する. プッシュ する 値 そのものが 
意味 を 持つ 場合に は， バ PD70116 の PUSH SP と 等価に する ため， 80286 の PUSH SP 命令 を 次の 3 命令 

に » き 換える 必要が ある. 
PUSH BP 
MOV BP.SP 
XCHG BP, [BP] 

• シフ 卜， ローティ 卜 

80286 において， 31 ビット を 超える シフト， ローティ 卜 カウン 卜 は， 下位 5 ビット を 残して マスク される. 

• IDIV の 商 

80286 では IDIV の 命令の 商と して 最大の 負数 (80H, 8000H) を 生成す る ことができ るが， //PD70116 では 
除算 エラー 割 り 込みが 発生す る. 

• ステータス レジスタ 

80286 では ステータス レジスタの ビッ 卜 数が 追加され ている. そのため ステータス レジスタの 内容 を テス 
卜して いる プログラム において， 追加され たビッ 卜が マスクされ ていない 場合に 誤動作と なる ことがある. 

•NDP の 割り込み 

NDP からの 割り込み 信号 は， バ PD70116 の 場合に は 8259 を 介して CPU に 接続され ている が， 80286 の 場 
合に は 80287 から 直接 信号が 接続され ている. そのため 8259 による NDP の 制御 は 不可能で ある. 
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//PD70116 では 1 命令の 語長に 制限がない が， 80286 では 1 命令が 10 バイ 卜 を 超える と， 無効 命令 コード 
の 例外 (割 り 込み 6) が 発生す る. そのため プリ フィック スの 重複 は 注慝を 要する. 

MOVS, INS, OUTS 命令の みで 使用で き， その他の 命令に 使用した 場合に は 無視され る. 



なお， 386,486， Pentium において プログラム を 作成す る 場合に も， 80286 の 場合と 同様に， 以下の 点に 
注意す る こと. 



プログラム 実行時 問の 差異. 

除算 例外 発生 時の スタック 上の IP の 値の 差異. 
PUSH SP 命令 を 使用し ない. 

シフ 卜， ローティ 卜の カウン 卜 （CL) として 31 以上の 値 を 使用し ない. 
最大 負数 (80H, 8000H) が 商と なる 整数 除算 は 使用し ない. 
15 バイ 卜 を 超える 命令 を 使用し ない. 
自分自身の 命令 を 書き換えない. 

割り込み コン卜 ローラに 対する コマンド アクセス は， CLI を 実行して 割り込み 粲止 状態 (| F = 0) にして か 
ら 行ラ. また， 割り込み コントローラの アクセスの 後， STI を 実行し 割り込み 許可 (|F = 1) する までの 間に 
JMP $+2(486, Pentium を 使用して いる 機種で は OUT 5F, AIJ を 挿入す る. 
BUS LOCK は 次の 命令に しか 使用す る ことができない. また， 全 物理 メモリ を ロックす る もので はない 
ことに 注意す る. 

BTS， BTR, BTC 

XCHG 

INC, DEC, NOT, NEG 

ADD, ADC, SUB, SBB, AND, OR, XOR 
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仕様 一覧 



1.1 基本 仕様 (LT を 除く) 





ィ ymuu 
— 







* 印の 项 H について は， 機種 ごとに 細かな が ある. 
詳しく は 機種 別 仕様 を 参照の こと, 



CPU 



I* 



テ千ス ト 表示 



英数字 



y y ノレて 一 r 

パ>1)701 1 6( H V8086/80286/80386/386SX 
/386SL(98)/486SX/486SX(J)/4SHI)X 

/486I)X2/Pentium «m.V, 

HO X Y x 25 ff， 80 K 'r x 20 ？ r 
40 义卞 x 25 JO K'Y < 20 \i 



アトリビュート 



標準 グラフィック 表示 

(>i 2) 



カラー 



一 



拡張 グラフィック 表示 

256 色 表示 



(注 4) 



おも ROM 



キー ポー ド 



一' ― 



インターフェイス 



ブりン 夕 

(注 3) 



シリアル 



40 K r x 25 け， 40 Z r > 20 Tr 



リバース， ブリン ク. シーク レフト 
カラー 8 色 （キャラ クク， (丄 1) 
グラ 7 仁 メク との rtrtiA 成 か" fte 



ハイ レブ * ード ― 

80286/80386/486SX/486I)X/486D)^ 
/Pentium «l 



80 X'Y'X 25 行 



40 《字 x 25 \i 



640 ， 200 
640 x 400 



16 
8 Ma 



640 x 200 ト ノト 4 Ma 

640 x 400 ド ゾ ト 2 鎖囊 

アナログ KGB デ< ス ブレイ (ir 1) 
4096 &中 16 色 (8 fe*) m 

(16 mmmm<^-n 

デジタル RGB デ< ス ブレイ 使 Hll^* 
8 色^ 



1677 色 中 256 &表示 4 鐘 
640 a 400 ドット 2 pNA 
640 x 480 ドット 1 iNifti 

« ，グラフ < ノ ク^^ ヒ は她ケ して 排 



1120 x 750 ド / ト 
(VRAM I. は 1120 x 936 



卜） 4 續 



1120 x 750 トノ ト （1120 x 936) 1 pNifti 
4096 色 中 16 色^ 

デジタル RGB デ < ス ブレイ 使 IH 小^ 



16 ド 7 ト ゴシ/ ク^ 



Jis 5s 1 

JIS 3i 2 小 や * マ: 

ユーザー' 义 7 



24 x 24 ド/ ト 《MW は 4： 



2965 ？: 
3384 Y 
885 « 
188 f#* 
388 マ: * 



JIS « ゆ At! ケ 1ゃ《 

キヤ ビタル 口/ク^ * 

ン キー. コントロール キー. ファン クシ 3 ンキ 
HKLR COPY. BS. INS. DEL X ト、 KK， 



— * 

NFER*. HOME キー * 



セン トロ 二 クス社 0： 様 ，提 

8 ビッ ト ハラレ ルイ ン ターフ 



ス 



KS-232C mm^m 1 チャン ネル 内 * 

PC-9861K により 2 チャンネル WJi'r 



ン 



霄源 



£r& による パック アップ 



AC100V±10%, 50/60HZ 



汲 湿度 禾件 | 10〜35で， 20〜80% (ただしお， y しない こ v> 

注 1 ： -れ 色 液 ^ または プラズマ ディスプレイ 搭載 機 If は， 本体の みで は 8 陏調^ 色 表示と なる. 

ただし， 外部に アナログ K(;B ディスプレイ を 接 絞した 坳 合に は 4096 色屮 16 色 が" I 能. 

8 防^ ポ色^ 不の槻 種で は， 本体 内の ディップ スィッチ SW3- 4 によって， カラー コードと 表ポ 色の 閱係を ^転す る ことが 《j 能 
注 2 ： PC- 9801 および PC-9801U2 では， 表 ポロ J 能な Stfc 数が 半分になる J ^ 
注 3 ： PC - 98XA, PC-98XU PC - 98XL 2 , PC- 98KL では， プリンタ 用 コネクタ は 36 ビンで あ * 

その他の « 種 では 14 ビン コネクタ を 使 
は 4 ： PC - 9821, Ap， As Ae, Ce, Af, Ne のみ サポート. 
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CPU, クロック 



ROM 



システム 



RAM 



バ PD70216(V50) 7. 9872MHz 



B 本 語 MS-DOS (Ver3 . 1) および N„- 日 本 語 BASIC (LT) 
べィ ト 



え 節^ 換 W お^ 36. 000 語 



最大 ユーザーズ メモリ 640K バイ ト 

VRAM32K バイ ト 

システム 用 メモリ 64K バイ ト 



表示 



表示 装置 



英数字 



グラフィック 



日本語 



液晶 ディ ス ブレイ （PC-98LT-02 により CRT ディ ス アレイに 単色 
表示が 可能） （注 1 ) 



80 文字 x 25 行， 80 文字 x 20 行 

アトリビュート リバース， シークレット， アンダーライン （キャラ 
クタ 単位） 



640 x 400 ドット （モノクロ 1 圃面） 



16X 16 K y 卜 
JIS 第 1 水準 
JIS 第 2 水準 
非 漢字 



ゴシック 体 
2965 字 
3384 字 
885 種 



ユーザー 定義 文 宇 188 種 



キーボード 



に"： 



フロッピーディスク 



プリ ン夕 インターフェイス 



カレンダ 時計 



電源 



湿度 条件 



消费 電力 



JIS 標準 配列 準拠 79 キー 

キヤ ビタル ロック 可 

コントロール キー， 10 ファンクションキー 
DEL/BS, INS, XFER, NFER, NUM キー 
本体との 一体 型 



3. 5 インチ 1MB/640KB 両用 タイプ 1 ドライブ 円 蔵 
(PC-98LT-31 により 1 ドライ ブ增設 可能） （注 1 ) 



8 ビッ ト パラレル インタ一 フェイス 内蔵 
セン ト ロニ クス社 仕様 準拠 



1 チャンネル 内蔵 RS-232C 規格 準拠 



霞 池に よる ノヽ 'ック アップ 



i-Cd バッ テリ 内蔵 
バッ テ リ 8 時間 充 * 後， 約 4 時間の 速統 使用が 可能 (注 2 ) 
(フ 口 ッ ビー ディ ス ク 使用 率 10% 時） 
AC100V 土 10%, 50/60Hz(AC アダプタ 経由で 供給） 



10〜35'C， 20〜80% (結露し ない こと） 



3W (フロッピーディスク アクセス 時 最大 6W) (注 2 ) 



i\- 1 ： PC- 98LT-02(CRT アダプタ）， PC-98LT-03( 通 や 3 制御 アダプタ）， PC-98LT-31( 拡張 用 マイ クロフ ロッ 
ビー ディ スク ュニッ ト） の 拡張 装 S は， いずれ か 1 つが 利用 可 fll PC-98LT model 11/21/22 に 接 する 
場合 は， PC-98LT14( 拡張 装;！ 接 fcl ケーブル） が 必要. 

注 2 ： PC-98LT model 11/21/22 の 場合， W 用 モデム ボー ドを 切り離した 状態の 時. 
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第 1 章 仕搛 一覧 





PC-98LT model 1/2 


PC-98LT model 11/P1/PP 


RAM 

標準 実装 容量 


ユーザーズ メモリ 384K バイ ト 
(256K バイ トの 増設 可能） 


ユーザーズ メモリ 640K バイ ト 


拡張 ス 口 ッ ト 


なし 


1 スロット あり (モデム ボード^ W 用） 


外形 寸法 


305(W)x265(D)x65(H)m 


310(W)X285(D)X68(H) M 




約 3.8k g 


約 3. 9kg 



PC-98LT model 2 は， PC-PR102TUB) を 標準 装備. 
PC-98LT model 21 は， PC や R102TL2(B) を 標準 装備. 
PC-98LT model 22 は， POPR102TL3(B) を 標準 装備. 

PC- 98LT model 11/21/22 では， PC 98LT model 1/2 と 比較して， 以下の 点に 改良が 加えられて 
いる. 

• LCD の視認 性向 上 

• リ ターン キーの 大型 化 
• ホーム ポジションの 新設 
• パー ムレ ス 卜の 新設 

• FDD アクセス ラン プの前 ifii 設! K 

• POWER ラ ン プの 点灯 

• プリンタの 印字 速度 高速 化 

• セッ 卜 アップ プログラム により， 本体に 1 時 問 アクセス しない 際の アラーム ブザーの オン/オフ 設 
定 機能 



第 1 部 システム 概要 



1.3 機種 別 仕様 

. —— 



本 体 


CPU 


CPU 1 
ク 0 プク 
(MHz) 


ROM 
(KB) 


標舉実 養 


VRAM (KB) 


«9B 




RAM 零 重 

(KB) 

、- 


チキ" 


グラフ ィプク 


16 色 表 承 


OPRMI 


GC. 


EMS « 応 


讓一 水舉 


第二 水準 




8086 


5 




• 一、 


o * \t/ 


% 


x 


X 


X 


PC9«1 S3 


PC 镯 10 


Km 12 ] 




8086 2 


5.8 


96 


128 


84 (4) 


96x2 


X 


X 


X 


rc 镧' a 


PC 斓 10 


Km に 1 




8086 2 


5.8 


% 


128 


12 


96x2 


X 


•X 




PC9M1-53 




PC 9»1 1： 




8086 2 


5.8 


1 も 


12* 


12 


96x2 


X 


X 


X 


K 9«l S3 




k m 12 


PC-9801P3 


襄- 2 


5.8 


96 


256 


12 


96x2 


X 


x 


X 


PC 細 S3 




K 9801 12 


PC-9801M2 


8086 2 


5.8 


96 


256 


12 


%x2 x 


x 


X 


PC«01 >3 




K 9801 1： 


PC-9801Mo 


8086 2 


5.H 


% 


256 


12 




K 


八 


X 


PC9»l S3 




K m 12 


PC-9801U2 


^PD70U6 


8 


96 


128 


12 


%( + 32) 


PC 98011； 02 


x 


(iRCG 


K 9801 53 




o 


PC-96XA mode" 


80286 8 

レ，^ w 


化 


512 


12 


128 > 4 




V 

へ 


(iKCG 


Mz メモ' J 






PC-98XA mode!2 | 


80286 


8 


48 


512 


12 


I28>4 






(； KC(J 


'し ひ 






PC-98XA mcxJeW | 


80286 


8 


48 


512 


12 


128 > 4 






(； Ka; < し 'V 




〔 


PC-9901VF2 


pPD70116 


8 


% 


256 


12 


96' 寺き 2 


K' 9801-24 


X 


GRGG 


KW1 S3 






PC-9601VM0 


//PD70116 


8.10 


96 


384 12 


96U32)x2 


FC 9801 24 


X 


(； RC<; 


Km S3 






PC-9801VM2 


/IPD70116 


8,10 


% 


384 


12 


96>K)x2 


K' 980 ト 24 


X 


(； KC(; 


PC 9801 S3 




1 


PC-9e01VM4 


/iPI)70U6 


8,10 % 


384 


12 


96' ,32"2 


!*C 9801 24 


X 




IV >wl お 






PC-9601UV2 


^PD70116 


8.10 


% 


384 


12 


128" 


o 




(； KC<; 


Km a 




置 

fry 1 


PC-98XA modem 


80286 


8 


48 


512 


12 


128x4 






(iRCG 


4 < - ダ そり 






PC-98XAn 
PC-96XAn 


xxtol21 1 


80286 


8 


48 


512 


12 


128x4 






(； kc<; 








KKW31 


80286 


8 


4S 


512 


12 


128X4 






(； KC(i 


ひ ！ 






PC-98LT mode" 


1 ^PD70216 - 


8 


512 


384 






ハ 


X 


X 


X 




。 1 


PC-96LT model2 | 


PPD70216 


8 


CIO 


m 




32 


X 


X 


x 


X 






PC-9601VM21 


,1)70116 


8.10 


96 


6401^.1) 




12 


128x2 


」 




GKC(; 


K 9801 S3 






PC-9801VXO 


//PD70U6 
80286 


8.10 

8 


96 


640at.l) 


12 


128x2 


o 


o 






o 


O 


PC-9801VX2 


//PD70U6 
80286 _ 


8,10 
8 


% 




12 


128^2 


o 


o 


ヒに 'し 


M、 <M\ \\ 


o 


〇 


PC-9801VX4 


NpD70116 
80286 


8,10 
8 


% 


产 ^ a A 、 i 叠 ft 

640<rtl》 


12 


128x2 
—^- 




o 




rv wi «>j 




o ' 


PC-98XL 
rnocJoll 




ボ) 70 116 
80286 


8.10 
8 


96 


1152 

"t2) 


\2 


128x2 


o 


o 




K9«l S3 


r> 


リ 


M レゾ 


80286 ― 


8 


_64_ 


1024 


12 




o 




rA, レ 


$ i . y % ii 


o 


〇 _ 


PC-98XL 
mode\2 


ノー 7* 


| パ， 1)701 16 
H0286 


8.10 
8 


% 


1152 

(注 2) 


12 


128x2 


o 


〇 


K(iC 


K «0I S3 


〇 


o 


ハ仆ゾ 


80286 


8 


64 


1024 


12 


！ 28x4 






EGC 


は' <そり 


o 




PC-98XL 


//PD70116 
卜 ，ん 80286 


8.10 
8 


96 


1152 

(if.2) 


12 


128x2 


〇 


o 


EGC 


PC9W1S3 


o 


o 


"仆ゾ 80286 


8 


64 


1024 


12 


128x4 


、ノ 




ECfC 


/<ン メモリ 


〇 




PC-9901U 


V21 //PD70116 


8.10 


96 


640(rfcl) 


12 


128x2 






(iRCG 


K 9»l S3 


0 


〇 


PC-9801VX01 


^PD70116 
80286 


•00 00 

o o 


96-： 


640(^.1) 


12 


128x2 


o 




EGC 


PC9WI S3 


〇 


〇 


PC-9801VX21 


>/PD701I6 
80286 


8.10 
8.10 


*•： 


640(^1) 


12 


128x2 


o 


o 


EGC 


PC 9801 S3 


o 


o 


PC-9801VX41 


PPD70116 
80286 


8.10 
8.10 




640(^.1) 


12 


128x2 


〇 


o 


EGC 


PC9W1 S3 


リ 




PC - 
98XL' 




//PD70116 
80386 


8 
16 


96 


1664 

は 2) 


12 


128x2 


o 


o 


EGC 


KWIS3 


〇 


o 


"化/ 




16 


64 


1S36 


\2 


128x4 






EGC 


/し ひ', 


〇 




PC-96LT 


modein 


//PD70216 


8 


512 


640 




32 


X 


X 


X 


X 






PC-98LT mo6eO\ 


/iPD70216 


8 


512 


640 




32 


X 


X 


X 


X 






PC-9801UX21 


//PD70116 
80286 


8 
10 


% 


640( 注 1) 


12 


12SX2 


O 


c 


EGC 


PC«01S3 


- 


〇 


PC-9801UX41 


パ) D70116 
80286 


8 
10 


% 


640( 注 1) 


12 


128x2 


O 




EGC 


K m S3 


〇 


o 


PC-9601LV21 


//PD70116 


8.10 


% 


64o;?r.i) 


12 


128x2 


〇( 注 3) 




GRCG 


PC9W1 S3 


n 


0 


PC-9e0lCV21 


pPD70116 


8.10 


96 


640; 注 1> 


12 


128x2 






GRCG 


PC 锢 S3 


o 




PC-9901UV11 


バ PD70H6 


8.10 


% 

- 


640 は 


19 


128x2 






GRCG 


PCWl S3 


o 


o 



PC-9801RA2 



//PD70U6 
80386 



80386 



% 



1664 



1664 

(注 1,2) 



12 



12 



128x2 



128x2 



EGC 



EGC 



VRAMMli/ 



O 



VRAMHlt 



6 



第 1 章 仕様 一覧 



〇： 標準 灾装 x ： 使 川 不可 や 番 の g 己 入され ている infi は オプション である 事 を 示す 
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第 1 部 システム 概要 



本 体 



PC-9801RX2 



PC-9801RX4 



CPU 

^PD70116 
― 80286 

//PD70116 

80286 



ク 0 プク 
(MHz) 

8 

10.12 
8 

10.12 



ROM 

(KB) 

% 



RAM 容量 

(KB) 

640( 注 1) 
640( 注 1) 



VRAM (KB) 



チキ スト 

12 



12 



グラフィック 

128x2 



128X2 



o 



〇 



o 



〇 



G.C. 

EGC 



EGC 



VRAN 幫 



漢字 ROM 



O 



〇 



o 



o 



PC-98LT mode«22 



PC-9801 し S2 



PC-9801LS5 



PC-9801VM11 



^PD70216 



8 



,1)70116 
386SX 



8 
16 



386SX 



8 
16 



512 



'"い 



X 



X 



X 



X 



〇 



% 



1664 



12 



96 



1664 

(m.2) 



12 



^PI)70116 



8.10 



PC-9801LV22 



PC- 
9 

model2 



PC- 

98RL 
models 



'一 マル 



ハイ レゾ 



ハイ レゾ 



PC-98016X2 



#1 養 116 

80386 



80386 



80386 



8 

20.16 



20.16 



8 



パ) 議 16 
80286 



PC-9801 EX4 



PC-9801ES2 



PC-9801 ES5 



パリ) 701 16 



^1^70116 



^1*1)70116 
386SX 



PC-9801LX2 



PC-9801 LX4 



//PD70116 
80286 



#1)1)70116 
80286 



20,16 



8 

10,12 



8 

10,12 



8 
16 



8 
16 



8 

10.12 



8 

10.12 



96 



640( 汴 1) 



12 



% 



640(^.1) 



12 



1664 

i に': 



12 



128x2 



128x2 



128x2 



128x2 



128x2 



0(« : 3) 



o 



EGC 



am) 



〇 



〇 



o 



am) 



o 



〇 



64 



リ 6 



64 



1536 



1664 

(注 2) 



1536 



640( 注 1) 



96 



リ ti 



96 



12 



12 



12 



12 



640(il.l) 12 



128X4 



128x2 



128X4 



128x2 



128x2 



〇 



O 



〇 



〇 



〇 



1664 

(m.2) 



640(«ll) 



640(^.1) 



12 



12 



12 



12 



128x2 



128x2 



128X2 



128x2 



O 



〇 



O 



〇 



〇 



〇 



EGC 



VKAN 幫 



:;rcg 



K' 9801 53 



(iKC(; 



K-980I S3 



EGC 



EGC 



EGC 



EGC 



EGC 



EGC 



VRAMW 



メイン メモリ 



VKAN 幫 



メイン メモリ 



VKAMtjlo 



VKAMMlc: 



〇 



〇 



o 



c 



〇 



〇 



〇 



〇 



〇 



EGC VRAMMic; 



o 



am) 



0( 注. 3) 



o 



〇 



o 



EGC 



K (； C 



EGC 



VRAM^lo 



O 



o 



o 



o 



〇 



o 



〇 



o 



〇 



〇 



〇 



〇 



o 



〇 



〇 



〇 



o 



PC-9801LX5 



圆 16 
80286 



PC-9800 



//PD70116 



PC-9801 LX5C 



//PD70116 
80286 



PC-9801 RA21 



80386 



80386 



PC-9801 RS21 



M \nmn\6 

386SX 



8 

10,12 



640(^1.1) 



12 



128X2 



am) 



〇 



EGC 



VKAN 幫 



O 



8,10 



リ" 



640 は 1) 



12 



(iKC(; 



PC 9801 S3 



o 



8 

10.12 



640(ftl) 



12 



8 

16.20 



8 

16,20 



8 
16 



96 



1664( 注 1) 



12 



96 



1664 け IU) 



12 



96 



640 (H-D 



12 



128X2 



128x2 



128x2 



128x2 



am) 



〇 



EGC 



VRAMMlc- 



〇 



O 



VRAM^lo 



o 



c 



EGC 



VRAM^lt 



〇 



O 



EGC 



〇 



〇 



o 



〇 



o 



O 



o 



o 



PC-9801 RS51 



/iPI)70116 
386SX 



8 
16 



PC-9801 RX21 



PC-9801 RX51 



PC-9801 N 



PC-9801NS 



PC-9801NS-20 



W 画 16 



/iPD70116 



80386SX 



80386^ 



8 

10.12 



8 

10,12 



10 



12 



96 
96 



128 



640(rKl) 



12 



128x2 



〇 



EGC 



〇 



640(^1) 



12 



128x2 



EGC 



640 は 1) 



12 



128x2 



〇 



640 (お） 



12 



128x2 



x 



1664(ftl) 



12 



128x2 



x 



128 1664(^.1) 



12 



128x2 



x 



PC- 



model^ 



PC- 
98RL 



—マル 



ハイ レゾ 



—マル 



80386 



//70116 
80386 



80386 



8 

20.16 



20.16 



8 

20,16 



20,16 



64 



96 



64 



(注 2) 



1536 



1664 

(tt2) 



1536 



12 



128x2 



〇 



12 



128X4 



〇 



12 



128x2 



O 



12 



128X4 



O 



〇 



〇 



〇 



〇 



〇 



〇 



o 



o 



EGC 



(； RCG 



K (； C 



EGC 



EGC 



EGC 



EGC 



KGC 



VRAN 幫 



〇 



VRAMI* 応 



〇 



謂 W 



〇 



VRAM* tic 



O 



O 



い RAMt 化 



メイン メモり 



VRAMtjlc; 



メイン メモ') 



〇 



〇 



O 



o 



o 



〇 



o 



o 



o 



o 



o 



〇 



PC-9801T 

modelW2 



^PD70116 
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/U9W 



PC 9821AS/U2 



PC-9821AS/M2 



PC- 9821AS/U7 



PC 9821 As 



486DX 3;t.20 



512 



486DX 



486DX 



486DX 



PC 9J 
IPC 9821AS 



/U7W 
M7" 



486DX 



/M7W 



486DX 



PC-9821A8/U8 



PC 9821As 



/U8W 



PC-9821Ae/U2 



486DX 



486DX 



486SX 



33.20 



96 



3712 い 1) 



12 



：>\2 



33.20 



96 



3712 い U 



12 



512 



33.20 



96 



12 



S12 



33.20 



96 



37 じ 2 いい 



12 



512 



96 



5760i.ll) 



12 



512 



33.20 



25.20 



3712 い 1) 



12 



512 



5760<.rl) 



12 



SI2 



166 札 I 1) 



12 



512 



o 



■ 



o 



o 



o 



o 



o 



Kr ん' 



EGC VKAMNic 



ト :(ん VKAMMii 



EGC VRAMNlo 



VRAMMic 



K(^: VRAMMio 



K (に VKAMMW, 



EGC VRAMMic 



EGC VRAM»t« 



ト :(ん VKAMMfc 



¥X\C 



/RAMM« 



O 



O 



o 



o 



o 



o 



o 



o 



o 



o 



o 



o 



O 



O 



O 



o 



o 



o 



o 



PC 9821Ae/M2 



486SX 



25 ヌ 0 



PC«9821Ae/U7 



486SX 



25.20 



Pb-^821Ae 



/U7W 



186SX 



25^0 



96 
96— 



1664(.l 1) 



12 



512 



o 



EGC VRAMMst 



O 



3712 い 1) 



12 



512 



O 



〇 



E(X: VRAMMit 



O 



96 



S76(K.in 



IT 



Ti7 



o 



o 



K (； C VRAM*tifc 



O 



O 



O 



o 



PCHA6/M7 



486SX 



% 



3712 は H 



12 



512 



〇 



O 



FGC VRAMMib 



O 



EGC VRAM^c 



O 



PC 9821Ae 



486SX 



96 



simtv 



12 



512 



O 



O 



o 



/M7W 



O 



12 



第 1 章 仕様 一！ i 




188 文卞 



o[F^ ル 



o 



X 



X 



X 



ァチ ログ 



om\) 



(.rll) 



マウる 

ぬ 



O 



C 



サゥ 



クン ド 



PC-9801-26K 



PC-9801 26K 



O 



188 文卞 



O 



x 



(.Ml) 



|1\：-9801 26K 



J 



OttUO) 



316x254 x« 



3.4 



20/38 



ート V TFT" — 



O 



O 



O 

o 



1«X 字 



188 文卞 



o 



c 



X 



x 



(.Ml) 



O 



x 



リ 



"1 11) 



〇 



O 



188 义 す 



O 



X 



(.tin 



K' 9801 26K J 



PC 9801 26K 



PC- 则- 



K 9H01 26K 



IX： 9H0I 26K 



K 9801 -26K 



0 は 10) 316^254x59 



3.7 



22/38 



ノー トゃ TFT カラー 《a 
MS DOS(Ver5.0A-H) 



Oi.l 10) 316x254x59 



3.7 



ノー ト B TFT カラー id 二 

MS DOS(VerS.0A-H) 



254 ■ 53 8 



2.7 



- 1A 



トサ mm^ 



(H.l 10) 316* 254 ^53.8 



<M.I 10»:n6-254- 53.8 



N 



3 



3.0 



8/24 



ノート 《 8« 肩續 A 

MS-DOS(Vcr5.0A-H) 



3.0 



8/24 



ノ— トサ 
MS DOS(Ver5.0A H) 



7.8 




13 



O 



o 



188 文卞 



Ittjt 卞 



188 文卞 



o 



o 



- 



PC- 9801 26K 



N 



3 



380-335^150 



8.6 



■ 



MS IX)S(Vcr5.0A H) 



MS-IX)S(Ver5.0A H) 



MS IX)S(Ver5.0A-H) 



き 



外形 寸法 重量 纏蒙 

(mm) (kg) J お 
max 



10)f 316x254x59 1 3.4 



働 考 



m/ 
ax 

T5/31" 



ノート 》 8» 麟續 A 

MS- DOS(Vcr5.0AH】 



10) 316x254x59 



3.4 



1:V31 



N 



- 



.180 , 



380'335、 150 



PCMMib 



N 



H ISO 



8.6 45/90 
7.8 30/90 
8.6 30/90 



W0-335- 150 



380- 3.15 x 150 



3X0 - 335 - ]f>0 



380 x 3^5* ISO 






6 2 9 



8 19 



N N N N 



K K K-K 

6 6 6 16 

2 2 一 2 



7 



^ 9 9 



第 1 部 システム 概》 



本 W 


CPU 


CPU 1 

クロック 

(MHz) 


f<OM 

(KB) 


編嶺會 
镙畢冥 S 

RAM 容量 

(KB) 


VRAM (KB) 


漢字 ROM 


テキスト 


グラフィック 


16 色 fblt|DP RAM 


G.C 


EMS 対応 




票 二 水學 


PC 982 ICe 

i 鲁 八， 

model SI 


486SX 


ふ》 


八 ^ 

% 


I664(J U 


に 








FXX 








PC 9821Ce 

model S2 






% 


r,7r) "い 1) 


12 


512 






EGC 








PC 9821Ne 


486SX 




128 |37I2(J 1)| 12 T M 


■ 




« * r\ % 、纖" a * 






PC-9821Nel20/W 






128 




12 


512 






K (； C 


、に' 、、川ら 






PC 9801NX/C 


486SX 《ハ 


20 


128 


1664(.l 1) 


12 


VIA -2 






EGC 


VKAMMii 






PC 9801NX/C 

120 


4H6SX(J) 


20 


128 


：磁 ,1 1) 


12 


128 - 2 






K(»C 


VRAMMii 






00 
CD 


IVntium 


60.20 


128 


7 讀 •• 1) 


に 


512 






EGC 


VKAMMic 






PC 9821Af 

/M9W 


IVmiuin 


60.20 


128 


7 糊 •• n 


12 


512 






1：( '广 


\ * P AVI 11 i^w 
\ l\ ••、 A 1 «1 >0 






PC-9801P40/O 


486SX(J) 


20 


128 


S760CI 1) 


12 


12H-2 


(j ir>》 






VKAMNii- 






PC 9801P80/W 


4H6SX(J) 


20 




7 则 (•• \) 


12 


12H • 2 


(.1 15) 




K(iC 


VKAMHii 






PC 9801P80/P 


4H6SXO 


20 


V1H 




12 


\2H - 2 


(.i ir>) 




K(.C 


VRAMM»c 







キ— ポート' 


キー 数 


NEFER 


CAPS ロック 


フ アン クシ ョ ン キー 


外形 寸法 


重量 


備考 


A 


100 


無し 


メカニカル 


10 


480 > 210 x 63 


2k K 


リ ビー ト Wte' は Vfni 1 杪 *3 { } 1 の^ 卬無 し 


B 


100 


嫵 し 


メカニカル 


10 


470 x 195 x 38 


1.6kg 




C 


101 




メカニカル 


10 


435 > 180 X 34 


L2kg 




D 


107 


<，••） 


ノウ 二 カル 


15 


470 ■ 195 x 38.5 


1.5k« 


HOME/CLR は^ キ一 




101 


も', 


メカニカル 


10 


470 x 195 x 38 


1.6k K 




F 79 つ 




メカニカル 


10 


冬 体との -i¥V 


RETURN キー は 小 


G 79*1 


f， リ 


メカニカル 


10 


冬 ヒの 体 や 


パー ムレ ス ト 《i り 


H 


84*1 




ノカニ カル 


10 


本 体との 体 V 


PC- 9801LV- 01 《テンキー） 楝 


1 


106 


<|0 


ソフトウェア 


15 


435 x 180 x 34 






J 


84*1 


もり 


ゾフ トウ エア 


10*2 


冬 ff との づ冬， 


PC— 9801N-23 《テンキー. 5 ファンクションキー） 

^ 


K 


101 


もり 1 メカニカル 


15 


435 x 180 x 34 


1.2k K 




し 


84*1 


もり メカニカル 


10 


本体との • 体 や 


PC - 9801LV^01 (テンキー 


M 


84 傘 1 




ソフトウェア 


10*2 


364 x 205 x 57 


1.3k K 


cpu 冬 休と 分讓" m 

PC — 9801T.02 ( テンキー. 5 フ t ン クシ * ン キー） 
PC-9801T-03 《標^ キ— ボード） 


N 


84*1 


もり 


ソフトウェア 


15 


439 x 183 x 31 


1.2kg 




0 


84*1 


f ，リ 


ソフトウェア 


10 


>Mf との •《 冬 V 




P 


84*1 


もり 


ソフトウェア 


10*2 


本^との ffV 


l>C 9801N-23( テンキー • 5 ファン クシ 3 ン キー）^ 



•1 ： NUM キ一 により. 文卞 キー を テンキー として «H!W. 
•2 ： NUM キ- によ り. は ファン クシ ：》 ン キーと して «H!M. 
•3 他 は 仝て 0 5^ 
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第 1 簟 仕様 一驚 



漢字 ROM 




マウス 

《 ン ター 
7i イス 


サウンド 
機錄 


？: 


f ず 

ッ 卜 


外形 寸法 

(mm) 


重量 

(kg) 


ミョ錄 


備 考 




CG ゥ インド 


モノクロ 


デジタル 


アナログ 








188 义？ 














N 


1 


i き 


y.o 


4:{/64 


MS [X)S(VcrS.0A U). 

CRT ' ァ、 ブレ マウス， 
ソィ クロ ホン 










• 






K 、い fio 


N 


1 


ん 


リ" 




MS IX)S(Ver5.0A II). 
w indows( Ver .3. 1 % 
CRT -r ' スフレ た ソ ウス. 
v i 7 o 4； ン 




188 文？ 








I. 1 1." 


(.1 17) 


PC 9801 26K 


J 


0(.l 10) 


•> 1 " w>** い "1 


3.4 


16/30 


ノート や ThT ゥ v— A 二 




188 义卞 






X 


い VM 


い 1 t ) 




J 


llll 1 ill 

VI J IUI 




•》 c 


16,:", 


ノート や 1 ト I ゥ 7 "Aim 

MS IX)S<\Vr.YnA II). 
、\ tncIo\vM\cr.v 1) 










• 


(.ill) 




PC 9801 26K 


J 


0(.| 10) 


：$16- 2：) | • S3.8 




13/28 


ノー トゃ TFT ゥラ w^i 




188 义？ 




- 








PC 9801 26K 




Oil 10) 




:U 


14/30 


ト や TKT ゥ > -w^L 
MS IX)S(\tT;>.0A II) 








• 










N 


4"l 14) 


- TO- l;>n 


YX 


100/240 


MS DOS(Verr>.»A ID. 
WiiKlowMWr.ll) 




188 义?' 




• 

岸 


'矗 
• 






KM "も 


N 


M.I 14) 


47"' 335、 150 




Km/240 


MS DOS(Ver5.0A III 
Windows^ Vcr.3.1) 




18H ひ 




， 




い 1；» 


• 


PC 9801 26K 


• (.1 UM 


0 


297x210x31 


1.6 


7/24 


ノ一 ト^ ヘン 'い/つ ✓ 

VIC 1 V\Ci \ " n \ II、 

PenI)OS(Vcr2.0) 








• 




<j lf、》 


X 


PC 9801 26K 


• (.1 


0 


297- 2!0- :il 


1 


7/24 


ノート やへ ， 八 ゾコン 
MS DOS(Ver5.0A H>. 
WindowsM. Windows 
for Pens 1. 1 




188 ぇド 






• 


U 15) 




PC - 980 ト 26K 


■ (.1 16) 


0 


297-210^31 


1 h 


7/24 


I'cnPoiW に Vr2 川 



DP RAM ； Dual Port RAM G.C ： Graphic Charger 



ik 1 パイ マゾ 式 イッチ 6 を ON にす る ことにより • 8O000H〜9F ト下ド H の メモリ 柳の W り 纏し が "Jfe (PC 9801UV21 は サブ メモリ ボードの 取り外し により 突 

ご { 2 ト下 以 1» の KAM は 8028^ 386. 486. hmtium プロテクト モード M のみ アクセス" H 

701I6(H» または 802紙 386. 486. Pentium リアル モードの 動作^ は 640K バイトの み WW 
ひ 3; 本体に 付 輯の尸 ザ スゾレ <は UfH 属 * 小で あり • 外 》 に アナログ KGB ディスプレイ を瘦 《 した 場 ft に 16 色 * 小が" Jte. 
は 4 ： IX 98LT N 蒙 》«ケ —ブル 及び PC-98LT-02CRT アダプタ を 》!« する ことにより • 外 》 ディ ス ブレイ mfeJW; が" ^ 

汴 S: PC 98 に T-06 そ デム ボ- ド^ * 尊 ffl スロッ ト および コネクタより， 

PC WLT Utt«» 蟹 《|« ケ— ブルに より • k; 9HLT 02CKT アダプタ， PC 98LT 03 i«mM 鶴 アダプタ， K' 98LT 31 マイクけ フロッピー ディスク ュ 
二ッ トの いずれ かの 續 H が" J 陡. 
ft 6: 拡*»匿《« コネクタ ^ り. 

PC 98LT 14 拡 *»蒙》« ケーブル • PC-9801LV は ノロ ツビ— デザ スク赠 》 ケーブル， PC 980 比 V 07/LS 07 アダプタ， PC 9801LV- 08 I ゾ 0 « 優 

ュニッ ト， のい ずれ か 

の ぼ 9800 シリーズ！ —ド は， PC 08 1/0拡餐ュニットにょり使》^陡. 

n 一に It 張 K 置 《« コネクタより. 

ぼ 9801LS 15 フロッピー ディスク 看 K ケーブ^ • PC 9801 LS 07 導； fl«« アダプタの いずれ か 擦 «可1 

R 飯の PC 9800 シリーズ Wtt 張ボ— ドは. PC 9801LV 08!/0|£#ュニットにょり使/||"1缝. 
" x - »*»騰»« コネクタ り. 

PC 9801 LS 07 寒 アダプタ • PC-9801LV 15 ゾ" 7 ビー ディスク 潜 》 ケーブル. PC 980n'V- (W I/O 拡《ュ 二 'メ ト のい デれか 

R 覼の PC 9800 シ リ—； ボ-ド は， PC 9801LV-081/OIK 餐ュ ニットに より 《;H"jjt. 
ff リ： RAM ド > イブ 弯《| の メもリ 1.25M を 内 It 
tt 10: 拡 踏 《 コネクタ もり. 

K-9801N-15 フ" ッ ピー デザ スク赠 » ケーブル • |\： 9801 N 08 I バ） It* ユニットの いずれ か 
PC 9801NL の 場 ft はさんに K 9SIHNL い, クが必 妻. 

II ： CRT パック を する ことにより， 外舰 アナ リグ RGB ヂ イス ブレイに 
tt 12 ： 尊 用 ビデオ ボー ド 用 ス 口 '/ ト 1 スロッ ト夹 X, 

il 槽親ケ —ブル PC 9801NS/L-01 を する ことにより • 外 《 アナ o グ W;B ディスプレイに 後 
は H ： ス" ット f4 に は PC-9821A E09 フル カラー ウィン ドウ ァクセ ラレータ ボード A が 済み 

tt 15: 本体 添付 の クタ ボックスに CRT ケーブル を »« する ことにより • 外 《ァナひ グ KGB ディスプレイに 蠊 
«: 16 ： 本体 « 付の 拡* コ参 クタ ボックスに ォブシ ランで キーボード （PC- 9801T-03) を *貌 可 
ft 17: 本体 內藏 サム ボールと 搏 ffe 使用. 

注 18; ス o ッ ト |4 に は ウィンドウ ァクセ ラレータ ボード A PC-982IA-E01 が «8 済み 
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第 1 部 システム 概要 




： X ： Will! ィ、" I W ： ォブシ 3 ン 

RAM ： RAM ドライブ 3 ： 1.44MB/1.2MB/640KB M も: 



本体 


320K FD 1 


640K FD 


1M FD 


1M/640K FD 


HD *13 


SCSI HD 


CD ROM 

*H 


IF|#l i #2|#3.#4 


IF|#1,#2|#3J4|IF]#1#2 




lr 


ill 


#2 


lr 


#1 


#2 


icr 
lr 


pl は 乙〜 ff4 


ar* c\or\ i 




A 


B 


c 


11 




- 


K 


L 


% 虞 

M 


X 


X 


X 


r 


K 


w 


Y 


7 




ドレー 匕 




愈 

A 


B 


D 


H 






K 


し 


M 


X 








K 




Y 


v 
L 


t/ 

w 


rU yoUlr 1 






I'l 




h 




霄 、 

h 


K 


L 


M 


X 


X 


' 




K 


\v 




L 




PC -9801 F2 




急 

A 


B 


' 、 






w 、 

h 


K 


し 


M 


X 


X 


X 


F 


R 


\v 


v' 

1 


L 


if 

w 


PC-9oUlro 






B 




卜 






K 


し 


M 


X 


X 


X 




10M W 


v' 
Y 


7 

L 


1/ 

き 


PC-»o01Mz 




A 


B 


I) 


il 








M 










K Wl 


i 


'ノ 
L 


It 




r\ 


A 


B 


D 


H 








x 


M 


X 


X 


X 




20M 


w 


Y 


z 




PC - 




X 


X 


/^\ 

I 1 






曹 、 


K 


し 


M 


X 


X 


X 


G 


R 


\v 


、/ 
Y 


z 


V 


PC 9801XA model 1 


X 


X 


X 


I) 


il 




x 


K 


し 


M 








パ、 ま o 


S 


\v 


i 


z 


V 


Pv; - 9801XA mode" 


X 


x 


X 


D 


H 




X 


K 


し 


M 








/、 ま o 

0*3 


s 


w 




z 


y 


PC 980 1XA modelJ 


X 


x 


x 


I) 


II J 




K 


し 


M 




0 


0 


i 


20M 


w 




z 


V 


PC 9801VF2 


X 


X 


X 








寶、 

h 


K 


し 


M 


X 


X 


X 


(； 


R 


\v 


Y 


z 




PC 9o01 VMU 


X 


X 


X 


I) 


11 




X 


K 




M 




' ' 




(； 


R 


w 




z 


I' 


ドし — ピ 


X 


X 


X 


D 


II 






K 


し 


M 






に J 




R 


w 


Y 


z 


V 






X 


X 


I) 


H 






K 


L 


M 


i J 




f J 




20M 


\v 




z 




I ドしー youiuv ビ 


x 




X 


I) 


H 




L、 

h 


K 


L 


、 « 








c; 


R 


w 


Y 


z 




ドし g&uiAA mooei 丄 i 


■ 




■ 


I) 


H 






K 


し 


M 








s 


\v 


Y 


z 




ドし youi aa moaei^i 


X 




X 


I) 


！ I 




x 


K 


し 


、 « 

M 




〇 


o 


(；聿 3 


s 


w 


Y 


z 


p 


ru you 丄 am moaeioi 


X 


X 


X 


I) 


H 




X 


K 


L 


M 


■ 








20M 


w 


Y 


L 


p 


k し gtt し i moae は 


x 


X 


X 




- 


X 


X 


x 


X 






Q 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


Of> QQI X rr\r\AAlO 


X 


X 


X 


X 


X 


x 






x 






Q 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


ドし SttUlVM^l 








I) H 






K| L 


M 








G 


K 


\v 


Y 


z 


p 


ドし you i vau 


- 


X 


X 


D 


H 




X 


K 


L 


% 層 
M 




p 


p 


G 


R 


\v 




Z v 


DP OQH1 V/YO 


X 


X 


X 


D 


H 




X 


K 


L 


M 








(； 


R 


w 


Y 


2 


V 


pp QQfil 
rU yOUl VA*» 




X 


X 


D 


H 






K 


L 


M 








G 


20M 


\v 




Z 


V 


PP Qfini VI mnHoll 
「し y。 リ 1AL iTlUUt?! 1 


x 


X 


X 


1)； H 






K 


L 


、 i 

M 


o 




p 


G 


R 


w 


Y 


Z 


u 


r u youiA し mo。ei ビ 








D 


II 




* * 


K 


し 


M 








G 


R 


W Y 


Z 




ドし guui 入し moaew 


X 


X 


X 


D 


II 






K 


し 


M 








20M 


W| Y 


Z 


y 


DP QQni 1 IV/01 

ru youiuvzi 


X 


X 


X 


I) 


II 




I 、 

h 


K 


L 


M 




、 ' 




G 


K 


w 


Y 


Z 


y 


ドし you l vau i 


-- 


X 


X 


D 


H 




X 


K 


し 


M 


O 


p 


p 


(； 


R 


w 


Y 


Z 


y 


DO QQni V/Y91 


X 


X 


X 


D 


H 




X 


K 


L 


M 


y . 






G 


R 


w 


Y 


Z 


¥ 


r\j yOU 1 V A«t 夏 


X 


X 


X 


D 


H 




X 


K 


L 


M 








r\ 


y 20M 


w 


Y 


z 


y 


ド し SOUi 入し 








D 


H J 




K 


I 

■ し 


M 








O 40M 


X 




z 


V 


pp QQI T mn HA|1 1 


■ 


X 


X 


一 

X 


• 


X 


X 


X 


X 


、 




Q 


X 


x 


X 


X 


X 


x 


「し 1 1 1 iUUcIc 1 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 




: 


Q 


X 


x 


X 


x 


• 


X 




X 


X 


X 


D 


II 






K 


し 


、 « 

M 








G*3 


T 


W 


Y 


z 


y 


「レ ^70U 1 ^ A** X 


x 


x 




D 


H 






K 




M 


, ―、 

〇 


〇 


〇 


o 


O 20M 


W 


Y 


z 


y 


「レ 厶量 








I) 


H 




V 


N 


、看 ま/、 




: 


- 


(； 


R*7 


w 


Y 


z 


p 


pp_ofinip\/9i 

「し -youiuv^ 1 


X 


X 


X 


D 


li 




X 


K 


し 










G 


R 


w 


Y 


z 


V 


PC - 9801UV11 


X 


X 


X 


D 


H 




X 


K 


し 


M 








G 


R 


w 


Y 


z 


V 


PC 9801RA2 


A 


X 


X 


D 


H 




X 


K 


L 


M 






'ハ 


G*3 


U 


w 


Y 


z 


V 


PC 9801RA5 


X 


X 


X 


D 


II 






K 


L 


M 










40M 


w 


Y 


z 


V 


PC-9801RX2 




X 


X 


1)1 II 




X 


K 


L 


M 








G*3 


U 


\\ 


Y 


z 


y 


PC-9801RX4 


x 






D| H 






K 


i 


M 










C 20M 


w 


Y 


z 


if 


PC-98LT model22 




1 

X 


X 


X 


X 




X 


X 


X 






() 




X 


X 


X 


X 


x 


PC 9801LS2 




X 


X 


D 


II 






N 


M*6 








(； 


R*7 


\v 


Y 


z 


y 


PC - 9801LS5 






X 


D 


il 






N 


M*6 


- - 




(^\ 




、 40M 


X 


Y 


z 


y 


PC - 9801VM11 






X 


I) 


11 






K L 


M 








G*3 


U 


\v 


Y 


z 


V 


PC 9801LV22 








D 


H 






N 


M*6 








G 


R*7 


w 


Y 


z 


v 


PC - 9801RL model2 


X 


X 


X 


I) 


H 




X 


K 


し 


M 








G*3 


U 


w 


Y*4 


^| z 


y 


PC- 9801RL mode ほ 


X 


X 


X 


D 


H 




X 


K 


し 


M 










つ 40M 


w 


Y 


z 


V 


PC- 9801EX2 


X 


X 


X 


D 


H 




X 


K 


し 


M 




o 


、 


G*3 


V 


w 


Y 


z 


p 


PC 9801EX4 


X 


X 


X 


I) 


H 




X 


K 


し 


M 






Q 




G 20M 


w 


Y 


z 


y 


PC - 9801ES2 


y 


X 


X 


I) 


H 




X 


K 


L 


M 


o 






G*3 


V 


w 


Y 


z 


v 


PC-9801ES5 




X 




D 


H 






K 


し 


M 


0 




°. 




W Y 


7 



16 



第 1 章 仕様 一 K 



本体 



PC 9801LX2 



PC 9801LX4 



PC 9801LX5 



PC 98DO 
PC-9801LX5C 



PC 9801RA21 



PC - 9801RA51 



320K FD 



640K FD 



IFI#l f #2|#3.#4 IF|#1J2|#3,#4 



、： 



x 



x 



X 
X 



X 



X 



X 
X 



X 



X 



D 



I) 



I) 



D 



D 
D 



H 



II 



x 

IT 



1M FD 



»Fl#l|^|a^IFf#I 



N M*6 



N M*6 



1M/640K FD 



> 



- 



N 



K 



K 



し 



L 



M*6 



M 



M 



M 



〇 



I 



〇 



〇 

O 



〇 



HD 



IF 



G 



O 



G 



T3[ 



SCSI HD 



gaia —F 誦 n 



R 



* • 



W Y 



Z 



V 



し 20M 



〇 40M 



R 
40M 



U 



O 



x 



X 



w 



Y 



Y 



Y 

Y 



Y*4 



Y 



Z 



V 



Z 



V 



z 
z 



z 



V 



PC- 980 INS 



PC 9801NS20 



PC 9801 RL model21 



PC 9801R し model51 



PC 980 IT model W2 



PC 9801T modelW5 



PC 980 IT modelS5 



PC— 9801T modelF5 



PC 98DO 



PC 9801NV 



PC 9801DX2 



PC 9801DX/U2 
[PC-9801DX5 
PC-9801DX/U5 



x 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



PC 9801UF 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



I) 



I) 



D 



L) 



I) 



I) 



X 



H 



II 



II 



H 



x 



II 



II 



D 



> 



D 



I) 



I) 



I) 



I) 



II 



x 



II 



II 



II 



II 



II 



N 



Y 



- 



K 



K 



K 



K 



し 



し 



し 



x 



M 



M 



M 



M 



■ 



> 



K 



K 



K 



し 



N 



K 



K 



K 



K 



K 



M 



M 



M 



O 



o 



Q 



し 



〇 



〇 



L 



M 



RAM 



〇 



O 



〇 



〇 



〇 



〇 



KAM 



G 



G*3 



G 



リ 



〇 



G 



G 



G*3 



R*7 



20MB 



U 



40M 



W 



Y 



Z 



X 



Y 



Z 



V 



Y*4 



Z 



w 



Y 



Z 



W Y 



O 40M 



40M 



40M 



ぐ 



K 



M 



L 



L 



M 



M 



M 



リ 



〇 



O 



〇 G*3 



リ 



O 



o 



o 



G 



U 



U 



mi 



广 
し 



40M 



U 



x 



Y 



Z 

T 



V 



x 



Y 



x 



Y 



Z 
Z 



レ 



W*8 



Y 



Z 



Y 



Z 



Y*4 



W 



Y*4 



P 



丄 

Y 



Y 



Z 



w 



Y 



Y 



Z 

T 



ドじー 98(URS21 
IPC 9801RS51 
N 9801RX2T 



x 



D 
"D 



II 

IT 



x 



x 



K 
K 



L 
L 



M 

— \T 



リ 



〇 



〇 
一 



G*3 

O 



x 



x 



PC-9801RX51 
PC-9801N 



x 



x 



X 



D 
1) 



TT 



x 



X 



"K 



1 

r 



M 



o 



G*3 



x 



x 



x 



x 



X 



X 



N 



X 



RAM 



G 



Z 



w 



Y 



Z 



Y 



Z 



w 
w 



Y 



p 



『じ - 9801 UR ― 
|PC"9801UR720 



PC 9801DA2 



『C- 9801DA/U2 



PC 9801DA5 



PC 9801DA/U5 



PC 9801DA7 



PC— 9801DA/U7 



PC- 9801DS2 



PC 9801DS/U2 



PC- 9801DS5 一 
や C- 9801DS/U5 



PC 9801NS/E 



PC 9801NS/E20 



IPC 



-9801NS/E40 



9801T modelW7 



PC 980 IT modelF51 



PC 980 IT modelF71 



PC 9801NC 



\PC 9801NC40 
PC 9801CS2 



X 



X 



X 



X 



X 



PC 9801CS5 



PC-9801CS5/W 



PC 9801GSmodell 



PC 9801GSmodel2 



PC 9801FA2 



PC 9801FA/U2 



PC— 9801FA5 



- 9801FA/U5 



PC - 9801FA7 



^C-9801FA/U7 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



■ 



X 



气 



X 



X 



X 



X 



X 



K 



し 

L 

r 



M 
M 



K 



し 



M 



K 



し 



M 



K 



L 



M 



K 



L M 



〇 



O 



o 



-、 



〇 



〇 



〇 



〇 



x 



K 



L 



M 



x 



K 



し 



M 



x 



r 



M 



x 



K 



し 



M 



y 



N 



x 



y 



X 



y 



x 



K 



し 



M 



x 



K 



L 



M 



〇 



〇 



〇 



(J 



〇 



〇 



〇 



,'、、 



K 



M 



〇 



〇 



〇 



O 



O 



o 



G*3 



O 



o 



G 



〇 



〇 



G 



G*3 



G*3 



O 



〇 



〇 



RAM 



KAM 



RAM 



〇 



G 



〇 



〇 



G 



O 



〇 



x 



y 

x 



N 



K 



し 



X 



X 



K 



し 



M 



x 



X 



X 



X 



X 



X 



K 
K 
K 
K 
"K 
K 
K 
K 



し 
L 
L 
L 
L 

r 

L 
て 

r 



M 

Tvf 
"m" 

M 

M" 

M" 

M 

M 



リ 



〇 



〇 
〇 



、- - 

〇 



〇 



KAM 



〇 



O 



O 



G 



G 



G*3 



O 



〇 

〇 
〇 
〇 



G 

G 

G 

G" 

G 

G 



VV 
- 

"w 

"w 

w" 

w 

w" 



w 



W*8 



x 



W 



Y*4] 
Y 



、-. 



タ 



z 
z 



Y*4 



Y 丰 4 



Y 



Y 



Y 



Y 



リ 100M 
〇 100M 



z 



z 



z 



z 



T 



X 



W*8 



x 



W*8 



x 



x 



W 



W 



W 



W 



W 



〇 



Y 



Y 
Y*4 



Y 



Y 



〇 



O 



〇 

o 



： 100M Z 



z 



O 100M[ z 



z 



z 



z 



z 



T 



z 



K 



A 



o 



C 40M 



〇 100M 
〇 lOOMl 



z 



z 



z 



z 



1 



v 



v 



v 
v 



v 



v 



V 



If 



〇 



V 



v 



V 



V 



u 



J0M 



u 



HIM 



— 〇 

一 d 
d 

、メ 40M 
〇 40M 
R 一 

d 
s 

O 40M 
〇 40\f 

20MB 
〇 40MB 
~ R ~ 
O 40M 
R 

"7 一 
〇 40MB 

續 
O 40M" 
O40M" 
U 40M 

R 



R 



R 



R 



X 



n n 



D 



X 



D 



x 



D 



x 



D 



X 



n 



p 



X 



D 



X 



D 



X 



J ) ) 



X 



X 



X 



X 



X 



> 



■ 



X 



■ 



D 



> 



D 



x 



> 



、， 



X 



> 



D 



> 



X 



X 



D 



X 



D 



X 



D 



D 



X 



I 



D 



X 



H 



X 




17 



第 1 部 システム 概要 



本体 



320K FD 



640K FD 



if|41J5|#3.#4 hr 



PC 9801FS2 



pC-9801FS/U2 
^C~9801FS5" 



pC 9801FS/U5 
ヒ C 9801 FS7 
^C-9801FS/U7 
PC-9801FX2 



IPC 9801FX/U2 



9801FX5 



9801FX/U5 
PC 9801NS/T 



PC-9801NS T40 



pC-9801NS^T80 



PC 980 IN し 



IPC 9801NS./L 



IPC 9801NS L40 



IPC-9801US 
PC 9801US40 



PC 9801US80 



PC 9821 mode ほ 1 



PC 9821 modelS2 



PC 
PC 



9801NA 



9801 NA40 



pC 9801NA120 
pC~9801NA/C 



PC 9801NA40/C 



， 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



D 



I) 



I) 



D 



I) 



#1,^1^ ffyi|#2|#3,#4 IFj#ll #2 



H 



II 



II 



H 



■ 



X 



X 



X 



X 



< 



•， 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



I) 



I) 



I) 



D 



X 



X 



II 



II 



II 



II 



x 



x 



1M FD flM/640K FD 



ゝ 



K 



K 



K 



K 



K 



K 



K 



K 



K 



K 



し 



し 



L 



M 



HD 



IF 



G 



M 



M 



M 



M 



M 



〇 



G 



(； 



(； 



(； 



(； 



#1 



R 



K 



•13 

w 



IF 



1 



R 



M 



M 



M 



M 



x 



x 



X 



X 



y 



y 



N 



N 



x 



X 



X 



I) 



L) 



L) 



13 



I) 



11 



II 



II 



II 



x 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



PC-9801NA120/C 



9801NS/R 



9801NS R40 



PC-9801NS/R120 



NPC 9801BA/U2 



PC-9801BA/ 



PC-9801BA 



/M2 
706" 



PC-9801BX/U2 



^C- 9801BX/M2 



NPC-9801BX/U6 



pC-9821Ap/U2 
PC 9821Ap/M2 



IPC 9821AD/U7 



9821Ap/U7W 



9821Ap/M7 



9821Ap/M7W 
PC- 9821Ap/U9 



[PC-9821Ap/U9W 
[PC-9821AS/U2 
PC-9821As/M2 



^C-9821As/U7 



IPC 9821AS/U7W 
PC 9821AS/M7 



■ 



■: 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



」， 



- 



I) 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



II 



D II 



X 



X 



J 



■ 



y 



y 



y 



y 



N 



N 



N 



K 



K 



K 



K 



K 



x 



X 



X 



X 



〇 



〇 



〇 



〇 



o 



o 



M 



L 



N 



N 



N 



N 



y 



y 



y 



N 



M 



M 



M 



M 



x 



C 



〇 



〇 



〇 



RAM 



RAM 



RAM 



RAM 



RAM 



G 



(； 



(； 



(； 



R 



K 



K 



e 



SCSI HD 
#1 |#2〜#4| 



x 



X 



Z 



CD-ROMI 
： 



40M 



Z 



Z 



100M 



VV 



W*8 



X 



40M 



じ 



4()M 



Z 



Z 



z 



z 



z 



z 



z 



Y 



Z 



(； 



G 



RAM 



(； 



3 



3 



〇 



〇 



3 



3 



C 



(； 



40M 



タ 寧7 



-U)M 



U 



40M 



80M 



U 



40M 



(； 



x 



X 



X 



X 



o 



e 



〇 



RAM 



RAM 



RAM 



RAM 



N 



N 



N 



N 



K L 



K 



x 



x 



X 



X 



•、' 



•: 



< 



■ 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



D 



D 



II 



D 



I) 



I) 



D 



I) 



I) 



I) 



I) 



x 



x 



X 



X 



9821AS/M7W 



PC 9821AS/U8 



9821AS/U8W 



pC-9821Ae/U2 



pC 9821Ae/M2 
PC- 9821Ae/U7 



pC-9821Ae/U7W 



9821Ae/M7 



9821Ae/M7W 



^C-9821Ce modelSl 



、 



:• 



■ 



> 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



I) 



I) 



I) 



1) 



I) 



I) 



II 



II 



H 



II 



II 



II 



II 



11 



11 



II 



D 



I) 



I) 



D 



I) 



II 



II 



II 



H 



x 



x 



X 



X 



D 



I) 



I) 



D 



D 



H 



II 



II 



pC-9821Ce model 



pC-9821Ne 
PC- 9821Nel20 



胪 C 一 9801NX/C 



pC- 9801NX/C120 



\PC 9821Af/U9W 
PC-9821Af/M9W 



pC-9801P40/D 
|P^801FWW 



「PC 980 1 P80 1 P 

18 



- 



x 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



> 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



I) 



D 



D 



ゝ: 



x 



- 



X 



X 



X 



X 



H 



II 



X 



X 



X 



x 



x 



X 



X 



K 



K 



K 
K 



K 



K 



し 



し 



し 



K 



K 



K 



K 



K 



し 



x 



X 



v 



M 



M 



M 



M 



M 



M 



M 



M 



O 



3 



3 



ス 



3 



3 



3 



3 



RAM 



RAM 



RAM 



3 



(； 



(； 



120M 



(； 



(； 



(； 



(； 



3 



x 



3 



3 



x 



3 



G*9 



x 8 



W*8 



s 



Y 



Y 



\V*8 



x 



x 



\V8 



Y 



Y 



Z 



Z 



Z 



Z 



z 



〇 



W*8 



x 



X 



ま 一 



•KIM 



120M 



(9*7 



O 40M 



\20\\ 



パ 



G*9 



G*9 



〇 



(； *12 



(>*12 



L 



し 



M 



M 



M 



M 



M 



■ 



K 



K 



K 



K 



K 



K 



K 



K 



K 



K 



K 



し 



し 



し 



し 



L 



M 



M 



M 



M 



M 



M 



M 



M 



M 



M 



M 



3 



3 



3 



3 



3 



3 



3 



3 



x 



x 



X 



x 



X 



X 



3 



3 



X 



X 



O 



〇 



〇 



〇 



〇 



〇 



(；*12 



G*12 



〇 



〇 



HOM 



\V*8 



x 



x 



\V*8 



x 



X 



\V*8 



\V*8 



Y 



Y 



Y 



Y 



Y 



Z 



Z 



z 



z 



z 



z 



z 



z 



z 



z 



Y 



Y 



Y 



Y 



Y 



Z 



Z 



z 



z 



z 



4 



ミ 



120M 



120M 



O 120M 



O 120M 



O510M 



510M 



W*8 



W*8 



W*8 



VV*8 



x 



x 



X 



X 



X 



Y 



Y 



Z 



Z 



Z 



X 



A 



A 



A 



X 



A 



z 



z 



z 



z 



z 



z 



z 



X 



z 



W*8 



4 



〇 120M 



D 120M 



VV*8 



x 



x 



120M 



3 



3 



3 



3 



3 



x 



X 



X 



X 



J 



J 



X 



> 



K 



K 



K 



K 



K 



■ 



Y 



Y 



y 



■ 



x 



Y 



x y 



K 



し 



L 



し 



L 



N 



N 



N 



N 



K 



K 



L 



L 



N 



N 



N 



M 



M 



M 



M 



M 



M 



x 



x 



X 



X 



M 



3 



ヌ 



3 



3 



ス 



ヌ 



•3 



3 



〇 



o 



x 



x 



x 



3 



3 



x 



X 



X 



3 



3 



〇 



(；聿 12 



(； 聿12 



〇 



〇 



〇 



O 120M 



O 240M 



O 240M 



《 



ミ 



120M 



120M 



120M 



120M 



9*1 



x 



X 



X 



\V8 



x 



X 



X 



W*8 



WW 



〇 



A 



A 



A 



X 



A 



X 



A 



A 



A 



Z 



z 



z 



z 



z 



z 



z 



z 



z 



z 



A 



A 



A 



z 



z 



z 



z 



RAM 



RAM 



RAM 



RAM 



G 



(； 



G 



(； 



120M 



9*1 



〇 120M 



W*8 



x 



W 傘 8 



y 



Y 



Y 



Y 



Y 



M 



x 



X 



X 



〇 



ヌ 



3 



：5 



o 



p 



p 



p 



x 



RAM 



RAM 



x 



〇 510M 



〇 



〇 



〇 



O 40M 



〇 80M 



O80M 



x 



X 



X 



X 



n 



Y 



Y 



Y 



Z 

T 



Z 



Z 



x 



X 



Z 



Z 



Z 



z 



z 



V 



V 



V 



〇 



v 



V 



v 



v 



v 



レ 



v 



V 



v 



y 



o 



〇 



V 



V 



V 



v 



v 



第 1 章 仕様 一覧 



o ： 核 HE pi 



〇 



51 

■ ぺ 







I も 



I 4 © 
In 



ヒ 



〇 
〇 
〇 



〇 



Up 



〇 

o 



ol 



( ヽ 



〇 



〇 



〇 



〇 



〇 




Urn 



:9 PC 9801B ぁ PC-9801B 37 t IX 980 IB 38 との 个 "J. 

：10 HI) インタ フ义ー スを內 蔵して いるが， 外 ff HD ユニット は 赠» でさない • 

'11 イン タフ x — ス として， SCSI HD と な ものが 必醫. 

N2 PC 9821i\rE05. PC-9821 A-E06, PC- 9821A-E07 との WW 便 HH、"J. 

*13 &98XL 2 を ft き • 本体に 內康 する ディスク のうちの 40MB の もの は • W 

< の R え' により 20MB x 2 に 分割 可 
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K W01 09 は • ハ 'レもードでは8086または70116<^じ8\1»"麵|«, ハイ レゾ l ^では 《0286 CPU 
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1M や 0K 肖," トウ イブが されて いる 機種で 讀 W す も 攀には ，內 農ド ライプ 64。!^— ドに H« しなければ 
き 》 '4 い • 

PC 98XA 06. FC 9801UX 31. PC 9801RA 34/35/35U PC 9801 DA 35. PC 9801 ES 34/35 に は • HD ィ 
ン タ ズ Jt 一 スを內 iBl している • 

PC 37. FC 9801KA-37. PC 98011M 37 は. SCSI インタ 7 ユース を 内 * し ている 

PC 9801 K A 34/35/35 し PC 9801DA-35 との Wi»«MM; 霧 J 
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PC-W5H81 の 8 ィ ン ナ Fl> は «ffM;W. 

，W ^囊 《)i£T ィ スク は 2^11««ヂィ スク «MH く W 
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ODP 



X086 n PD70136A 
// PD70II6 K0286 
^PD70!16H_386 



486 




NDP 

7 387 
7 487 



モデム/^ ブラ 



キー ボー ド 



スピーカ 



マウス 




n [) 込み 
コン f ローラ 



DMA 

コン ト ローラ 



タイマ 






カレンダ 





キー ボー 卜 
インター フェイス 




システム 

ボー ト 



RS-232C 

インターフェイス 



プリンタ 






セント ロニ クス 

丫 ンタ —フェイス 







マウス 
インターフェイス 




テキス ト 

VRAM 



CRT 

コン 下 ローラ 
(グラフィック: 



I 



ROM 



拡^^ 卞 

ROM 



グラフ ザ ック 
VRAM 



GRCG 
EGC 



フロッ ビー 
ディスク 
インターフェイス 



隱 • 

フロッ ヒー 

ディスク 





[^ディスク 




> 一 フェイス 




お ディ 



【M ^ディスク 




CRT 



フロッピー 
ディスク 
ュニッ ト 



CDROM 

ュニ ッ ト 




^ やク 



scsi« 器 



«»• により 求灾 装お よび 未 サポートの ものが ある。 詳細 は 「1.3 « 種別 化 様」 を 参照の こと。 
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CPU 
m PD70216 







本体 内蔵 




SRAM 128KB 








RAM 力 一 ト リ ッ ジ 


(cl. 1 ) 




棵 ゃ内 蔵 




SRAM 256KB 






(注 1> 


RAM カート り ゾジ 








SRAM 256KB 





'、ぼ RAM 




SRAM 64KB 





RS-232C 

ィ ン ターフェ イス 



(丄 2) 



ブリン タ 

インターフェイス 





FDC 




フ 口 ッ ビー 

ディ スク ュニッ ト 










キー ボー ド 

ィ ン ターフェ イス 




マ 1 







WW モデム ボー ド 
内蔵 用 スロツ ト 




PCPR102TL2/3 
やの ブリ ン タ 



OSHIROM 
512KB 



漢卞 ROM 
256KB 








辞 寄 ROM 

512KB 









カレン ダ時^ 





LCD 




LCI> ぐ ネル 




コントローラ 







LCDW VRAM 




SRAM 32KB 



拡张 装; SIH パス スロッ ト 
ァ ダブ タ 拡張 W マイ クロフ ロッ ビー 

し^, i' 制御 アダプタ ディスク ュニッ ト 



に鲁 3> 



注 1 ： PC-98LT model 11/21/22 は 本体 内に 標準で 内 鳳. 

注 2 ： 専用 モデム ボード を 実装して いない 場合 は， RS-232C インターフェイスが 使用 可酡. 

実装して いる 場合 は， 専用 モデム ボード 上の RS-232C/ モ デム ボード 切り換え スィッチ 

を 設定す る ことにより， どちら か 一方が 使用可能. 
注 3 ： PC-98LT model 11/21/22 の 場合， 拡張 装 3i との 接 は PC-98LT_14( 拡張 装 S 接 ケー 

ブル） を 使用して 行う. 
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CPU 



3.1 ウェイト サイクル 




ウェイト は CPU や クロック 数の 違いに より， 挿入す る 命令 を^し なければ ならない. 486 , Pentium 
CPU 拾 *S 機種で は OUT 5Fh, AL が 使われる. その他の 機種で は NOP, または JMP $ + 2 が 使われ 

る. 詳しく は， 「5.3 連続 アクセスの 制限」 を 参照す る こと. 
CPU アクセス 時に 挿入され るゥ ヱイ ト サイ クルの 数 は 次の 通り. 

() 内 は 全 クロック 数， 斜線で 区切られた 数値 は 特に 注釈がない 限り， ページング メモリ アクセス 方式 
による WAIT 差で ある. 



PC-9821Af 





動作 CPU 


1 Pentium 






クロック 


| 60MHz 


3J&HZ 相当 








R 


バース ト 


3/2/2/2 


標 W 内蔵の 8MB 以 下の ェ リ ァ *1 




標準 内蔵 


シングル 


2 






w 


バース ト 


3/1/1/1 








シングル 


1 






バン 


ク 08,09 


19 


| 11 


RAM KILL 時 


RAM 




R 


ム 

、 


3/2/2/2 


つ 




専用 增股 


シングル 


2 










バース ト 


3/1/1/1 








w 


シングル 


1 






拡 31 バス 


9 


5 






13 


7 


I/O 拡张 ュニッ ト俊用 時 




BIOS 


7 


7 




ROM 


バンク 0C， 0D 


19 


11 






HD 


19 


11 




應 /0 


19 


11 




一 一 INTA 


15 


9 





•1 RAM アクセスの ゥ ヱイ 卜 数 は Hit 時の もの 
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第 18B システム 概 8 



秦 PC - 9821 Ne 





動作 CPU 


486SX 1 


486DX2 * 1 






クロック 


33MHz 


50MHz 








R 


2/4/5/6 


2/3/4/5 


*2 




標準 内蔵 


W 


1/2/3/4 


1/2/3/4 






增股 RAM ボード エリア 


R 


2/4/5/6 


2/3/4/5 




RAM 


W 


1/2/3/4 


1/2/3/4 






RAM ドライブ 用 メモリ 


R 


Z/4/0/D 


o /o /c 


ム 




W 


1/2/3/4 


1/2/3/4 






バンク 08,09 


19 


14 


RAM KILL 時 聿3 


ROM 


バンク 0C.0D 


19 


14 






I/O 




19 


14 ― 




INTA 


19 


11 





•1 CPU アップ グレー ドボ 一 ド （オプション） により CPU を 486DX2(50MHz) に 交換した 場^ • 
•2 ページ ヒッ 卜/新規 RAS/RAS バンク ミス ヒット （RAS バンク ヒ ッ ト V バンク （取 上位 1M 
ェ リ ァ バース 卜）. 

*3 98NOTE メニューの ディップ ス イツ チの 設定で 本体 内蔵 メ モ リ 08,09 バンク を 切り離し， 
I/O 拡張 ュニッ ト （PC-9801N - 08) に RAM ボード を 実装した 場合 • 



PC-9801NX/C 



RAM 



ROM 



動作 CPU 



— 



クロック 



標準 内蔵 



RAM ドライブ 用 メモリ 



增 K RAM カード 

バンク 08,09 

• - 



バンク 0C.0D 
I/O 



486SX(J) 



20MHz 



標準 メモリ 構成 時 

1/2/3/0 



增設 RAM ボー ドエ リア 

1/2/3/0 



1/2/3/0 



11/12 



9/10 
11/12 



11/12 
11/12 




1 



EMS (バンク 0C， 0D) 



ブ ロテク トモ 一 ド 
RAM KILL 時 *2 



1 ページ ヒット/インター リブ ヒット/ページ ミス， インター リブ ミス/バースト （DRAM アクセス 時）. 
■2 98NOTE メニューの ディップ スィッチの 設定で 本体 内蔵 メモリ 08,09 ノ、 • ンクを 切り離し， I/O 拡張 ュ 

ニット （PC - 9801N- 08) に RAM ボード を 実装した 場合. 98NOTE メニューで CPU 動作 モード を 

r LOWj に 設定す ると， 処理 速度が V30(10MHz) とほ ぼ 同等と なる. 
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• PC-9801P 





動作 CPU 


486SX(J) 




クロック 


20MHz 




RAM 


標準 内蔵 


1/2/^/0 

1/ "1 Of \J 


*1 
1 


RAM ドライブ 用 メモリ 


1/2/3/0 


つ 


ROM 


パンク 08,09 


11/12 


RAM KILL 時 *2 


パンク 0C,0D 


11/12 




' I/O 


11/12 




INTA 


9/10 





*1 ページ ヒット/インター リブ ヒ ッ 卜/ページ ミス， インター リブ ミス z 

パース ト （DRAM アクセス 時） . 
•2 98 ペン メニューの ディップ スィ ツチの 設定で 本体 内蔵 メモリ 08,09 バ 

ンクを 切り離し， I/O 拡張 ユニット （PC- 9801N-08) に RAM ボー 

ドを^ 装した 場合. 



PC-9821Ce 





動作 CPU 


486SX 




クロック 




25MHz 




RAM 


標 * 内蔵 *1 


R 


2/3/5/1 




W 


1/2/4/ 


バンク 08» 09 


11 


RAM KILL 時 


専用 增股 


R 


2/4/7/2 


拿 2 


W 


2/4/7/ 


拡張 スロッ ト . 


7 




7 


I/O 拡 * ュニッ ト 使用 時 


ROM 


BIOS 


7 




バンク 00» 0D 


11 






HD 


11 




I/O 


11 






9 





*1 標準 内蔵の 4MB 以下の ェ リ ァ 

*2 ページ ヒ ット /インター リブ ヒッ ト /ページ ミス， インター リブ ミス/ 
バース ト （DRAM アクセス 時） 
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PC-9821Ap, As, Ae 



動作 CPU 

z クロック 


Ap 


486DX2-66MHZ 


486- 16MHz 相当 




As 


486DX-33MHz 


486-16MHZ 相当 




Ae 


486SX-25MHz J 


386-20MHz 相当 




RAM 


標準 内蔵 


R 


2/3/5/1 


2/3/d/I 


♦1*2 


W 


1/2/4/ 


1:2/4/ 


バンク 08» 09 


11 


i ， 
11 


KAM KILL 


専用 增股 


R 


2/4/7/2 


n i a in to 

2/4/7/2 


寧ビ 


W 


2/4/7/ 


2/4/7/ 


拡張 スロッ ト 


ヮ 
7 


n 

1 




7 


7 

攀 


1/0 拡張 ュニッ ト 使用 時 


ROM 


BIOS 


7 


7 




バンク 0C, 0D 


11 


11 




HD 


11 


11 




I/O 


11 


11 






9 


9 





*1 標準 内蔵の 4MB 以下 （PC-9821Ae/U2,M2 は 2MB 以下） のェ リ ァ. 

♦2 ページ ヒット/インター リブ ヒ ッ 卜/ページ ミス， ィ ン ター リブ ミス/パース ト （DRAM ァクセ 
ス 時). 



•PC-9801BA, BX 





動作 CPU 


486DX2 


486SX | 


クロック 


40MHz 


20MHz 




RAM 


標準 内蔵 


R 


2/3/5/1 




W 


1/2/4/ 


* 


バンク 08,09 


11 


RAM KILL 時 


専用 增股 


R 


2/4/7/2 


傘 


W 


2/4/7/ 




拡張 バス 


5 




7 


I/O ュニッ ト 使用 時 


ROM 


標準 


7 




バンク 0C, 0D 






I/O 


11 




INTA 


9 





* ページ ヒッ ト /インター リブ ヒッ ト /ページ ミス， インター リブ ミ ス /バース ト 

(DRAM アクセス 時) • 
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PC-9801NS/R 





動作 CPU 


486SX(J) 






/y n 

✓ u % y x 


16MHz 








標準 メモリ 構成 


增股 RAM ポー ドエ リア 






標準 内 iR 


1/2/3/0 


1/2/3/0 


♦1 




DAkJ に； ノ "TTPH j 于 ■ 儀 

KAM トフ i 7 用 リ 

— 


1/2/3/0 


*1 


RAM 


增投 RAM カード 


9/10 


EMS (バン ク 0C, 0D) 


7/8 


ブロア ク トモ 一 ド 




バンク 08,09 


9/10 


RAM KIT T b**9 




BIOS ROM 


1/2/3/0 




ROM 


RAM ドライブ BIOS 


6 




パンク 0C,0D 


9/10 




I/O 


9/10 




INTA 


7/8 





1 ページ ヒット/インタ一 リブ ヒッ 卜/ページ ミス， インター リブ ミ ス〃 、♦ ース ト （DRAM アクセス 時) • 
2 98NOTE メニューの ディップ スィ ツチの 設^で 本体 内« メモ リ 08,09 バンク を 切り離し, I/O 拡張 ュ 
ニソ ト （PC - 9801N - 08) に RAM ボード を灾^ した 場合- 



PC-9801 N A 





動作 CPU 


486SX 






クロック 


20MHz 








標準 メモリ 構成 


增投 RAM ポー ドエ リア 






標準 内蔵 


0/1/2 


1/2/3 


*1 




RAM ドライブ 用 メモリ 


0/2/2 




RAM 


增股 RAM カード 


11 


EMS (バンク 0C， 0D) 




9 


プロ テク トモ 一 ド 




バンク 08» 09 


11 


RAM KILL 時 *2 




― BIOS ROM 


2 




ROM 


RAM ドライブ BIOS 


0/1/2 


*1 




一 バンク 0CX 0D 一 


11 




\/0 


11 




INTA 


9 





*1 ページ ヒッ 卜/インター リブ ヒッ 卜/ページ ミス， インター リブ ミス （DRAM アクセス 時). 
•2 98NOTE メニューの ディップ スィッチの 設定で 本体 内蔵 メモリ 08 , 09 バンク を 切り離し. I/O 拡 * ュニッ 
卜 （PC-9801N - 08) に RAM ボー ドを 実装した 場合 
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第 1 部 システム 概要 



PC - 9821 





動作 CPU 


386SX 






クロック 


20MHz 








o/o/i 


BIOS ROM 使 HI 時 含む * 




'一 標準 内蔵 


0/1/1 Windows 使麟 • 




ハンク 08, 09 


10 


RAM KILL 時 


^> A き 適 

RAM 




0/0/2 


* 




専用 增 K 


0/1/2 


Windows &び AT HD RAM 使 W 時 * 




内蔵 拡張 ス 口 ッ ト 


4 






I/O 拡張 ュニッ ト 


6 




ROM 


BIOS 


6 




バンク OCX 0D 


10 




I/O 


10 






INTA 


8 





聿 ページ ヒッ ト /インター リブ ヒッ 卜/ページ ミス， インター リブ ミス （DRAM ァク 
セス 時). 



PC-9801US 





動作 CPU | 386SX | 


クロック 


16MHz 




RAM 




0/0/1(2/2/3) 




0/1/1(2/3/3) 


Windows 使 職 * 


バンク 0も 09 


8 


RAM KILL 時 


専用 增 n 


0/0/2(2/2/4) 


* 


0/1/2(2/3/4) 


Windows 使, n 時 * 


内蔵 拡張 スロッ ト 


4(6) 




拡張 I/O ュニッ ト 


6(8) 




增股 RAM カード 


8(10) 




VRAM 


4(6) 




ROM 


BIOS 


6(8) 




I/O 


8(10) 






6(8) 





* ページ ヒッ 卜/インター リブ ヒッ ト /ページ ミス， インター リブ ミス 

(DRAM アクセス 時). 
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秦 PC-9801NS/L 





動作 CPU | 386SX 




クロック 


20MHz 
(5V) 


10MHz 

(5V) 


10MHz 

(3V) 


RAM 


標準 内蔵 


o/o/i 


o/o/i 


o/o/i 


傘 2 


RAM ドライブ 用 メモリ 


o/i/i 


o/i/i 


o/o/i 




增 » RAM カード 


10 


4 


5 


EMS (バンク OC) 


8 


3 


4 


ブ ロテク トモ 一 ド 


プロテクト メモリ （拡張） 


八 

8 


3 


4 




バンク 08^ 09 


10 


4 


5 


KAM KILL 時 *1 


ROM 


BIOS ROM 


2 


2 


3 




RAM ドライブ BIOS 


2 


2 


3 




パンク 0C; 0D 


10 


4 


5 




I/O 


10 


4 


5 




INTA 


8 


3 


4 





•1 98NOTE メニューの ディップ スィッチの 設定で 本体 内蔵 メモリ 08, 09 バンク を 切り離し， 

I/O 拡張 ュニッ ト （PC-9801N-08) に RAM ボー ドを 実装した 場合. 
•2 ページ ヒッ 卜/インター リブ ヒッ 卜/ページ ミス， インター リブ ミス （DRAM アクセス 時). 



•PC-9801NS/T 





動作 CPU 


386SL(98) 






クロック 


20MHz 








標準 メモリ 構成 


RAM ポー ド (2MB) 
増設 時 






標準 内蔵 


0/(2)/2(4) 


0/1/2(2/3/4) 


*2 


RAM 


RAM ドライブ 用 メモリ 


0(2)/2(4) 


0/1/2(2/3/4) 


*2 


バンク 09 


11(13) 


RAM KILL 時 *1 




增 tt RAM カード 


11(13) 




ROM 


標準 


6(8) 




バンク 0C， 0D 


11(13) 




I/O 


11(13) 






INTA 


11(13) 





•1 98NOTE メニューの ディップ スィッチの 設定で 本体 内蔵 メモリ 08, 09 バンク を 切り離し， I/O 

拡張 ュニッ ト （PC-9801N- 08) に RAM ボー ドを 実装した 場合. 
*2 ページ ヒッ ト / ィ ン ター リ ブヒ ッ ト /ページ ミス， ィ ン ター リブ ミス （DRAM アクセス 時). 
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第 3 章 



第 1 部 システム 概要 



PC-9801 FS 





動作 CPU 


386SX 






クロック 


20MHz 


16MHz 






標準 内蔵 


0/1/1 | 0/1/1 | • 


RAM 


/ 《ンク 08» 09 


10 


8 


RAM KILL 時 


専用 增 》 


0/1/2 


0/1/2 


メ モ リ ォブシ ョ ン * 




！ 

拡張 スロッ 卜 


4 


4 






6 


4 


I/O 拡張 ュニッ ト 使用 時 


ROM 


標準 


6 


6 




バンク 0C, 0D 


10 


8 




I/O 


10 


8 




INTA 


8 


6 





窜 ページ ヒット/インター リブ ヒット/ページ ミス， インター リブ ミス 

(DRAM アクセス 時). 



• PC-9801FX 





動作 CPU 


386SX 






クロック 


12MHz 


10MHz 






標準 内蔵 


0/0/0 


0/0/0 


傘 


RAM 


バンク 09 




4 


RAM KILLB* 


専用 增 K 


0/1/1 


o/i/i 


WW メモ リ ォブシ ョ ン * 




拡張 スロッ ト 


3 


2 






3 


2 


I/O 冊 ュニッ ト使 W 時 


ROM 


標準 


3 


2 




バンク 0C, 0D 


5 


4 




I/O 


6 


4 






INTA 


4 


3 





• ページ ヒット/インター リブ ヒット/ページ ミス， インター リフ ミス 

(DRAM アクセス 時) • 
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• PC-9801FA 





動作 CPU 


486SX | 


ム ム 

クロック 


16MHz 




RAM 


標準 内蔵 * 


0/1/2 




バンク 08» 09 


9 


、ま Iff V*V 警 V 

RAM KILL 時 


専用 增! 9： 


1/2/3 


•、vm メモ リオ ブショ ン聿 


拡張 スロッ ト 


5 




ROM 


標準 * 


0/1/2 




バンク 0C, 0D 


9 




I/O 


9 




INTA 


7 





ページ ヒッ 卜/インター リブ ヒッ 卜/ページ ミス， インター リブ 

ミ ス （DRAM アクセス 時)， 



PC-9801NV, NL 





動作 CPU 


U PD70116H 






ク. ロック 


16MHz 


8MHz*l 


8MHz 






標準 内蔵 


0(4) 


1(5) 


0(4) 






RAM ドライブ 用 メモリ 


0(4) 


1(5) 


0(4) 




RAM 


增 股 RAM カード 


1(5) 


3(7) 


K5) 






JEIDA カード 


4(8) 


4(8) 


4(8) 


NL のみ 




バンク 09 


1(5) 


3(7) 


1(5) 


RAM KILL 時 *2 


ROM 


標準 内蔵 


K5) 


3(7) 


0(4) 




バンク 0C, 0D 拡張 ROM 


K5) 


3(7) 


K5) 




I/O 


2(6) 


3(7) 


2(6) 




INTA 


2(6) 


3(7) 


2(6) 





•1 本体 クロック 8MHz 時で， 拡張 I/O ュニッ トゃ 拡張 カード スロッ トを 使用して いない 
場合. 

•2 98NOTE メニューの ディップ スィッチ 設定で 本体 内蔵 メモリ 08, 09 ノ 《ンク を 切り 戴し- 
I/O 拡張 ュニッ 卜に RAM ボード を 実装した 場 fV. 



第 1 部 システム 概要 



PC-9801NC 





動作 CPU 


80386SX 




クロック 


20MHz 




RAM 


標準 内蔵 


0(2) 




RAM ドライブ 用 メモリ 


0(2) 




バンク 08, 09 


10(12) 


RAM KILL 時 • 


增 KRAM カード 


10(12) 


EMS (バンク 0C,0D) 


8(10) 


ブ ロテク ト モード 


ROM 


標準 内蔵 


0(2) 




バンク 0C,0D 


10(12) 




I/O 


10(12) 




INTA 


8(10) 





• 98NOTENC メニューの ディ ッ ブス ィ ツチの 設定で 本休內 * メモリ 
08, 09 バンク を 切り離し， I/O 拡张 ュニッ ト （PC- 9801 N- 08) に RAM 
ボード を * 装した 場合. 

98NOTE メニューで CPU 動作 モード を r V30 相当」 に 設^す ると， 
処理 速度が V30(10MHz) と は ぼ 同等と なる. 

ただし V30W ィ! の 命令 を 使用した り， 正確な タイ ミン グを 必要と する 
—部の ソフト ゥ ユア は 動作し ない 場合が あ るので 注意が 必要で あ る. 



PC-9801NS/E 





動作 CPU 


80386SX 






ク o ック 


16MHz 




RAM 


標準 内蔵 


0(2)/2(4) 




RAM ドライブ 用 メモリ 


0(2) /2 (4) 




バンク 08, 09 


8(10) 


RAM KILL 時 • 




8(10) 


EMS (バンク 0C,0D) 


環 1 




6(8) 


ブ ロテク トモ一 ド 


ROM 


標準 内蔵 


0(2)/2(4) 




バンク 00,00 


8(10) 




I/O 


8(10) 




INTA 


6(8) 





• 98NOTESX/E メニューの ディ ッ ブス ィ ツチの 設定で 本体 内蔵 メモリ 
08, 09 バンク を 切り離し， I/O 拡張 ュニッ ト （PC-9801N-08) に RAM ボ 

一 ドを突 装した 場合. 

98NOTESX/E メニュー てて PU 動作 モード を 「V30 相当」 に 設定す る 
と， 処理 速度が V30(10MHz) と は ぼ 同等と なる. 

ただし V 3 0 间 もの 命令 を 使用したり， 正確な タイミング を 必要と する— 
部の ソフト ゥ エア は 動作し ない 場合が あるので 注意が 必要で ある. 
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•PC-9801DS, CS 





動作 CPU 


80386SX 




クロック 


16MHz 




RAM 


標準 内蔵 


0/1(0/2) 




バンク 08, 09 


10 


RAM KILL 時 


增 tt メモリ 


0/1 (0/2) 


メモリ オプション 


4(6) 


拡張 スロッ ト *1 


ROM 


標擎 内蔵 


0/1 




バンク 0C, 0D 


10 




I/O 


8 




INTA 


6 





•1 カツ コ内は I/O 拡张 ュニッ トに RAM が^ 装され た * 合 



秦 PC-9801DA 





動作 CPU 


80386 






クロック 


20MHz 


16MHz 






標阜 内蔵 


0/0/1/2 


0/1 


•1 


RAM 


バンク 08, 09 


0 


0 


RAM KILL 時 


增 tt メモリ 


0/1/2/3 


0/2 


専用 メモリ ォブシ ョ ン *1 




4(6) 


4(6) 


拡張 スロッ ト ，2 


ROM 


標準 内康 


0/0/1/2 


0/2 




バンク OC, 0D 


10 


8 






I/O 


10 


8 






8 


6 





•1 20MHz ： ページ ィ ン ター リ ブ， 16MHz ： ベー ジン グ オン リー 
•2 カツ コ内は I/O 拡 * ュニッ 卜に RAM が夹 装され た 場合 



PC - 9801 UF， UR 





動作 CPU 


バ PD70116H 






クロック 


16MHz 


8MHz 






標 車内 蔵 


0(4) 


1(5) 




RAM 


RAM ドライブ 用 メモリ 


0(4) 


― 0(4) 




バンク 08， 09 


600) 


1(5) 


RAM KILL 時 




EMS^KRAM 


6(10) 


1(5) 




ROM 


標準 内蔵 


0(4) 


1(5) 




バンク OC, 0D 


6(10) 


1(5) 






I/O 


8(12) 


2(6) 




INTA 


6(10) 


1(5) 





第 3 章 
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第 1 部 システム 概要 



•PC-9801ES, RS 





動作 CPU 


70116 


386SX 






A o • リ々 
y iA % y y 


QMM7 


曜リ曙^^醫 !«. 






標準 内蔵 


1(5) 


% mm X« /\ / 4 置 g\ 疆 へ \ 

Read 時 0/1(2/3) 






Write 時 0/2(2/4) 




RAM 


バンク 0W9 


2(6) 


8(10) 


RAM KILL 時 




アクセス 
不《1 


Read 時 0/1(2/3) 


W /tJ メモリ^! / 

シ ヨン 




塌 19： メモリ 


Write 時 0/2(2/4) 








4(6) 


拡張 スロッ ト 


ROM 


欏» 内蔵 


1(5) 


0/1(2/3) 




バンク 0C,0O 


2(6) 


O 

00 




I/O 


2(6) 


8(10) 




INTA 


1(5) 


6(8) 





• PC - 9801RS21,51 では 10(12) 



•PC-9801RL, PC-9801RA21, 51 

(PC-9801RA21, 51 は ノーマル モードの み) 





モード 


ノーマル 


ハイ レゾ 




動作 CPU 


70116 


80386 


80386 




クロック 


8MHz 


1oMHz 


20MHz 


16MHz 


20MHz 




RAM 


標率 内蔵 


1(5) 


0(2) 


0(2) 


0(2) 


0(2) 




增 19 [メモリ 


アクセス 
不可 


1(3) 


0(2) 


1(3) 


0(2) 


専用 メモリ ォブ 

シ ヨン 


4(6) 


4(6) 


4/6(6/8) 


4(6) 


拡 * スロッ ト 


ROM 


標準 内 戴 


1(5) 


0(2) 


0(2) 


0/1(2/3) 


0(2) 




パンク oc'oo 


2(6) 


10(12) 


12(14) • 


一 


一 


ノーマル モー ド 


バンク 0E 


一 






4/6(6/8) 


6(8) 


ハイ レ ゾ モー ド 


I/O 


2(6) 


8(10) 


10(12) 


8/10(10/12 


10(12) 




INTA 


1(5) 


6(8) 


8(10) 


6/14(8/16) 


8(10) 





•PC- 9801RA21.51 では 10(12) 



•PC-9801RX, EX, LX, RX 



第 3 章 CPU 





動作 CPU 


70116 


80286 








クロック 


o i j 量 重 
8MHz 


10MHz 


12MHz 




RAM 


標率 内蔵 


1(5) 


0/1(2/3) 


0/1 (2/3) 




バンク 08, 09 


2(6) 


5(7) 


6(8) 


RAM KILL 時 


增 K メモリ 


アクセス 不可 


0/1(2/3) 


0/1(2/3) 


専用 メモ リオ ブショ ン 


1/2(3/4) 


2(4) 


拡張 ス 口 ッ ト 


ROM 


標率 内蔵 


1(5) 


0(2) 


0(2) 




バンク 0C, 0D 


2(6) 


5(7) ― 


6(8) 




I/O 


2(6) 


4(6) 


6(8) 




INTA 


1(5) 


5(7) 


7(9) 





PC-9801RA2,5ZLS 





動作 CPU 


70116 


80386(SX) 








ク ロック 


8MHz 一 


16MHz 




RAM 


標車 内蔵 


1(5) 


0/2(2/4) 




バンク Oft 09 


2(6) 


8(10) 


RAM KILL 時 


增 》 メモリ 


アクセス 不可 


0/2(2/4) 


«MH メモリ オプション 


4(6) 


拡張 ス ロット 


ROM 


標車 内蔵 


1(5) 


0/2(2/4) 




バンク OC, 0D 


2(6) 


8(10) 




I/O 


2(6) 


8(10) 




INTA 


1(5) 


6(8) 





PC-9801LV21/CV21 

(PC-9801N は 10MHz のみ) 







動作 CPU 


70116 








クロック 


8MHz 


10MHz 




RAM 


標 車内 蔵 


0(4)/1(5) 


0(4)/1 ほ） 




バンク 0^ 09 


_ 1(5) 


1(5) ― 


RAM KILL 時 


ROM 




0(4)/1(5) 


0(4)/1(5) 




バンク 0C， 0D 


1(5) 


2(6) 




I/O 


2(6) 


3(7) 




INTA 


1(5) 


— 2(6) 一 





斜線 右 は ディ ッ ブス ィ ツチ 3-50N 時 



37 



第 3 章 



第 1 部 システム 概要 



• PC-98XL 2 





モード 


ノーマル 


ハイ レゾ 




、 


動作 CPU 


70116 


80386 


80386 






クロック 


8MHz 


16MHz 


16MHz 






標準 内康 


1(5) 


1(3) 


1(3) 




RAM 


增 19： メモリ 


アクセス 
不可 


1(3) 


1(3) 


W 用 メモリ ォブ 

リ 1 、✓ 






6(8) 


6(8) 


拡張 スロッ ト 

ぎ 一— ザ 斧 * , 


ROM 


標準 内康 


1(5) 


1(3) 


1(3) 




バンク oc'oo 


2(6) 


12(14) 




ノ一 マル モー ド 


バンク 0E 


一 




6(8) 


ハイ レゾ モー ド 


I/O 


2(6) 


10(12) 


10(12) 




INTA 


1(5) 


14(16) 


14(16) 





秦 PC-9801UV21 





動作 CPU 


70116 






クロック 


8MHz 


10MHz 




RAM 


標率 内蔵 


1(5) 


1(5) 




バンク 賴 


2(6) 


3(7) 


RAM KILL 時 


ROM 


標 車内 戴 


1(5) 


1(5) 




バンク 0C.0O 


1(5) 


2(6) 




I/O 


2(6) 


3(7) 




INTA 


1(5) 


2(6) 





• PC-98XL 





モード 


ノ一 マル 


ハイ レゾ 


動作 CPU 


70116 


80286 


80286 


クロック 


8MHz 


10MHz 


8MHz 


8MHz 


10MHz 


RAM 


標 車内 蔵 


1(5) 


1(5) 


0(2) 


1(3) 


1(3) 


增 » メモリ 


アクセス 
不可 


アクセス 
不可 


1(3) 


ROM 


標車 内蔵 


1(5) 


1(5) 


0(2) 


バンク 0C.0O 


2(6) 


3(7) 


4(6) 




I/O 


2(6) 


3(7) 


3(5) 


3(5) 


4(6) 


IWTA 


1(5) 


2(6) 


5(7) 


5(7) 


5(7) 
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•PC-9801VM21,VX,UX 



RAM 

'ひ、 



ROM 



動作 CPU 



クロック 
椽 準 内蔵 一 



バンク 08, 09 
增 》 メモリ 



バンク OC, 0D 



I/O 



70116 



8MHz 

1(5) 



RAM KILL 時 




1 (5) 



2(6) 



2(6) 



10MHz 

1(5) 



80286 



8MHz I 10MHz 

0/1(2/3) 0/1(2/3) 



1(5) 



3(7) 



3(7) 



3(5) 



0(2) 



5(7) 



4(6) 



INTA 



1(5) 



2(6) 



5(7) 



5(7) 



斜線で 区切られた 数侬 は， メモリ バウ ン ダリに よる WAIT 差 



iPC-9801 U2/VF2/VM0, 2, 4/UV2 





動作 CPU 


70116 


ク o ッス 


8MHz 


10MHz 


ROM/RAM 


1(5) 


1(5) 


I/O 


2(6) 


3(7) 



• PC-98XA 





動作 CPU 


80286 






クロック 


8MHz 




ROM/RAM 


1(3) 




I/O 


3(5) 




INTA 


2(4) 




き PC-9801, E, F, M 






• 


動作 CPU 


1 8086 




ク a ック 


5MHz 


8MHz 


ROM/RAM 


0(4) 


1(5) 


I/O 一 


1(5) 


2(6) 
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I 3.2 CPU に対する 命令 I 

•PC-9801VX, X し UX, RA2, RA5, RX, LS, ES, RS, EX, LX, NS, T, DS, DX, FS, FX, US, 
NS/E, CS, NC， NS/T, NS/ レ NA， NS/R, NX/C, P, BA, BX， PC-9821, Ap, As, Ae， Ce, 
Af， Ne, PC-98XA, GS 

CPU として 80286/386/486/Pentium を 搭載して いる 機種で は， 動作 モードお よび アドレス バスの 
制御の ために， 以下の 命令が 使用され る. ただし， これらの 命令 はバ PD70116CPU が 動作して いる 際 
に は 実行して はならない. また， 実行 させた ときの 動作 は 保証され ない • 





I/O アドレス 


R/W 


D7D6D5D4D3D2D1D0 


機 錄 


CPU Reset 


00F0H 


W 


00000000 


CPU.NDP の 初期化. 

復旧で き ない エラーの 対応， ブロ 
テク ト モー ド から リ アル モー ドへ 
の 移行に 使用. 


ブ0 テク ト モード 
ON 


00F2H 


W 


00000000 


ァ ドレ ス バス 上位 4 ビッ ト の マス 
クを 解除し 100000H 以上の メ モ リ 
を アクセス 可能に する. 



9801 RA21,RA51,DA,FA,PC-98XL 2 ,RL 

,ら の 機種で は 上記 機種と 同様の 制御 も 可能 だが， 強化の ために 00F6H ポートが 追加され た. CPU 
リセ ッ ト後， 一度 00F2H に I/O コマンド を 発行した 後， WAEN を T にして 00F6H に I/O コマンド を 発 
行す る ことにより 100000H 以上の ァ ドレス を アクセス 可能に する ことができる • 



命 令 | I/O アドレス 


R/W 






CPU Reset 


00F0H 


W 


00000000 


CPU,NDP の 初期化. 
復旧で き ない エラーの 対応， ブロ 
テク トモ 一 ド から リ アル モー ドへ 
の 移行に 使用. 


プロテクト モー ド 
ON 


00F2H 


W 


00000000 


ァ ドレス バス 上位 4 ビッ ト の マス 
ク を 解除 し 100000H 以上の メモリ 
を アクセス 可能に する. 


プロテクト モード 
コント CJ ール 


00F6H 


W 


o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 


WAEN を 1 にす る こ とに より， 
100000H 以上の ァ ドレスが ァクセ 
ス 不可になる. 



キャッシュ フラッシュ を 行う 際に は， OUT 43Fh, AOh を 使用す る こと. CACHE INVD コマンド は 
使用して はいけ ない. 
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4.1 ノーマル モード 







WW リ * 




一 



(M)HX1XK)H 00»->»FFH ヒ |"1 '二 



PC 9X21 Af でのみ アクセス 町 



トトト m 



H02H6.W>.4K6.P C nnum (PI 广 /Ut ク トモ" ド I》 

のみ アクセス 4 

K WOI VXO に 21.41 で: irft^ グ v フ ' メク «Jf 

PR に HOM を 2 纏' 

80286CPU IOMHi モ— ド^に 良 h《jm ^ f*WI 



vrrrr 



パンク OF 



GVRAM4lil6fc / V ノ 
あり .1 

では 32KBI 纏. 



ク で 
'ない. 



HKOOO 

ペン ク OK 



バンク 0D 



KMS や ftMl する 場ぐ r,W6.4W»JVnuum CPI 〖で MS- 
DOS Vcr\OA の も と で liMKUKXK を •<> しく は 
MS DOS VerlJDCO もとで EMM3»SYS を ftHl する 

ことにより J0BJ0C バンク を ぺ-ジ フレームと して 

ffcJII する ことが で 5 る. 

；' 1 アドレスに を 2W' だ ，ん 

ト: MS^lt の 《14 では, BO00O の MKB の や 

PIJ に EMS のべ一 ジフレ 一厶の « り 1 てが oJdt 



CXOOO 

《ン ク oc、 



'《ン ク 



AKO0O 

バン ク 0 人 



より.,' /ブス ィ ノ ィ SW や 6 の ON に 
よ り 80000、9FFFF の RAM の <« り 纏し が 



バン ク W 



續" 



<> 9 07 



バン 







/ 《ンク 05 



リザ- ゾ 



リザーブ 



RAM や W 



バ i^J? 4 

40000 

パンク 03 



バ^ J? 2 



'< > ク 01 



OOOOiWOO (XW0:05FF は システム 共通 途. 
シス ナム^ 通1« はソフ トウ i ァ から 参 《 のみ を 
むい. W 银の fttt はむ わない こと. 



'《ン ク 00 



BIOS.BASIC 
ROM 96KB 



ノク VRAM 
綱 勵 



32KBX; 



> ス ナム MI&*ROM や W 



(ユーザ- ィ、 《h 一 



ザ 一 WMROM« 鬭》 2KB 



(CVRAM3 



W ^ VRAM ,GVRAM^ 



KiVRAMI 



チキ スト VRAM 他 



RAM ク W 



一 _ 



«f* ごとの; について は. 『に、 《«»Ht«U 

t 害 《 のこと 



i 



UA0U00 OH»f t H の^ ff 



256 色い KM 



«f グラフ < / クスと fcft グ •> ノィ ノクス は Ml>««lttih 



參 チキ スト VRAM 



(NEC リザーめ 



CC ゥ ダ ン ドウ 4KB 




K レズ 



PC980I/E では 

ォゾ シ薦ン 



^tt ァ ドレス 



4 



，キ スト 

VRAM 



ィ、 メ モ リ は Aire2^A3FFAA》FEA ス 3FFF-A3FF2, 
A3FF4 A3FFAA3FFE の 8, 《イトが メモリ スィッチ とし 
て 侵 《 される, 



アクセス 



«M ゲ " 



ス Window I 



張 グラフ i ノ ク ス W,ndo^) 



ノ 



ノ 



ミ グラフ < 
.； VRAM 
： 512KB 
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4.2 ノ \ ィレゾ モード 



一 



、. 




OOHXWXHI OOH*TFFFM と W じ 



PC-9821 AfT のみ アクセス 《1 




バン ク OF 
F0000 



バンク OK 



バンク 0D 



バン ク 0C 

coooo 



バン ク 0B 
B0000 



バンク OA 
ん 0000 



パンク 09 



バン ク 08 

バンク 07 



パン ク Ob 
60000 



パン ク 05 



パンク （M 

40000 




バンク 03 



バン ク 02 



バン ク 01 



000010400 - 0000:05FF は シス チム 共 過 威. 

システム 《a 城 は ソフト ゥ ユアから 参 W のみ ttr い. 

情 箱の * 新 は 行わない こと. 



パン ク 00 



システム HII£«iRON1 や W 



OC00O、0HWF と W の 内 « 



802K6. 3X6. 4«6. IVfWium CPIJ 
ブ ロテク ト モート •!》 のみ 
アクセス 鼈 




ュ— ザ — WlfcftROM や m 
テキスト VRAM 



グラフ < / ク VRAM 
128KB" 



RAM ゥ < ン ドウ 



W *ァ ドレスに VRAMl28KBt4 概^ »• 




EMS を する 場 介に は. 80000、 BFFFF の 640KB の 

ゃ鬭に EMS のべ— ジ フレームが W り 气 てられる • 



卜 BFFFF の RAM ゥ < ン ドウ は • 80286, 386. 486. 
Pentium CPU リアル モ一 ド において 1 MB 以 ト. の' タ蘭を 参照 
する ための S である. 

a つて この や w のみの ァ ドレス を W つ メモリ はが ft しない • 
•ROM. テキスト VRAM ェ リ ァ 







\歸 _ 


^ システム tt*«!ROM や K a 




ユーザー Hltt«ROM や PJ4KB 


H4000 


CO ゥ < ン ドウ" B 




W«Mt メモリ 




マ トリ ビュ" ト «| 

4KB 




4KB 


4KB 


佩》： アドレス 


な ft ァ ドレス 



，' 



^Wftft メモ リ は E3FE2£3FE4.R3FEA£3FEE.K3 ト T2.E3FF4. 
E3FFAX3FFE の 8 バ イトが メモ リス ィゾチ と して 使 W さ れる. 
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パンク o ド 



バンク 0K 



DCO00 



1)8000 

パンク 0D 



22000 



D0000 



パンク 0C 



'，ン ク 0B 



パンク OA' 



A0O0O 



パン ク 09 



パンク 



'< ンク 07 



パンク 06 



バン ク OS 



パンク 04 



03 



バンク 02 



バンク 01 



0000 ： 0400〜0000 ： 05FF は シ ス 7 ム 》 通 城. 

システム 共 a 城 は ソフト ゥ ユアから 參 《 のみ 
を f/ い， 情 箱の 更新 は 行わない こと. 



パンク 00 



BIOS. BASIC 
ROM 128KB 



K ( (； KOM ゥ ひ ドウ 16KB 
H 膚 K()M ゥ < ン ドウ 



卞爾 RAM*>< ン ドウ 16KB 



グラフ < プク VRAM 32KB 



moiti I. 2 
* プ シ釁ン 
256KB RAM 

(ウーい ぃジ） 



KAM ，鬭 



1 . 2 
256KB RAM 
(々—トリ プジ） 



II. 21. 22 



mo4A 1. 
纖寧' 《« 



moM 1. 2 
12SKB (内 翁） 
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(； VRAM4 は 16^ グラフ f / ク MU;'M|VRAM で 
あり, 16 色 *W お 機11 では されて いない • 



パンク w — 



トほ KJO 



DCOO0 

nxooo 

パンク 00 



EMS を ftW する 場 o-W6.4H6CPl】 で MS-DOS 
Vcr50A の もと で EMM;«6iiXE4:. も し く は MS- 
DOS Vc に V3D の も >- で KMMW6.SYS を f«l» け る 
ことにより. 0B.0C バンク をぺ" ジ クレームと し 
て «»11することがで>る. 

M アドレスに を 2« リ：' ん 



I 赠 

CH000 



/くン ク 0C 



BIOS.BASIC 
ROM96KB I 



ブ/ フ < ノ ク 



ステ 



HI{v.';i<k()M ^ 



レス テム WI&«ROM や W 



モリ ウィンドウ 



(GVRAM3 



(KKX>:(M00 0000:05^ は システム 
システム «A 域 はノフ トウ ユアから 害 《 の ふ 行 
い. の は h わない こと. 



パン 7 《《 — 


グ" 丄ぶ KAM WM: 


AHO«) 






テキスト VRAM ffi 


バン ク W 


メニュ により 




り 耀し。 ほ 


バン ク OR 

» 1 ■ » 1 1 




バン ク 07 




パンク 06 




60000 




パン ク 05 


RAM や W 


パン ク CM 




40000 




パンク 03 




パン ク 02 




2UJUI 




パン ク 01 




ハン ク 00 
0Q0QO 


,1 



ブ', 



«W ごとの; について は. h.3«<fV«JU«U 

をお W のこと 




RAMK >< ブゥ 《ン ドウ 




力一 ドス n 
J ト: llMj 卜 ひ 



MSDOS3.3IXR 



RAM ド > i ブ 



I25MB 



ヌジ 



リ き丄: 上ぎ さきお 



アクセス^ I 



アクセス! M 



鉱« グラフ < メクス Wmdo* 



グゥフ < ノク ス WmdcmO 



； グゥフ < 'ク; 
•i VRAM 
••i M2KB 



ノ" 



»攀. 攀鲁攀 き 《«««««響》醫》*鲁參*參"《4**欄*1*像き - ** き番 

は rf グ フフ' /クス と 《：« グラフ ザ ノクス は 1*4歸》«»»1!^ト. 



ん霸 



(NBC リザー 力 



00 ゥ < ン ドウ 4KB 



个^ メモり 



ァ トリ ビュ— ト, IJ 
4KB 




4 



VRAM 



«ft ァ ドレス な&ァ ドレス 

+ff メモリ は" FE2«A3FE4^AM=EA 人^ EE«A3FF2 ス 人^ TA. 
AWVK の 8 バイ トカ 《 メモリ ス i ソチと して ftHI される. 

•■NSJ«/E*N(XNyi\NLNS/L,NA,NS/RR.N>0C.PC-982INe. の 場な は 

d^HD BIOS & RAM ドウ イブと なる- 
•2PC9J»，NL のみ 
• y PC-9X0 1 NUNX/CJ*C-9K2 1 Nc のみ 
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4.5 機種 別 メモリ 拡張 例 








•1MB 以内 



本 体 



「 ••••• j は標ゃ * 備 



容 量 

(KB) 



本体 内 最大 
拡張 時 

(KB) 



128 266 384 



640 768 896 1024 



PC-9801/E/F1,2 



PC - 9801F3/M2,3 



128 



640 



256 



A + B/C + D/E 



640 



— 



B 



A + B/C + D/E 



A + B/C + D/E 
*1 



PC - 9801 U2 



128 



640 



• • • • 



I) 



D 



A + B/C + D/E 
♦1 



PC - 9801VF2 



256 



640 



D 



A 十 B/C + D/E 
*1 



PC-980 麵 0,2,4/UV2 



384 



640 



A + B/C + D/E 
*1 



PC-98LT model 1/2 



384 



640 



F 







*1 E か 推奨され る. 





£ 眷 


容量 




A 


PC-9801 02L 


128KB 


- 

クロ ッ ク 10MHz 時 は 動作 不可 


B 


PC-9805K 


128KB 


PC-980 卜 02L に 装 * 


C 


PC-9801-31 


128KB 


クロック 10MHz 時 は 動作 不可 


D 


PC-9801-21N 


128KB 


PC-980 ト 31 に 装着 


E 


PC-9801-41 


256KB 




F 


PC 98LT-01N 


256KB 


PC-98LT model 1/2 専用 
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秦 1MB 以上 



( ) 内 は ハイ レゾ モード 時し 



は 標準 実装 




標車実 



本体 



(KB) 



本体 内 
最大 
鉱«崎 

(KB) 



7M 



9M 



10M 11M 12M 13M 14M 15M 16M 



PC-98XA model 1.2.3 
•11.21,31 


512 


8704 


"Bx3 
/C/E 


"Bx3 
/C/E 


A - Bx3| 
/C/E 1 


A + Bx3 

/C/E 






PC-9801VX 0.2.4 






D/E ♦ K 


D/E 




D/E 




D/E 






















.01.21.41 

■ ， W 一， ― 


640 


8832 


C/E 


C/E 


C/K 


C/K 




























PC-98XL model 1.2.3 


1152 


7808 






D/E f F 


D/Kt F 


D/E t ト 






















(1024) 


(7680) 




(； 


C/K 


C/E 


C/E 






























1664 


14976 






I 








l + I 








D/E + K 


D/E 


^ 1 


C/E 




PC-98X し 2 


f 1 VUi) 


M4H4H) 




D/E t K 


D/E , ト' 


D/E^F 


D/E>F 








PC9801UX21.41 


640 




D/E 


♦ F 


D/E ♦ F 


D/E 


+ F 1 
























6784 


C/E 


C/E 


C/E 






































l)/fc 


>F 1 


1) ト 


♦ 舉 


D/K 


♦ F 




D/K + F 












PC-9801RX 2.5.21.51 


640 


11904 




IVE + F 


D/E + F 




D/K び 






























j4Fx2 


D/K 

： _ 




D/E 










【)/K び 








PC-9801RA 2.5 


1664 


12928 






D/K ♦ F 


D/K + F 


D/K + F 


O/K ♦ F 


















PC-Q801 し S 2 5 


1664 


4736 




し +Fx2 


1 






pr.qgpi model 


1664 

• w， 


U976 








N い 


Fx2 






M> 


Fx2 






D/K - F 


1 


D/E 


^ 1 


C/E 




2521 51 


(1536) 


(14848) 






D/E ♦ K 


D/K + F 


D/K ♦ F 


D/K • K 






PC-9801EX 2.4 






O 寺トゝ 2 


I) K tF 


D/E ♦ F 


















640 


9856 




D/E*F 


D/E t F 


D/E^F 


































N + Fx2 


D/E び 


D/K ♦ ト 




D/K * F 














PC-9801ES 2.5 


1664 


10880 






D/K ♦ F 


D/E + F 


D/E + F 






















PC-9801LX 2.4.5.5C 


640 


3712 






















R^S + S + S-fS 


D/ヒ ひ 


C/E 




PC 德 RA 2131 


1664 


14976 




D/K ♦ F 


D/E + F 


D/E ♦ F 


























(レ S + S + S 




D/E t F 




【)/E + F 


D/E^F 


PC-9801RS 21,51 


640 


14976 




D/K ♦ K 


に K 令 F 


I)/E*F 


D/l 


:• F 


















PC*9801NS«20 


1664 


9856 




i z 1 






PC-9801T model W2 


640 


12928 










U 争 


Sx3 








I 


E 


+ F 


D/E t F 






PC-9801T model 




































C/E | 




W5.W7.S5.F5.F51.F71 


1664 


!g 














V • Sx3 












D 


D/E 十 F 




PC-9801DX 2.5.U2.U5 


640 


14976 




S 


1 








W + Sx4 














D/E + F 




PC-9801OS 23.U2.U5 


640 


"976 


X + SxS 


D/E 


：+ F 




PC-9801DA 

2.5.7.U2.U5.U7 


1664 


"976 
















Sx5 
















C/E 




PC9801NS/E.20.40 


1664 


9856 










Z 
























PC-9801NC.NC40 


3712 


11904 




1 z 1 




PC-9801CS 2.5 


640 


14976 




i 


I 


1 








Sx5 














D/E + F 




PC-9801CS 5/W 


3712 


14976 
















Sx5 














C/E 




Pu-98GS cnodsl l.^ 


2688 


\292» 


Sx3 




D/E+F 




D/h 










PC-9801FA 

2.5.7.U2.U5.U7 


1664 


14976 






C/E 




PC-9801FS 

2.5.7.U2.U5.U7 


1664 


14976 














> ♦ 


Sx6 
















C/E 




PC 機 FX 

2.5.U2.U5 


1664 


14976 






C/E 




PC9801US.40.80 


1664 


14976 




S 


J l 


D/E + F 


C/E 




PC-9821 model SI 




| 14976 








D/E + F 


C/E 




PC-9821 model S2 


1 3712 


1 "976 




1 も 


Sx4 


C/E 





1 ： PC-980 ト 61 または PC-980 ト 54/L を 混在して 実装す る 場合 は， PC 
にしなければ ならない. 



9801- 61 を 下位に， PC- 9801-54/L を 上位 
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HMB 以上 




•9821Af 



本体 


標率実 
義 

(KB) 


[^体内 I 
最大 

(KB) 


1( 


M 20 


M 3C 


4( 


M 5C 


M 6C 


M 7C 


M 8C 


M 90^ 


A 






L-„l レ 1 レ 1 
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S 番 


容量 






" 1 

1 考 












A 


PC- 98XA- OIK 


256KB 


PC-98XA Ml 




PC-98-XA-02K を 3«次装町統 


B 


PC- 98XA-02K 


256KB 


PC-98XA-01K に 火 K 


C 


PC 9801 -51 


1MB 




I D 


PC- 9801- 52 


2MB 




E 


PC- 980 卜 53/L/U 


1MB 


EMS "も 




PC-9801-54/L を 1 m%y<-m \ 


| F 

曙 


PC- 醒- 54/L/U 


1MB 


メモリ ボー ドに火 X 


G 


PC - 98XL - 01 


512KB 


PC-98XL ffm 1 


H 


PC-98XL 2 -01 


2MB 


PC-98XL 2 ^MI 




PC-98XL 2 -02 を 2m%^m 




PC-98XL 2 -02 


2MB 


PC- 98XL 2 "0〗 に 次 » 


1 1 


PC - 9801RA 01 


1MB 

暴晷 ，暴 き, 


PC 9801RA-2.5 • 用 




PC-9801-54 を 2m'KVt-m 


！ K 
'、 


PC-9801RX-01/L 


1MB 


PC-9801KX m 




PC - 980 卜 54 を 2«'夂》 町 能 1 


1 I 

1 レ 


PC 、一 - 02/L 

* レ リ i レ * フ \JU/ レ 


1MB 


PC-9801LS tun 




PC - 9801-54 を 2 WK^^nt 1 


II M 


PC- Q8RM-01/L 


2MB 


I)C 98RL m\ 




PC-9801-54 を 2«ri$X4 能 1 


N 

■ ， 


PC-9801EX-01 


1MB 


PC 9801 EX ^MJ 




PC - 980 卜 54 を 2lTiiK^ 燦 | 


0 

1 w 


PC - 9801 ES - 01 


1MB 


PC- 9801ES AM" 




PC-9801-54 を 2 儀 次 K"f 能 


P 

1 響 


PC -9801LX-01 


1MB 


pc-98oilx nm 




PC - 980 卜 54 を 2«' 丸 1 


o 


PC— 9801RS"01 


2MB 


FC-9801RS-21/51 #W 




PC-9801-61 または PC— 980 卜 54 を 3«^»"Ite 
M 


R 

■ 、 


PC-9801RA M 

■ » ™ ■ • ， • 一 一一 


2MB 


FC-9801RA-21/51 m\ 




j>c-980i-6i を 4m-m-m | 


1 S 


PC- 980 卜 61/U/R 


2MB 


メモリ ボー ドに^ X 


i T 
環 


IX： 980 IN -01 /02U 

• ~ 一一， ^ 醫, 


2MB 


拡 * カー ドス 口 / トで使 MKfe 


U 


PC-9801T-01/U 


2MB 


pc- 980 it nm 




PC-9801-61 を 吋 ^ 


V 


PC- 9801T- 11/U 


4MB 


pc-98oiT m 




PC - 9801 ~61 を 3«AKWtt 1 


w 


PC - 9 薩 )X - 01 


2MB 


PC-9801DX #HI 




PC-9801-61 を im-KVc-m 


X 


PC -醒 DS-02 


2MB 


| PC - 980 IDS 




PC-9801-61 を sm-K^^m 1 


Y 

曙 


PC-9801DA"01 


2MB 


PC - 980 IDA 閥 




_PC-9801-61 を 5« 火 装<艇 | 


z 


IK:-9801N»04/R 


8MB 


拡* 力一 ドス 口 / トで使 HI ^能 


a 


PC- 讓 CS - 02 


2MB 


PC-9801CS ^H! 




PC-9801-61 を 5«^««m 


B 


l て -9801FA 01 


2MB 


PC-9801FA ,"1 




PC-9801-61 を 6 m%%^iti 1 


Y 


PC- 9801FX-01 


2MB 


PC-9801FS.FX %m 




PC-9801-61 または PC-9801-54 を 6«火« 可能 1 


6 


PC - 982 卜 B01 


2MB 


PC - 9821 model S1.S2 m\ 




PC-9801-61 または PC - 980 卜 54 を 6 mK^m 




PC-9821A- B01 


4MB 


PC-9821Ap.As,Ae.PC-9801BA f BX #«J 


PC-9801-61 を 5m'KVi-m I 


( 


PC- 靈 NS/T-01 


2MB 


PC-9801NS/T nmmsst ram ボー 


K 




ft 


PC- 籠 NA - 03 


8MB 


PC— 9801 N A ^Himtt RAM ボー ド 


e 


PC-9801NS/R-04 


8MB 


PC-9801NS/R mm& RAM ボー 








PC-9821CK-B01 


4MB 


PC-9821Ce 




PC-9801-61 を 3mK^^m I 


| X 


PC-9821NP:-B03 


12MB 


PC-9821Ne ，出 >Ha RAM ボー ド 


I X 


PC - 9801NX/O05 


12MB 


pc- 98oinx/c ram ボー 


K 




レ 


PC - 9821AF- B01 


8MB 


PC-9821Af m\ 




PC-9821A B04 を 4 1 


1 v 


PC- 9821A- B04 


16MB 


/ モ リ ボー ドに (2 枚 1 組での' が 必？? > I 
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第 4 章 メモリ マップ 



4.6 RAM ウィンドウ 











ハイ レゾ モー ド での 動作 時, リアル モード CPU において 1MB 以上の 空間 を 参照す る 場合 は， RAM 
ウイ ン ドウ を 使; fj する. 



コマンド 


I/O アドレス 


D， D. D 6 D 4 D 3 D 2 D, D 0 


機 能 


Set Bank 08 


091 H 


A23A22A21A20A19A18A17 x 


バンク 08,09 に 見せる 
RAM の バンク アドレス 


Set Bank OA 


093H 


〃 


パンク OA, 0B に 見せる 
RAM の バンク アドレス 



< 例〉 

OUT 91h， 10h アドレス 100000〜11FFFF 番地の メモリ 力 、• 

080000〜09FFFF 番地に 兒 える. 

OUT 93h, 7 Eh アドレス 7E0000〜7FFFFF 番地の メモリ *《 

0A0000〜0BFFFF 番地に 見える. 



初期設定 時 080000〜0BFFFF は 100000〜13FFFF 番地の メモリの 内容と なる. 



第 1 早 
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I/O ポー 卜 




5.1 ノーマル モード 




• PC-9801, E, F, M 







ポート アドレス 



1514131211109 8 7 6 5 4 32 1 0 





XXXXXXXXO 
XXXXXXXX 0 
XXXXXXXXO 

XXXXXXXXO 




XXXXXXXXO 
XXXXXXXXO 
XXXXXXXXO 
XXXXXXXXO 
XXXXXXXXO 
XXXXXXXXO 

0 





XXXXXXXXO 

1 
1 

XXXXXXXX 1 

XXXXXXXX 1 
XXXXXXXX 1 

XXXXXXXX 1 
XXXXXXXX 1 
XXXXXXXX 1 
XXXXXXXX 1 
XXXXXXXX 1 

1 
1 

XXXXXXXX 1 

1 
1 

0 11111111 
XXXXXXXX 1 





0 0 0 0 X A 0 
0 0 0 1 X A 0 
0 0 1 XXX 0 
0 0 AAAA 1 
0 1 0 XXX 0 
0 1 OXAA 1 
0 1 1 XXAO 
0 1 1 XAA 1 
1 0 0 XAA 0 
1 0 OXXA 1 
1 0 1 XXAO 
1 0 1 XAA 1 
1 1 0 AAAO 
1 1 0 XXX 1 
1 1 1 AAAO 
1 1 1 XAA 1 
0 0 0 0 0 A 0 
0 0 0 0 1 XX 
0 0 0 1 XXX 

0 0 1 XAA 0 
0 0 1 0 AA 1 
0 01 1 OA 1 
0 0 111X0 
0 0 111X1 
0 1 0 AAAO 
0 1 0 AAA 1 
0 1 1 XXX 0 
0 1 1 XXX 1 
1 0 0 0 AA 0 

1 0 0 1 AA 0 
1 0 0 AAA 1 
1 0 1 XXX 0 
1 0 1 XAA 1 

1 1 0 0 0 0 0 



1110 110 0 

XXXXXXXX 1110 11X1 
XXXXXXXX 1 1 1 1 oxxo 
XXXXXXXX 1 1 1 1 0XX1 
XXXXXXXX 1 1 1 1 1 xxo 

1 1 1 1 XX 1 



_ 鵃 匿名 （チップ 名 は 相当 品) 



8259 
8259 

8237 
1990 
8237 
8251 
8255 
8255 
8251 

8255 
7220 

52611 



765 
8251 
7210 



7220 



765 
7210 

8255 



割り込み コン トロ一 ラ （マスタ） 
割り込み コン ト ローラ （スレーブ) 

予 約 

DMA コン ト ローラ 
カレン ダ 時計 
DM A バン ク 

RS-232C インター フェイ ス 
システム ボー ト 

ブリン タ インタ一 フェイス 
キー ボー ドィ ン ター フェイ ス 

NMI コント ロー ノレ 

320KB FDD インターフェイス 

CRT コン ト ローラ （テキスト） 

予 約 

CRT コン ト ローラ 

タイ マコン ト ローラ 

W 定ァ' ィ ス ク インタ- -フユ ィ ス 

予 約 

予 約 

1MB FDD ィ ン ター フェイ ス 
CMT インター フ； l イス 
GP-IB スィ ツチ 
予 約 
予 約 

CRT コン ト ローラ （グラフ） 
文字 パターン ROM 
予 約 
千 約 
f 約 

640KB FDD インター フ; l イス 

GP-IB 

未使用 

マウス コン ト ロール 
キー ボー ド （スキャン 方式） 



第 5 章 
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第 18E システム 概要 



• PC-9801U, VF, VMO, VM2, VM4, UV2 



ポート アドレス 

1514131211109 8 7 6 5 4 3 




(チップ 名 は 相当 品) 



XXXX00XX00000XA0 
XXXXO 0 XX 0 0 0 0 1 XA0 
XXXXO 0 XX 0 0 0 1 XXX0 
XXXX00XX000 AAAA 1 
XXXXO OXXO 0 1 oxxxo 
XXXXO OXXO 0 1 OXAA 1 
XXXXO OXXO 0 1 1 XXAO 
XXXXO OXXO 0 1 1 XAA 1 
XXXXO OXXO 1 0 OXAAO 
XXXX 0 0 XX 0 1 00 XX A 1 
XXXXO OXXO 1 0 1 XXAO 
XXXXO OXXO 1 1 0 AAAO 
XXXXO OXXO 1 1 0 XXX 1 
XXXXO OXXO 1 1 1 AAAO 
XXXXO OXXO 1 1 1 XAA 1 
XXXXXXXX 1 0 0 0 0 0 A 0 

XXXXXXX 1 1 0 0 0 1 AAO 
XXXXXXXX1000 1AA1 
XXXXXXXX 10 0 1 XAAO 
XXXXXXXX 1 0 0 1 0 AA 1 
XXXXXXXX 10 0 1 1 0 A 1 
XXXXXXXX 10 0 111X0 
XXXXXXXX 10 0 111X1 
XXXXXXXX 1 0 1 0 AAAO 

1 0 1 0 AAA 1 
0 1 1 AAAA 
XXXXXXXX 10 11 AAAA 
XXXXXXXX 10 111110 
XXXXXXXX 1 1 0 0 0 AAO 
XXXXXXXX 1 1 0 0 1 AAO 
XXXXXXXX 1 1 0 0 AAA 1 
XXXXXXXX 110 1 XXX 0 
0 1111111110 1 XAA 1 
0011111111011011 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 AA 1 

1 1 1 0 0 0 0 0 

XXXXXXXX 1110 110 0 

XXXXXXXX 1110 11X1 
XXXXXXXX 1 1 1 1 OXXO 
XXXXXXXX 1 1 1 1 OXX 1 

1 1 1 1 1 xxo 
1 1 1 1 1 XX 1 



—— 







一 



ffl り 込み コン トロー ラ （マスタ） 

割り込み コント ローラ （スレーブ) 

予 約 

DMA コン ト ローラ 

カレン ダ 時計 

DMA バンク 

RS-232C インターフェイス 

システム ポー ト 

ブリ ン タイン ターフェ ィ ス 

キーボード インターフェイス 

NMI コン ト ロール 
CRT コン ト ローラ （テキス ト） 

予 約 

CRT コン ト ローラ 

タイマ コント ローラ 
固定 ディ ス クイ ン ターフェ ィ ス 

予 約 

サゥン ドボ 一 ド 
ネットワーク インタフェース 

1MB FDD ィ ン タ 一フェイ ス 
CMT インターフェイス 
GP-IB スィッチ 

予 約 

CRT コン ト ローラ （グラフ） 
文字 パターン ROM 

通信 制御 アダプタ 

RS-232C 拡张 インター フェイス 
1MB/640KB FDD 切り換え 

f 約 

640KB FDD インターフェイス 
GPIB 
未使用 

マウス コン ト ロール 
内邡 サゥン ド 周波数 設定 
マウス 割り 込み タイマ 設定 



8259 
8259 

8237 
1990 
8237 
8251 
8255 
8255 
8251 

7220 

52611 

8253 



YM2203 

765 
8251 
7210 



7220 

7201 
8251 



765 
7210 

8255 



万 

ャ 



ス 

キ 



末末 未 f f 
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第 5 章 I/O ポー 卜 



•PC-9801VM21, VX, UV21, UX, LV， CV, RA, RX, LS, VM11, EX, ES, LX,N， NS， T， DX 
UF， UR， DA, DS, NV, NS/E, CS, NC， FA, FS， FX, NS/T, NL， NS/L, US, NA， NS/R, 
BA， BX， NX/C, P， PC - 9821, Ap, As, Ae, Ce, Af, Ne, PC - 98X し， XL 2 , RL, DO, DO+ 
GS ' 



ポート アドレス 

1514131211109 876543210 



XXXX 0 
XXXXO 
XXXX 0 
XXXX 0 



0 

XXXXO 
XXXXO 
XXXXO 
XXXXO 
XXXXO 



0 XX 0 
OXX 0 
0 XX 0 
0 XX 0 

oxxo 

0 XX 0 

oxxo 



XXXXO 
XXXXO 



oxxo 
oxxo 
oxxo 
oxxo 
oxxo 
oxxo 



XXXXO OXX 1 
XXXX00XX1 
XXXXXXX 1 1 
XXXX 0 0 XX 1 
XXXXXXXX 1 
XXXXXXXX 1 
XXXXXXXX 1 
XXXXXXXX 1 

XXXXO 0 0 0 1 
XXXXO OXX 1 
XXXXO 1 XX 1 
XXXXO OXX 1 
XXXXXXXX 1 
XXXXXXXX 1 
XXXXO 0 0 0 1 
XXXXO OXX 1 
XXXXXXXX 1 

0 11111111 
0 0 1111111 
】 0 1 1 1 1 1 1 1 
10 1111111 
10 1111111 
XXXXXXXX 1 



0 0 0 OXAO 
0 0 0 1 XAO 
0 0 AAAA 1 

0 1 oxxxo 

0 1 OXAA 1 
01 1 XXA 0 
0 1 1 XAA 1 
0 1 1 1 AA 1 
1 0 0 X AA 0 
1 0 0 XX A 1 
1 0 1 XXAO 
1 1 0 A A A 0 
1 1 0 XXX 1 
1 1 1 AAAO 
1 1 1 XAA 1 
0 0 0 0 0 A 0 
0 0 0 0 1 AO 
0 0 0 1 AAO 
0 0 0 1 AA 1 
0 0 1 XAAO 
0 0 1 0 AA 1 
0 01 1 0 A 1 
0 0 1110 1 

0 0 11111 
0 1 0 AAAO 
0 1 0 AAAO 
0 1 0 AAA 1 
0 1 1 AAAA 
0 1 1 AAAA 
0 111110 

1 0 0 1 AA 0 
1 0 0 AAA 1 

1 0 1 xxxo 

1 0 1 XAA 1 
10 110 11 
1 0 1 1 AA 1 
101 10 0 0 

10 110 10 

1 1 0 0 0 0 0 



XXXXXXXX 1110 110 0 

XXXXXXXX 1110 11X1 
XXXXO OXX 1 1 1 1 0 AAO 
XXXXXXXX 1 1 1 1 0XX1 
XXXXO OXX 1 1 1 1 1 XXX 



« 置 名 （チップ 名 は 相当 a) 



り 込み コン ト ローラ （マスタ） 
り 込み コン ト ローラ （スレーブ) 

DMA コン ト ローラ 

カレン ダ 時計 

DM A パン ク 

RS-232C インターフェイス 
システム ボー ト 
予 約 

ブリン タイン ターフェ イス 

キーボード インター フユ イス 
NMI コン ト ロール 
CRT コン ト ローラ （テキス ト） 
予 約 

CRT コン ト ローラ 

タイ マコン ト ローラ 

闳 ^ディ ス クイン ターフェ イス 

予 約 

サゥン ドボ 一 ド 
BRANCH4670 
1MB FDD ィ ンタ 一フェイ ス 
CMT ィ ン ター フ ュ ィ ス 
GP- IB スィ ツチ 
f' 約 

68000 ボー ド 

CRT コン ト ローラ （グラフ） 

EGC 拡张ァ ド レ ス 

文字 バター ン ROM 

通 fH 制御 アダプタ 

RS-232C 拡張 インターフェイス 

1MB/640KB FDD 切り換え 

640KB FDD インター フェイ ス 

GPIB 

未使用 

マウス コン ト ロー ノレ 
内部 サゥン ド 周波数 設 お 
マウス 割り 込み タイマ 設定 
予 約 
f' 約 

キー ボー ド （スキャン 方式） 

未使用 
CPU 
未使用 
NDP 







8259 
8237 
4990 
8237 
8251 



8255 
8251 

7220 



8253 



YM2203 

765 
8251 
7210 



7220 



7201 
8251 

765 
7210 

8255 



* 上; 機種の う ち， CMT の サボ 一 ト は PC-9801VM21/VX0,2,4/UV21/VX01,21,41/UX21,41 まで. 
*— 部の 機種で は 内蔵 I/O ポート を 16 ビッ トフ ルデ コードして いるので 注意す る こと. 



53 



ボート アドレス 

151413121110987 65432 1 0 




XXXXO 0 XX 0 0 0 0 0 XA0 
XXXX 0 0 XX 0 0 0 0 1 XA0 
XXXXO OXXO 0 0 AAAA 1 
XXXXO OXXO 0 1 OXXXO 
XXXX 0 0 XX 0 0 1 0 X AA 1 
XXXX00XX00 11XXA0 
XXXXO OXXO 0 1 1 XAA 1 
XXXXO 1 X X 0 0 1 1 1 AA 1 
XXXXO C X X 0 1 0 OXAAO 
XXXXO OXXO 1 0 OXXA 1 
XXXXO OXXO 1 0 1 XXAO 
XXXXOOXXO 1 0 1 XAA 1 
XXXXO OXXO 1 1 0 AAAO 
XXXXO OXXO 1 1 OXAA 1 
XXXX 0 0 XX 0 1 1 1 AAAO 
XXXXO OXXO 1 1 1 XAA 1 
XXXXO 0XX100000A0 
XXXX 0 0 XX 1 0 0 0 0 XX 1 
XXXXXXO A 1 0 0 0 1 AAO 
XXXXXXX 1 1 0 0 0 1 AAO 
XXXX 0 0 XX 1 0 0 0 1 AA 1 
XXXXXXXX 10 0 1 XAAO 
XXXXO 0 0 0 1 0 0 1 0 AA 1 
XXXXXXXX 1 0 0 1 1 0 A 1 
XXXXXXXX100 111X1 
XXXXO 0 XX 1 0 1 0 AAAO 
XXXX 0 1 XX 1 0 1 0 AAAO 
XXXXO 0 XX 1 0 1 0 AAA 1 

10 11 AAAA 
10 11 AAAA 
XXXXO 0 0 0 10 111110 
XXXXO OXX 1 1 0 0 0 AAO 
XXXXO OXX 1 1 0 0 1 AAO 
XXXXXXXX 1 1 0 0 AAA 1 
XXXXXXXX 110 1 xxxo 

1011111111011011 
1011111111011000 

1011111111011010 
XXXXXXXX 1110 0 0 0 0 




XXXXO 0 



XXXXO 0 



1110 110 0 
1110 11X1 

1 1 1 1 0 AA 0 
1 1 1 1 OXX 1 

11111 AAA 



り 込み コン ト ローラ （マスタ） 
り 込み コン ト ローラ （スレーブ) 

DMA コントローラ 

カレン ダ時计 



フェイス 



DM A バン ク 
RS- 232C ィ ンタ 
システム ポー ト 

予 約 

ブリン タイン ターフェ ィ ス 
キー ボー ド イン ターフェ ィ ス 

NMI コン ト ロール 
予 約 

CRT コン ト ローラ （テキスト） 
マウス インターフェイス 
CRT コントローラ 
タイ マコン ト ローラ 

IA1 お ディ ス クイン ター フェイ ス 

予 約 
MUSIC 
サゥン ドボ 一 ド 
BRANCH4670 
1MB FDD ィ ン ターフェ ィ ス 
メモリ ウィンドウ 
GP IB スィ ツチ 

予 約 

CRT コン ト ローラ （グラフ） 

EGC 拡張 ァ ドレス 
文字 パターン ROM 

通信 制御 アダプタ 
RS-232C 拡張 インターフェイス 
1MB/640KB FDD 切り換え 

予 約 

640KB FDD ィ ン ター フェイ ス 
GPIB 
未 伸 用 

マウス 割り込み タイマ 設定 
予 約 
了' 約 

キー ボー ド （スキャン 方式） 

末 使用 
CPU 
未使用 
NDP 



8259 
8259 
8237 
4990 
8237 
8251 
8255 

8255 
8251 



7220 



8253 



7220 



7201 
8251 



765 
7210 



注 ： PC-98XA model 1,2,3/11,21,31 の タイマ は 1990 

* ノーマル モードと は， 以下の 2 点が » なる. 

マウス I/O ポート ： 0EFD9H〜0EFDFH 

内 怖 サウンド H 波 数 設定： 無し 

* 一 の^ 铺で は内麄 I/O ポー ト を 16 ビッ ト フル デコードして いるので 注意す る こと 
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第 5 章 I/O ポー 卜 



5.3 連続 アクセスの 制限 



Jit 







CPU から 周辺 LSI に対して 連続した アクセス （OUT, IN 命令の 実行） を 行う とき， 周辺 LSI の 正常 
な 動作 を 保証す る た め に は， 周辺 LSI の 動作が 完了 してから 後続の I/O 命令 を 実行 させる 必要が あ る • 
したがって， 実際に プログラム を 作成す る 際に は， 最初の I/O 命令の 直後に 486, Pentium CPU 搭載 
機種で は， OUT5Fh, AL を， それ 以外の 機種で は NOP または JMP 命令 等 を 挿入し， 周辺 LSI のリ 
力 バリー に 必要な クロック 数 を 確保し な ければ な ら な レ 

CPU の 識別 等に ついては， 第 1 部 第 10 章 「システム 共通 域 情報」 を 参照す る こと. 

注意 ： ここに 示した の は 単に リード/ライ 卜の 際に 周辺 LSI が 予期し ない 動作 をす るの を 防ぐ た 
めの 待ち時間 であり， 正しい 結果 を 返す のに 必要な 時間で はない. それらの 時間 は 周辺 
LSI の 仕様に 含まれる ため， 各 LSI の マニュアル を 参照す る こと 



PC-9821Af [OUT 5Fh, AL] 連 練 ライ 卜 回数 




« 辺 LSI 



一 



71037 



71054 



DMAC 



タイマ 



リ カバり タイム (ns) 



ltcy は 1 システム クロック， OUT — OUTlBj のみ 



125 



0 



0 



0 



0 



PIC 





250 



0 



0 



0 



0 



71051 
SI0 



モー ド 初期化 



6 tcy 



5 



0 



0 



0 



謂 歩 同期 モー ド 



8 ky 



5 



0 



0 



0 



WI 期 モー ド 



16 tcy 



5 



0 



0 



72065 



0 



F 



0 



0 



0 



0 



0 



72020 



グラフ 
2.5M 



88CRT 



1710 *2 



88CRT *1 



4560 *2 



3 



7201 
7210 



グラフ • テキス ト 
5M 



88CRT 



855 »2 



B8CRT*! 



2280 *2 



1 



1 



1 



1 



3 



3 



3 



1 



1 



1 



一 



通信 制御 



300 



1 



0 



1 



0 



GP-IB 



250 



1 



0 



0 



YM2608B 



データ ライ ト 



一 




全 アドレス 



2128 



2 



0 



0 



0 



FM 



*3 



10392 



6 



0 



0 



0 



拿 



4 



5884 



4 



0 



0 



0 



2128 



2 



0 



0 



0 



72115 



43 



0 



0 



0 



10392 



6 



0 



0 



0 



*1 画面 表示 中の GDC コマンド による IOR IOW/R— I0R (例えば READ コマンド 実行 後の FIFO 読み だし 等） 

•2 サイ クル タイム （ns) 

*3 ァ ドレス 21h〜9Eh 

*4 ァ ドレス A0h〜B6h 

*5 ァ ドレス 10h 

*6 ァ ドレス llh〜lDh 
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第 1 部 システム 概要 

•PC- 9821Ne [OUT 5Fh, AL] 連続 ライ 卜 回数 



ltcy は 1 システム クロック， OUT"OUTIW のみ 



■{71 LSI 

mla し 1 


リ カハ リ y ィ厶 （ns) 




謹 


71037 | 


DMAC 




0 


0 


0 


八 

0 


71054 


タイマ 


200 


0 


0 


0 


0 


71055 


O 


200 


0 


0 


0 


0 


71059 


PIC 


250 


0 


0 


0 


, 0 


71051 
SI0 


モー ド 初期化 


6 tcy 


5 


0 


0 


0 


謂 歩 W 期 モー ド 


8 tcy 


5 


0 


0 


0 


W 期 モー ド 


16 tcy 


5 


0 


o 




72065 


FDC 


o 


0 


0 


0 


0 


フ 2020 

■ 


グラフ 
2.5M 


88CRT 


1710 *2 


1 


1 


1 


1 


88CRT * 1 


4560 n 


3 


3 


o 


3 


グラフ 
5M 


88CRT 


855 串 2 


1 


1 


1 


1 


88CRT *1 


2280 " 


1 


1 


1 


1 


拡張 ュニッ ト 

接 


YM2203 


アドレス ライ ト *3 


4257/2254 


3/1 


0 


0 


0 


サウンド 


デ一 タラ イト M 


20783/10517 


13/6 


0 


0 


0 



*1 Wrfri 表示 中の GDC コマンド による IOR IOW/K ― IOR (例えば READ コマンド 実行 後の FIFO 読み だし 等) 
*2 サイ クル タイム （ns) 

*3 アドレス ライ 卜で データが 20h〜B2h の 場^, 次の データ ライ 卜まで 本 ウェイ 卜が 必要. 

データ ライ 卜で 分周 数 を 6 と 設定した 場合 4257(ns), 3 と 設定した 場合 2254(ns) のゥ ヱイ ト となる. 
♦4 指定 さ れた アドレス が 20h〜B2h で データ ライト を 実行し た 場合， 次の 20h〜B2h に 対す る データ ライトまで 

本 ウェイ 卜が 必要. 

データ ライ 卜で 分周 数 を 6 と 設定した 場 台 20783(ns), 3 と 設定した 埸合 10517(ns) の ウェイ ト となる. 

•PC-9801NA, NS/R, NX/C, P [OUT 5Fh, AL] 連続 ライト 回数 

ltcy は 4 システム クロック， OUT-OUT 問の み 



ffl 辺 LSI | リカ パリ タイム （ns) 


OUT ― OUT 




1 


71037 


DMAC 


125 


0 


0 


0 


0 


71054 


タイマ 


200 


0 


0 


0 


0 


71055 


PIO 


200 


0 


0 


0 


0 


71059 


PIC 


250 


0 


0 


0 


0 


71051 
SI0 


モー ド 初期化 


6 tcy (10000) 


5 


0 


0 


0 


調 * 灣期 モー ド 


8 tcy (3200) 


5 


0 


0 


0 


同期 モード 


16 tcy (6400) 


5 


0 


0 


0 


72065 


FDC 


0 


0 


0 


0 


0 


* 

72020 


グラフ 
2.5M 


88CRT 


1710*2 


1 


1 


1 


1 


88CRT" 


4560 *2 


3 


3 


3 


3 


い 


88CRT 


855 *2 


1 


1 


1 


1 


88CRT * 1 


2280 *2 


1 


1 


1 


1 



*1 画面 表示 中の GDC コマンド による IOR IOW/R ― IOR (例えば READ コ マ ン ド 実行 後の 

FIFO 読み だし 等） 
*2 サイ クル タイム （ns) 
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第 5 章 I/O ポー 卜 



AL] 連続 ライ 卜 | 

lcty は 4 システム クロック. OUT"OUT 問の み 





肩 辺 LSI 






II 力 ノズ U 々 ィ AYn^、 
/メソ z 、，ノスつ に no ジ 


ni it— #ni it 

リ U 曜 —リ U 1 








71037^^ 


DMAC 




u 


u 


0 


0 


71054^^ 


タイマ 




u 


A 
U 


0 


u 


7 1055 相当 


PIO 


200 


0 

リ 


n 


0 


n 
u 


7 1059 相当 


PIC 






u 


0 


A 

U 


71051 相当 


モー ド 初期化 


ii t ハ" 
o icy 


ひ 


U 


0 


0 


SIO 




8 tcy 


r) 


0 


0 


0 


同期 モ 


ード 




i ii 命ハい 
lo tcy 


:) 


0 


0 


0 


72065 相当 


FDC 


0 


o 


0 


0 


0 




グラフ 


88CRT 


1/10 *2 


* 
l 


• 

1 


1 


1 


7 ゥ n ゥ rHHU4 


2.5M 


88CRTM 


4560 *2 


3 


3 


3 


3 


i 


グラフ 


88CRT 


(50D ，ビ 


1 


， 
1 


1 


• 
1 


テキス ト 
5M 


88CRT* 1 


ビビ i$U 'ビ 


I 


1 


1 


* 
1 


7201 相当 


通信 制簿 


ぶ )(） 


1 


0 


1 


0 


7210 相当 


GP-IB 


OCA 


i 
l 


A 

u 


1 


0 




アドレス ライ ト 


全 アドレス 


2128 


2 


0 


0 


0 






FM 


♦3 


10392 


6 


0 


0 


0 


YM2608WS 当 




♦4 


5884 


4 


0 


0 


0 


データ ライ ト 


SSG 


2128 


2 


0 


0 


0 






リズム 


寧 5 


72115 


43 


0 


0 


0 






*6 


10392 


6 


0 


0 


0 



國 



*1 画き 中の GDC コ 
*2 サイクル タイ ム (ns) 
♦3 ァ ドレス 21h〜9Eh 
♦4 7 ドレス A0h〜B6h 
*5 ァ ドレス 10h 
•6 ァ ドレス llh〜lDh 



？ ンド による IOR IOW/R-IOR (例えば READ コマンド 'ぶ 行 後の みだし 等) 



早 
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第 1 部 システム 概要 



PC-9801BA, BX[0UT5Fh, AL] 連続 ライ 卜 回数 

ltcy は 4 システム クロック. OUT"OUT 間 のみ 



肩 辺 LSI 


直 薩^ 1 1 ■ A ノ 身 /rie\ 

リ刀 z い リタ 1 ム ins; 


BBgiffllfflHlJIilliaiJ 


1 


71037 


DMAC 


1 or 
1 わ 


0 


0 


0 


0 


71054 


タイマ 


ZOO 


0 


八 

0 


0 


八 

0 


71055 


PIO 




0 


森 

0 


0 


0 


71059 


PIC 




0 


0 


0 


0 


71051 


モー ド 初期化 


6 tcy 


2 


0 


0 


A 

u 


SI0 


S 


o i レ y 


2 


0 


0 


0 




同期 モー ド 


16 tcy 


4 


0 


0 


0 


72065 


FDC 


0 


0 


0 


0 


0 






グラフ 


1/10 


0 


0 


0 

— , . 


0 




2.5M 


g ^ J % g\ 

4:>b() 


2 


o 

L 


o 
L 


o 
L 


72020 


グラフ 




0 


0 


0 


0 




テキスト 


2280 


1 


1 


1 


1 




5M 












7201 


通 懼割簿 


300 


0 


0 


0 


0 


7210 


GP - 旧 


250 


0 


0 


0 


0 


YM2203 


アドレス ライ ト *1 


4257/2254 


3/2 


0 


0 


0 




データ ライ ト *2 


20783/10517 


13/7 


0 


0 


0 



♦1 アドレス ライ 卜で データが 20h〜B2h の 場合， 次の データ ライ 卜まで 本 ウェイ トが 必要' 

データ ジィ 卜で 分^ 数 を 6 と 設定した 坳合 4257(ns), 3 と 設定した 場合 2254(ns) の ウェイ ト となる. 

*2 指定され た アドレスが 20h〜B2h で データ ライ トを 実行した 場合， 次の 20h〜B2h に対する データ ラ 
イトまで 本ゥヱ イトが 必要. データ ライトで 分周 数 を 6 と 設定した 場合 20783(ns), 3 と 設定した 場 
合 10517(ns) の ウェイ ト となる. 
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第 5S I/O ボー 卜 



•PC-9821 model S1, S2 [JMP $ + 2] 揷入数 



ltcy は 1 システム クロック. OUT - OUT llll のみ 



属 辺 LSI 


リカ バリ タイム （ns) 


OUT ― OUT 


IN - IN 


OUT - IN 


IN ― OUT 


71037 


DMAC 


125 


0 


0 


0 


0 


71054 


夕 イマ 


200 


0 


0 


0 


o 


71055 


PIO 


200 


0 


0 


0 


0 


71059 


PIC 


250 


0 


0 


0 


0 


71051 


モー ド 初期化 


6 tcy 


hi— 


0 


0 


0 


sio 


調步 同期 モー ド 


8 tcy 


14 


0 


0 


o 




W 期 モ- 


ード 


16 tcy 

• 


14 


0 


0 


o 


72065 


FDC 




0 


0 


0 


0 


o 




グラフ 


88CRT 


1710 n 


4 


4 

• 


4 


4 


72020 


2.5M ― 


88CRT" 


4560 ,1 


10 


10 


10 

醫 


10 




グラフ 


88CRT 


855 n 


2 


2 


2 


2 




テキスト 


88CRT 孝 1 


2280 *2 


5 


5 


5 


5 




5M 














7201 


通信 M 舞 


300 


0 


0 


0 


0 


7210 


GP-IB 


250 


0 


0 


0 


0 




アドレス ライ ト 


全 アドレス 


2100 


5 


0 


5 


0 




データ ライ ト 


00h - OFh 


2100 


5 


0 


5 


0 


YM2608 


* 1 - - 


10h 


72 麵 


145 


0 


145 


0 




llh-IDh 


19400 


39 


0 


39 


0 






21h-9Eh 


19400 


39 


0 


39 


0 




■ 


AOh- B6h 


5900 


12 


0 


12 


0 



*1 WlAi^ 示の （;I)C コマンド による IOK IOW/R-IOK (例えば RKAD 
•2 



ン ド * 行 後の FIFO 読み だし 等) 
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第 1 部 システム 概要 



PC-9801FS rJMP $ + 2] 挿入 数 



ltcy は 4 システム クロック. OUT OUT 問の み 



肩 辺 LSI 


H ベ II ゎノ履 /r%c\ 

リ カノ マリ タイム （ns; 


ni it ― hut 


IN ― IN 
"， iM 


OUT ― IN 


IN ― OUT 

，響， ^0 響 




□MAC 


\lo 


u 


n 

u 


o 

リ 


0 


71 HRA 
/ 丄リ D 钭 


タイマ 


ビ IM) 


u 


0 
リ 


o 


0 


/10DO 


PIO 






リ 


o 


0 




PIC 


or a 

250 


A 

u 


u 


n 


o 


71051 


モー ド 初期化 


6 tcy 


14 


A 

u 


n 
u 




SIO 


鋼 歩 w 期 モー ド 


8 tcy 


14 


0 


A 

u 


A 

U 




H 期 モー ド 


16 tcy 


14 


0 


0 


A 


1 72065 一 


FDC 


0 


0 


o 


八 

0 


o I 






80CRT 


2516 *2 


5 


5 


5 


o 




グラフ ！ 


80CRT * 1 


6720 *2 


15 


15 


15 


« 严 

Id 




2.5M *: 


88CRT 


1710 *2 


4 


4 


4 


4 






88CRT * 1 


4560 ,1 


10 


10 


10 


10 


72020 


グラフ 


80CRT 


1260 *2 


3 


3 


3 


o 


80CRT * 1 


3360 n 


7 


7 


7 


/ 




テキスト 


88CRT 


855 ,1 


2 


/ 


2 


o 
L 




5M : 


88CRT * 1 


2280 *2 


5 


5 


5 


5 




スーパ一 


グラフ 


5032 n 


11 


11 


11 


11 | 




ィ ン ポーズ 


テキス ト 


2516 *2 


5 


5 


5 


5 


「 7201 


通信 制壽 


300 


0 


0 


0 


0 1 


1 7210 


GP-IB 


250 


0 


0 


0 


0 


YM2203 


ァ ドレ: 


ス ライ ト 


4257 


9 


0 


0 


0 


データ ライ ト 


20783 


46 


0 


0 


0 



1 闺面 表示 中の GDC コマンド による 【OR, IOW/R ― IOR 

(例 ： READ コマンド * 行 後の FIFO 読み だしな ど) • 
'2 サイ クル タイム （ns) 
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第 5 章 I/O ポー 卜 

PC-9801FX [JMP $ + 21 揷入数 



ltcy は 1 システム クロック OUT - OUT III! のみ 



肩 辺 LSI 


リカ バリ タイム （ns) 


OUT »> OUT 


IN ― IN 

攀，， • • ， 


OUT ― IN 

，響， 


1 IN ― OUT 1 


71037 


DMAC 


125 


o 


0 
リ 


n 


n 
u 


710^4 


タイマ 


200 

W V/ V/ 


o 

リ 




n 




71055 


PIO 


200 


o 


n 


o 


0 


71059 


PIC 


250 


o 


o 

リ 


o 


o 


/ lUal 


モー ド 初期化 


リ iv. j 


Q 

ジ 


n 


u 


u 


sio 


謂 歩间期 モード 




Q 

%/ 


n 


n 


A 

u 




B 期 モー ド 


1 リ IV. J 


q 


n 


n 


U 


72065 


FC 


〖c 


0 


f\ 

yj 


U 


A 

u 


0 






80CRT 




A 

4 


4 


4 


4 




グラフ 

. . 


80CRT* 1 




9 


9 


9 


9 


： 2.5M 


88CRT 


1/ IU L 


i 


o 

I 


2 


2 




88CRT 聿 1 




b 


b 


6 


6 




グラフ 
テキスト 
5M 


80CRT 




o 
L 


o 
L 


乙 


o 

I 


80CRT* 1 


• )v>" リ C 




c 
0 


c 
D 


c 
t) 




88CRT 


855 *2 


1 


1 
i 


1 
l 


1 

1 


88CRT*1 


2280 *2 


3 


3 


3 


3 




ス一 パ一 


テキス ト 


5032 *2 


7 


7 


7 


7 




イン ポーズ 


テキス ト 


2516 ,1 


4 


4 


4 


4 


7201 


通信 《1« 


300 


0 


0 


0 


0 


7210 



GP- 


•IB 


250 


0 


0 


0 


0 


YM2203 


ァ ドレス 


> ライ ト 


4257 


6 


0 


0 


0 


データ ライト 


20783 


29 


0 


0 


0 



*1 画面 表示 中の GDC コマンド による IOK, IOW/R ― IOR. 

(例 ： READ コ マン ド突行 後の FIFO 読み だ し な ど). 
*2 サイクルタイム （ns). 
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第 1 部 システム 概要 



lcty は 4 システム クロック • OUT — OUT 間の み 



OUT — 0 



0 



0 




0 
0 
6 
6 
6 
0 
2 
6 
1 
4 



0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
6 
1 
4 



OUT ― IN 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
6 
1 
4 



—3 一 
一 1 一 
一 2 ■ 
_4 - 
_2 ■ 
一 0 ■ 
一 0 一 
3/2 
17/9 



3 
1 
2 
4 
2 
0 
0 
0 
0 



3 
1 
2 
4 
2 
0 
0 
0 
0 



IN - OUT 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
6 
1 



4 



3 
1 
2 
4 
2 
0 
0 
0 
0 



IOK 



PC-9801FA [OUT 5Fh, AL] 連続 ライ 卜 回数 



71037 



71054 



71055 



71059 



屑 辺 LSI 

DMAC 



リカ バリ タイム （ns) 

125 



タイマ 



PI0 



2(H) 



PIC 



250 



71051 
SIO 



モー ド 初期化 



6tcy 



72065 



72020 



調 歩 W 期 モード 



Stcy 



B 期 モー ド 



16tcy 



FDC 



0 



グラフ 
2.5M 



グラフ 
テキスト 
5M 



スーパ一 
イン ポーズ 



80CRT 



2516*2 



80CRT*! 



6720*2 



88CRT 



1710*2 



1 



4560 率 2 



80CRT 



1260*2 



80CRT *1 



88CRT 



855*2 



88CRT *1 



2280*2 



グラフ 



[ 2 



テキス ト 



2516*2 



7201 
7210 



通信 

GP-IB 



250 







データ ライ ト 



20783/10517 



♦1 画面 表示 中の GDC コマンド による I()R, IOW/R - 
(例 ： READ コマンド 尖 行 後の FIFO 読み だしな ど) • 
•2 サイ クル タイム （ns). 



アドレス ライト 4257/2254 



( 

( 

暴 
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第 5 章 I/O ボー 卜 



PC-9801US [JMP $ + 2] 揷入数 

ltcy は 4 システム クロック， OUT— OUT H»! のみ 





肩 辺 LSI 


リカ バリ タイム （ns) 


〇 

r 

o 


IN ― IN 
••， ',， 


OUT ― IN 

W 1 ■■， 


|M ― OUT 


8237 


DMAC 


400 


1 


n 


1 




8253 


タイマ 


innn 

1 リリリ 


2 


1 


') 


I 


8255 


PI0 


850 


2 


1 


0 
L 


1 
I 


71059 


PIC 


I 


0 




1 
1 


A 

u 


8251A 


モー ド 初期化 


ぶ、 ♦ ハ い 


6 








cin 

OI リ 


ライ ト データ 非两期 


OlC> 


8 










ライ 卜デ 


一夕 同期 




16 








/ "リ o リ 


FDC 


0 


0 


0 


0 


0 






80CRT 


2；) 16 *2 


4 


4 


4 


4 




グラフ 


80CRT * 1 


6/20 *2 


13 


12 


13 


12 




2.5M 


88CRT 


1710 *2 


3 


2 


3 


2 






88CRT * 1 


4560 *2 


8 


8 


8 


8 


7220A 




80CRT 


1 •)/： A き •> 


2 


1 


2 


1 


グラフ 


80CRT" 


OOCf\ MO 

oJoU ， L 


6 


5 


6 


5 




5M " 


88CRT 


ODD L 


1 


i 
I 


0 


0 






88CRT * 1 


2280 *2 


4 


3 


4 


o 




• 

レ 

K 


テキス ト 


5032 *2 


9 


9 


9 


9 




イン ポーズ 


グラフ 


2516 *2 


4 


4 


4 


4 


7201 


通信 制御 


300 


1 


0 


1 


0 


7210 


GP 


-IB 


250 


1 


0 


1 


0 


YM2203 


アドレス ライ ト 


4257 


8 | 


o 


0 


0 


タラ イト 


20785 


41 


0 


0 


o 1 



つ 1 i 由 iifti 表ポ 巾の GI)C コマンド による IOR IOVV/R - IOR (例えば READ コマンド 実行 後に FIFO 読み 

出し 等） 
*2 サイ クル タイム （ns) 
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第 1 部 システム 概要 



i386(SX) CPU [JMP $ + 2] 揷入数 
(PC-9801 FS, FX, US, PC-982^ 



I 1/SN 108613d f 

I ?p3/SNI086IDd 7 

I 0 vaI086-od ジ 

I 0 IS "ZSHSSelDd I 酱 

•9 おめ XK® レ り 



o 



o 



o 



o 



o 



o 



9*2 



o 



0 



o 



ro 



o 



o 



0 



0 



ZHi 



Nil 



0 



o 



2 



0 



0 



0 



0 



0 



0 



0 



50 t Nl 



0 



二 



0 



ZHi 



2 



0 



0 



0 



0 



0 



9』 



o 



o 



o 



ZH29I 



£22 



i t mo 



o 



o 



o 



ro 



o 



) 



r 



0 



0 



0 



0 



ZHi 



0 



Nil 



o 



o 



0 



0 



Nil 



Nl TNI 



o 



91 



0 



J 



r 



の 



0 



91 



0 



I 



I 



0 



91 



9 



0 



r 



I 



Nil 



mo T ino 



mTC5 



ム K^^ >M 



ふ K^^- 丄 rill ヽ 



系 r^xf i へト I ヽ 



297 r^^ ミ 卜 I ヽ 



oa」 



06^ 



B5E 仏 I ^上 



Old 



old 



卜 ミ 



0<2Q 



012 卜 



03s 



OIS 



i 



993 



i 



13 a 
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第 5 輩 I/O ポー 卜 



•80286 CPU [JMP $+2] 揷入数 



第 5 章 



0S-VX ： * 



o 



こ 



0 



0 



0 



r 



0 



0 



0 



0 



0 



0 



0 



I 



0 



0 



0 



0 



I 



0 



Jx\vx:ns ( ) 



o 



o 



0 



o 



0 



0 



0 



I 



I 



0 



ino T Ml 



I 



SI 

§ 



I 



0 



I 



0 



0 



0 



へ. 



0 



0 



0 



0 



0 



0 



0 



0 



I 



I 



T ino 



o 



o 



i 

i 



0 



0 



0 



0 



0 



0 



0 



I 



0 



o 



o 



0 



ョ 0 



SI 



I 



NM2CH 



0 



0 



マ 



ZH59 



卜 no T 18 



8 丁 do 



.IK 奢 も 



he 



lyo 華 *u 



155 



Jx/vx 



29 ず 



15$ 



Dec 



qM5£ I* 



Old 



Old 



OV55 



OS 



5SZ 



0§ 



99 卜 



OIS 



i 



99s 
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第 1 部 システム 概要 



8086 CPU [NOP] 撣入数 





周辺 LSI 




OUT ― 


> OUT 


IN ― IN 


OUT 


― IN 


IN - 


OUT | 






5MHz 


8MHz 


5MHz 


8MHz 


5MHz 


8MHz 


5MHz 


8MHz i 


8237 


DMAC | 


0 


0 


0 


0 


0 


1 


0 


0 


8253 


夕 イマ 1 


0 


1 


0 


1 


1 


2 


0 


1 1 


8255 


PIO 


¥ } 


0 


1 


0 


1 


1 


2 


0 


1 


8259 


PIC 




0 


0 


0 


0 


1 


售 

1 


八 

0 


0 


OOC4 


モ一 ド 初期化 L 


_ 3 一 


6 






一 


一 


― 


― 


ライ トデー 


• 夕 W 期 


8 


し 16 一 






― 


一 


一 


一 


SIO 


ライ トデ- 


-夕 非 間 期 


r 4 _ 


8 




■ ■ ' 












その他 






0 


0 


0 


0 


0 


0 


765 


FDC 




| 0 


0 


0 


0 


0 


0 


「 0 


0 


7220 


グラフ 


標率 CRT 


I 0 


3 


0 


3 


0 


3 


0 


3 


GDC 


2.5M 


高 «HICRT 


|_0 一 


2 


0 


2 


0 


2 


0 


2 


7210 


GP- 旧 


I o 


0 


0 


0 


0 


1 


0 


0 



•70116 CPU [NOP] 揷入数 





« 辺 LSI 




OUT ― OUT 


IN - 


> IN 


OUT ― IN 


IN ― 


OUT 






8MHz 


10MHz 


8MHz 


10MHz 


8MHz 


10MHz 


8MHz 1 


10MHz 


8237 


DMAC 


0 


0 


0 


0 


1 


1 


0 


0 


8263 


夕 イマ 


1 


2 


1 


2 


2 


3 


0 


0 


8256 


PIO 


1 


1 


1 


1 


2 


3 


0 


0 


8259 


PIC 




1 0 一 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 




モー ド 初期化 


6 


6 








— 






8251 


ライ ト データ Pfl 期 


20 


20 














SIO 


ライ ト データ 非 W 期 


9 


9 




- 1 - 










その他 






0 


0 


0 


0 


0 


0 


766 


FDC 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 




グラフ 


標章 CRT 


4 


5 


4 


5 


5 


6 


3 


4 




2.5M 


裹解 ^CRT 


2 


1 2 


2 


2 


3 


3 


1 


2 


7220 


グラフ 5M 


標阜 CRT 


0 


1 


0 


1 


1 


2 


0 


0 


GDC 


テキスト 


寫解傪 CRT 


0 


0 


0 


0 


1 


1 


0 


0 




ス一 パ一 


テキス ト 


1 


2 


1 


2 


2 


3 


1 


1 




インボー ズ 


ダラ 7 


4 


6 


4 


6 


5 


7 


4 


5 


7201 


通信 M 壽 


0 


0 


0 


0 


1 


1 


0 


0 


7210 


GP-IB 


0 


0 


0 


0 


0 


1 


0 


0 



第 5 章 I/O ポー 卜 



70116HCPU [NOP] 揷入数 (PC - 9801 NV, UF， UR) 



8251 
SIO 



765 



7220 



周辺 LSI 




ライ ト データ 同期 



ライ ト データ 非同期 

その他 
FDC 

ノーマル グラフ 2.5M 



ノーマル グラフ 5M 



スーパー 
イン ポーズ 



テキス ト 



グラフ 



0UT-0UT 



9 



20 



0 

9 



19 



40 



0 
3 



IN— IN 



OUT-IN 



0 



1 



•1 



0 



3 



0^ 
0 

2 



0 
1 



0^ 
0 

3 



o 



IN— OUT 



0^ 

3 



1 



9 



3 



9 



2 



0 
5 



1 



4 



0 
1 



0 



5 



0^ 
艺 
2 



0 



2 



10 



4 



8 



7201 



0 



0 



0 



0 



1 



1 



0 



0 



7210 



0 



0 



0 



0 



1 



1 



0 



0 



'70116H CPU [JMP $ + 2] 揷入数 (PC-9801NL) 



黼; 71 1 Ql 




OUT - 


, OUT 


IN - in 


OUT ― IN 


IN ― OUT 








16MHz 


8MHZ 


16MHz 


1 8MHz 


16MHZ 


8MHz 


16MHZ 


8MHZ 


8237 


DMAC 


1 


1 


0 


1 () 


1 


1 


0 


0 


8253 


タイマ 


2 


1 


2 


1 


2 


1 


2 


1 


8255A 


PIO 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


8259A 


PIC 


0 


0 


0 


0 


1 


1 


0 


o 




モー ド 初期化 




3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8251A 


データ 非阊期 


4 


4 


0 


0 


0 


0 


― 0 


0 


SIO 


データ B 期 


一 7 _ 


7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 




その他 _ 


0 


0 


0 


0 


「 0 


0 


0 


0 


765AC 


FD 


C 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 




グラフ 


2.5M 


2 


2 


1 


1 


2 


2 


1 


1 


7220A 


5M 


1 


1 


0 


0 


1 


1 


0 


0 




テキスト 


1 


1 


o 


0 


1 


1 


0 


0 


7201 


通信 制 卿 


1 


1 


0 


0 


1 


1 


0 


0 


7210 1 




1 


1 


(' 


o 1 


1 


1 


0 


0 
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第 1 部 システム 概要 



，バ PD70136A 

PC-98DO+ では， 周辺 LSI への 連続 ァ クセス を 正常に 実行させる ために， 
ィムを 保証す る 動作 を 行う. 

(ソフト ゥヱァ は， 意識せ ずに I/O サイ クル を 実行で きる） 
下記に， ハー ドウ ヱァが 挿入す るゥ ヱイ ト 時間 (単位 ：nsec) を 表わす' 



ハードウェアで リカ バリ タ 



n^Lsi I 


OUT— OUT 


z 
z 


OUT— IN 


IN— OUT 




16MHz 


8MHz 


16MHz 


8MHz 1 


16MHz 


8MHz 


16MHz 


QOQT 








― 










― 




QOCO 


々ノ" 7 
7 1 マ 




1000 




1000 




1000 


- 


1000 


8255 


Dl 八 




1000 

1 リリリ 


一 


1000 

A V V 、 




1000 




1000 




PIC 




一 










一 


一 




モー ド 初期化 


8000 


8000 








一 


一 


一 


8251 


ライ トデ 一夕 m 期 


8000 


8000 








一 




一 


SIO 


ライ ト データ 非 《 期 


8000 


8000 






一 


一 


一 


一 




その他 


8000 


8000 


一 




一 








766 


FDC 




一 




一 












ノーマル グラフ 2.5M 


4000 


4000 


4000 


4000 


8000 


8000 


8000 


8000 


7220 
GDC 


ノーマル グラフ 5M 


4000 


4000 


4000 


4000 


8000 


8000 


8000 


8000 




ノーマル テキス ト 


2000 


2000 


2000 


2000 


4000 


4000 


4000 


4000 


7201 


通 ATM 書 














一 




7210 


GFHB 


一 




一 






一 






YM 


ァ ドレス ライ ト 


4000 


4000 




— 










2203 


データ ライ ト | 12000 


12000 


― 




一 




一 


一 
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スィッチ 




國 クロック 切り替え スィッチ 

PC-9801BA, BX， PC - 9821, Ce では ソフトウェア ディップ スィッチ により 動作 モードの 切り替え 
を 行う. 

PC - 9801DX, DS， DA, CS, FA, FS, FX, US, PC-9821Ap, As, Ae, Af では 本体 前面の ス 
ライ ドス ィ ツチに より， クロック および バ PD70116 相当 動作 モードの 切り替え を 行う • 

98NOTE は 98NOTE メニューの 中で， クロック および バ PD70116 相当 動作 モ 一ドの 切り替え を 行う. 

その他の 機種 は， クロックの 切り替え を スライド スィッチ により 行い， CPU の 切り替え は ディップ ス 
ィ ツチに よって 行う. 



CPU 


8086 


70116170116 

H 


i 




16 


386SX 


386 
SL 


386 


486SX 




486 


486 
DX 


486 

DX2 


Pint 

ium 


702 
16 


70136 
A 














(98) 






SX(J) 


クロック 


b 


8 


8 


10 


8 


16 


8 


10 


12 


10 


12 


16 


20 


20 


16 


20 


16 


20 


25|33 


16|20 


16|33 


40|66 


60 


8 


8 


16 


PC-9801*! 
























































PC-9801E/F/M 










































■■ 




― 














PC-9801U*! 




























































PC-98XA* 1 














' 
















































PC-9801VF*1 






\j 
























































PC-9801VM/UV 

/LV/CV/DO 






O 
























































PC-98LT* 1 
























































、 






PC-9801VX0,2,4 
/PC98XL*2 






























































PC-9801VX01. 
21,41 






〇 
























































PC-9801RA2.5 
/PC-98XL 2 *3 




























































PC-9801UX 




























































PC-9801RX 

/EX/LX 






























































PC9801 し S 

/ES/RS 






I ) 






















































PC-9801RA21.51 
/PC-98RLM 
































〇 
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CPU 



■ . - 



クロック 



8086 



5 



PC-9801N*! 



PC-9801NS 



PC-9801T 
/PC-98GS 
PC^SOIDO^ 



PC-9801NV 

/UF/UR 



PC-9801DX 
PC^9801DS/CS 



8 



70116 70111 
H 



8 



10 



80286 



8 



PC-9801DA 



PC-9801NS/E 



PC-9801NC 



PC-9801FA 



PC-9801FS 



PC-9801FX 



PC-9801NS T 



PC-9801N し 



PC9801NS/ し 



PC-9801US 



PC-9821 



PC-9801NA 



PC-9801NS/R 



PC-9801BA 



PC-9801BX 



PC-9821Ap*5 



PC-9821As*5 



PC-9821Ae*5 
[P09821Ce 



PC-9821NX/C 



PC- 

pc: 



982 INe 
9821Af 



PC-9801P 



K 
E 



16 



K 



E 



1-； 



8 



10 



12 



、い 



386 



SLl 

(98) 



10 



12 



16 



20 20 16 



20 



K 



E 



E 



E 



〇 



486SX 



16 



20 



25133 



486 

SX(J) 



486 
DX 



486 

DX2 



turn 



16 



701： 
A 



T6T20 



ひ 



〇 



E 



E 



E 



E 
E 



— 



E 



K 



K 



E 



E 



K 



し 



E 



o 



E 



〇 



• E は PD70116 動作 相当 モード を 示す 
*1 クロック 固定 

•2 PC-98XL の ハイ レゾ モー ド 動作 時 は 常に 80286CPU 8MHz 
•3 PC- 98XL 2 の ハイ レゾ モー ド 動作 時 は 常に 386CPU 16MHz 
•4 PC - 98RL の ハイ レゾ モー ド 動作 時 は 常に 386CPU 
•5 ハイ レゾ モー ド時は 70116 相当 モー ド はない 



固 モード 切り替え スィッチ 

• PC-98XL/XLVRL 



K 定 


モード 名 


N 


ノーマル モー ド 


H 


ハイ レゾ モー ド 



ノーマル モード 時の C pu は， ディップ スィッチ SW3-8 の 設定に より 選択され る • 

#PC-9821Ap/As/Ae/Af 

オプションの 98 ハイ レ ゾ ボー ド （PC - 9821A-E02) を 増設 したし た ときに， ハイ レゾリューション 

モードと ノーマル モー ドを 切り替える ことができる. 
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第 6 章 スィッチ 



股定 


モード 名 


N 


ノーマル モー ド (出荷 時) 


H 


ハイ レゾ モード 



ディップ スィッチ 



玲タ 



一 







機種に よって はソフ トウ ヱ ァ • ディップ スィ ツチに より 設定 を 行う ものが ある • 

ソフト ゥヱァ • ディップ スィッチの 設定 方法 は， 各 機種 内蔵の メニューから 設定す るよう になって い 

る. メニューの 起動 方法 は， 以下の 2 通りで ある. 

• HELP キー を 押しながら 電源を入れる， 

• HELP キー を 押しながら リセ ッ ト する. 

ハー ドウ ヱ アデ イッブ スィ ツチで でき る 設定 は， ソフトウェア • ディップ スィ ツチで は 設定で きない 



スィッチ 名 



SW1 



SW2 



SW3 



番号 



mm 



9m 高 解 a« 



ス ブレイ 



スーパ一 ィ ン ポーズ (お出 



外^ プラズマ ディ ス ブレイ 使 Hj 



内蔵 FD 壽号 #3, #4 



は 13) 



樣^ ディ ス ブレイ 



スーパー ィ ン ポーズ 未 使 W 



外^ プラズマ ディ ス ブレイ^ 使 



ソフ トウ エアから 
の 参照 ポー ト 





システム B3 



プリンタ B4 



内蔵 FD*ij #l,#2 



RS-232C 两 W モート '遁« 



« お 1) 



RS 232C 同 JW モード 遵« 



は 1) 



vf キー も' 効 



(it- 2) 



拡^ グラフィック モ 
LT モー ド 



は 3) 
は 4) 



vf キ一 無効 



ターミナル モ一 ド 



»0 >： /}| 



は 12) 



25 trMiun 



メモリ スィ ツチ^ 待 



内蔵 ぽぶ ディスク 切り離し 



(注 5) 



FD モータ *|fp 有り 



は 6) 



GDC5IUHZ モード 
内蔵 FD ^定 モード 



^本 グラフむ '/ク モード 
ノ 一 マル モー ド 



BASIC モード 



40 ？: /む 



20 u/mi 



マウス C1 



マウス C2 



ブリ ンタ B3 
システム AO 



〃 



〃 



〃 



モリス イッチ 初期化 



FD モータ 無し 



内蔵 FD 640KB モード 



(注 7) 



内 《 HD DMA チャネル #1/#2 (ill 8) 



LCD ノーマル /I)DP リバース 



©•9) 



CPU 1WAIT 



(ill 10) 



ンク 08,09 RAM KILL 



(it 11) 



W 作 CPU モード 80286/386/486/Pentium 



GDC 2.5MHz モード 
内蔵 FD プログラム モー ド 



内蔵 FD 1MB モード 



内蔵 HD DMA チャネル #0 



91 



〃 



〃 



マウス 7FDB 



LCD リバース/ PDP ノーマル 



CPU 0WAIT 



RAM 640K 



^作 CPU モード 70116 



マウス B6 



プリ ンタ B1 



•PC-9801, DX, DS, DA， CS， FX, FS, FA, PC-9821Ap， As, Ae, Af では 無効 • 本体の ス ライ ドス 
イッチで 切り換える こと. 
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第 1 部 システム 概要 



注 1 ： 同期 モー ド 選択 







ON 


ON 


BCI 


RT1 


BCIW 期 モー ド 


ON 


OFF 


ST2 


RT1 


ST2 同期 モー ド 


OFF 


ON 


BCI/ 16 


RD Clock 


同期 刻 時機 w 


OFF 


OFF 


BCI 


BCI 


調 歩 同期 モー ド 



BCI ： 8253 チャネル 2 の 出力 （ボーレ 一 ト 7 ロック） 
RT1 ： モデムよ り 供 袷され る受化 エレ メント タイ ミン 'ノ 
ST2 ： モデムよ り 供給され る 送信 エレ メン ト タイ ミン 7 
RD Clock ： 同期 刻 時機 構に よる Read Clock 



注 2 



注 3 
注 4 

注 5 

注 6 

注 7 
注 8 
注 9 



PC - 9801LS2, 5 のみ. ただし， この スィッチ は， アプリケーション ソフト 側が 利用す る もので あり， 
OS では 動作に 影響し ない. PC-9801UR, US, BA, BX, PC-9821, Ap, As, Ae, しも Af の^ 合 
は， 内蔵 固定 ディスク セクタ 長 512B(ON)/256B(OFF) として 利用. 

4096 色 中 16 色 表示 （中間色 表示） は 拡張 グラフィック モー ドで アナログ RGB ディ ス ブレイ 接 綾 時の み 口 J 1 
PC-9801LV21, LS2, 5, LX2, 4, 5, 5C で 専用 拡張 アダプタ および LT 互換 ボード 装着 時の み 可能. 
中間色 表示 は SW2-1 が OFF の 時の み 可能, 

固定 ディスク 内蔵 モデルの み. PC-9821Ap， As, Ae, Af では ファイル スロットに^ 設 した SCSI 固 足 
ディスク も 切り離される. 

PC - 9801LV21, CV21, UV11 のみ. PC - 9801LX2, 4, 5, 5 に T では， vf キー 無効 （ON)/vf キ 

一有 効 （OFF) として 利用. 

SW3-2 は SW3-1 が 固定 モー ドの 時に 有効. 

PC-98RL model 2, 5, T, DX, DS, DA, CS, FA, FS, FX, PC_9821Ap, As, Ae, Af のみ • 
PC- 9801LV21, 22， LS2, 5, LX2, 4, 5, T のみ. PC - 9801BA, BX, PC-9821Ap, As, Ae, Ce, 
Af では FD モータ 制御 無し （ON)/ 有り （OFF). 





カラー コー ド 



0 



7 



LCD ノー 



SW3-4 OFF 




\ 



オレンジ 



\ 



オレンジ 



注 10 :PC - 9801LV21, CV21, UV11, VM11, DO のみ. 

PC-9801T, DX， DS, DA, CS, US, BA, BX, PC-9821, Ap, As, Ae, Ce, Af では DMA クロ ッ 

ク 高速 （ON)/ 互換 （OFF) と して 利用. 
注 11 ： PC - 9801BA, BX. PC-9821, Ap, As. Ae, Ce では RAM や: N:!W リ 難す （ON)/ft 効 （OFF) と して WH. 
注 12 ： PC-9821 Ap, As. Ae, Af では 80 "f/'imZ. 

注 13 : PC-9801P では， ディスク 装 X#3, #4, 外付け ディスク 装 #2(ON)/#ffl ディスク 装 #2, 
外付け ディスク 装 S#3. #4(OFF) として 利 W. 



PC-9801DX, UF, UR, DA, DS, CS 

上記 機種で はソフ トウ エア • ディップ スィッチ 3 つ， ハードウェア • ディ ップ スィッチ 1 つの W 成と 

なって いる. 

ソフト ゥヱァ • ディ ッ ブス ィ ツチの 設定 方法 は， 各 機種 内蔵の メニューから 設定す るよう になって い 
る. メニューの 起動 方法 は， 以下の 2 通りで ある. 



[HELP] キー を 押しながら 電源を入れる. 



HELP キー を 押しながら リセット する. 



ハ 



一 ドゥエ アディ ッ ブス ィ ツチで できる 設定 は， ソフト ゥヱ アディ ッ ブス ィ ツチで は 設定で きない 
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ハード ゥヱァ ディップ スィ ツチで 可能な 設定 は 以下の 通 りで ある. 



スィッチ 番号 


意味 


ソフ トウ エアからの 参照 ポート 


ON 


OFF 


1 


WWW 解 (ft* ディ ス ブレイ 


標準 ディ ス ブレイ 


システム B3 


2 


スーパー ィ ン ポーズ 使 Jf| 


スーパー ィ ン ポーズ 未使用 




3 


メモリ スィ ツチ 保持 


メモリ スィ ツチ 初期化 


プリンタ B4 



〜-誦 NS， NV， MS/ ら NC， NS/T, N レ NS/U NA, NS/R, NX/C, PC-9821Ne 

すべての 項目 を ソフトウェア • ディ ッ プスィ ツチで 設定す るよう になって いる • 

ソフ トウ エア • ディ ッ プスィ ツチの 設定 方法 は， 「98NOTE メニュー」 の 「動作 環境の 設定」 から 「ディ ッ 
プスィ ツチの 設定」 を 選んだ 後に， ディ ッ プスィ ツチの 設定 を 行う. 98NOTE メニューの 立ち上げ 方 は 
以下の 3 通りで ある. 



HELP キー を 押しながら^ 源 を 入れる， 



HELP キー を 押しながら リセット する. 



CTRL| キーと |GRPH| キ 一を 押しながら HELP キー を 押す. 



•PC-9801FA/FS/FX 

上記 機種で はソフ トウ エア • ディップ スィ ツチ 3 つ， ノヽー ドウ ヱ ァ • ディップ スィ ツチ 1 つの 構成と 
なって いる. 

ハー ドウ ヱ ァ • ディップ スィ ツチで 可能な 設定 は 以下の通り である. 



スィッチ 番号 


意味 


ソフ トウ エアからの 眷照 ポート 


ON 


OFF 


1 


お 解像^ ディ ス ブレイ 


標 リディスプレイ 


システム B3 


2 


スーパー インボー ズ 使叫 


スーパー インボー ズ末 使! || 




3 


メモリ スィッチ^^ 


メモリ スィッチ^ 期 化 


ブリン タ B4 


4 


サゥン ド棟能 を 使 出しない 


サウンド 《 能 を 使 W 




5 


PC-9801DA-35 を 使 W 


PC - 9801DA- 35 を 使 ffl しない 





PC-9821 

I. 記 機種で はすべ ての 項目 をソフ トウ ヱ ァ • ディップ スィ ツチで 設定す るよう になって いる. 
また， ソフト ゥヱァ • デ イッブ スィ ツチに おいて 以下の 拡張が なされて いる. 



スィッチ 番号 


意味 


1 


サゥン ド *1 


使用 し ない/ bios を m リ 隱 す/使用 する 


2 


SCSI ROM 


使用し ない/使用 する 


3 


SCSI DMA 


チャネル #0/ チャネル #3 


4 


SCSI M リ 込み レベル 


0/1/2 



1 使用し ない… 割り込み レベル INT5 をォ プショ ンボ一 ドで 使用可能に する 
BIOS を 切り 纖す… サゥン ド BIOS を 使用せ ず サゥン ド 機能 を 使用す る， 
(ウィンドウ アドレス を C0000h〜CFFFFh 番地に 設定 し たい： 
使用す る… 上記 以外. 
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PC-9801US 

上記 機種で はソフ トウ エア • ディップ スィ ツチ 3 つ， ハードウェア • ディップ スィ ツチ 1 つの 構成と 
なって いる. 

ハー ドウ ヱァ • ディップ スィ ツチで 可能な 設定 は 以下の通り である • 




意味 



1 



2 



3 



4 



ON 

解像度 ディ ス ブレイ 



スーパーインポーズ 使 Mj 



メモリ スィ ツチ 内容 初 W 化しな t 



OFF 

ディ ス ブレイ 



スーパー ィ ン ポーズぶ 使 川 



ソフ トウ エアからの 
參照ポ 1 

システム B3 



メモリ スィッチ 内容 初期化 



常に OFF 



ブリン タ B4 



また， ソフトウェア • ディップ スィ ツチに おいて 以下の 拡張が なされて いる. 



1 


サゥン ド 


使用 し な v 、 /BIOS を W り 睡 す/使用 する つ 


2 


EMS 機能 


使 Ifl する/ サゥン ド / ネッ ト ワーク/使 川し ない *2 



*1 使用し ない… 割り込み レベル INT5 を 才プシ ョ ン ボー ドで 使用可能 にす る. 
BIOS を 切り離す… サゥン ド BIOS を 使用せ ずサゥ ン ド 機能 を 使用す る' 
(ウィンドウ ァ ドレス を C0000h〜CFFFFh 番地に 設定したい 場合） 

使用す る… 上記 以外. 
•2 使用す る… EMS ページ フレーム 4 ページ 使用の 指 

サゥン ド… EMS ページ フレーム 下位 2 ページの み 使用 （サウンド 《 能 併用). 

ネッ ト ワーク… EMS ページ フレーム 上位 2 ページの み 使用 （別売 ネッ ト ワーク ボード 使用). 

使用し ない… EMS ページ フレーム は 使用し ない • 

#PC-9801BA,BX 

上記 «tt ではす ベての 項目 をソフ トウ エア • ディップ スィ ツチで 設定す るよう になって いる 
* た， ソフ トウ ヱァ • ディップ スィ ツチに おいて 以下の 拡張が なされて いる' 





- …- 




ディスク 筏 絞 ュニッ ト* 


使用し ない/使用 する 


2 


ROM BIOS 


條用 しない/ま 用す る 


3 


スピーカ ボリ ユー ム 


人/中/小/ OFF 



設用 3.5 ィ ンチ 固定 ディスク ドライブ 接統 ユニット （PC- 
9801FA-03) を 使用して， 《 設用 3.5 ィ ンチ 固定 ディスク ドライブ 
(PC-9801DA - 35, PC - 9801RA - 35U, PC-9801RA - 34) を 嫌す 

る 場合， 「使用す る」 に 設定す る 
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PC-9821Ap，As,Ae 

上記 機種で はすべ ての 項目 をソフ トウ ヱァ • ディップ スィ ツチで 設定す るよう になって いる. 
また， ソフト ゥヱァ • ディップ スィ ツチに おいて 以下の 拡張が なされて いる. 



スィッチ 番号 


童块 

^ 个 


1 


サゥン ド *i 


使用し ない/ BIOS を 切り 難す/使 用 す る 


2 


ディ スク接 絞 ュニッ ト *2 


使用し ない/使用 する 


3 


ROM BIOS 


使 用 しない/使用 する 



•1 使 川し ない… 割り込み レベル INT5 を オプション ボー ドで 使用可能に する 
BIOS を 切り離す… サゥン ド BIOS を 使用せ ずサゥ ン ド 機能 を 使用す る. 
(ウィンドウ アドレス を C()000h〜CFFFFh 番地に 設定 し たい 場合） 
使用す る… 上記 以外. 

•2 辨設用 3.5 ィ ンチ W お ディスク ドライ ブ接統 ュニッ ト （PC - 9801FA-03) を 使用し 
て， 墙 設; H 3.5 インチ 固定 ディスク ドライブ （PC-9801DA - 35, PC-9801KA - 35U, 
PC-9801RA-34) を 接続す る 場合， 「使用す る」 に 設定す る 

PC - 9821 Ce 

上記 機種で はすべ ての 項目 をソフ トウ エア • ディップ スィ ツチで 設定す るよう になって いる 
また， ソフ トウ ヱァ • ディップ スィ ツチに おいて 以下の 拡張が なされて いる. 



スィッチ 番号 


意味 


1 


サゥン ド *1 


使用し ない/ BIOS を 切り離す/使 用 する 


2 


SCSI ROM 


使用し ない/使用 する 


3 


SCSI DMA 


チャネル #0/ チャネル #3 


4 


SCSI 割り込み レベル 


0/1/2 


5 


ROM BASIC 


使用し ない/使用 する 



•1 使用し ない… 割り込み レベル 1NT5 を オプション ボー ドで 使用可能に する 
BIOS を 切り離す… サゥン ド BIOS を 使用せ ずサゥ ン ド 機能 を 使用す る. 
(ウィンドウ ァ ドレス を C0000h〜CFFFFh 番地に 設定したい 場合） 
使用す る… 上記 以外. 



弟 

6 

aft 

早 
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•PC-9821Af 

上記 機種で はすべ ての 項目 をソフ トウ エア • ディップ スィ ツチで 設定す るよう になって いる • 
また， ソフ トウ ヱァ • ディップ スィ ツチに おいて 以下の 拡張が なされて いる. 



スィッチ 番号 




意味 


1 


サゥン ド *1 


使用 し な i 、/BIOS を 切 り 難す /使用す る 


2 


ディスク 核 tft ュニッ ト *2 


tt 用し ない/使用 する 


3 


16MB システム 空 問 *3 


切リ 離す/使 HI する 


4 


通お アダプタ *4 


使用し ない/使 用する 


5 


ROM BASIC 


« 用し ない/使用 する 



M 使; fj しない… 割り込み レベル INT5 を オプション ボードで 使用可能に する' 
BIOS を 切り離す… サゥ ン ド BIOS を 使用せ ずサゥ ン ド 機能 を 使用す る • 
(ウィンドウ ァ ドレス を C0000h〜CFFFFh 番地に 設定したい 場合） 
使用す る… 上記 以外. 

*2 墦設用 3.5 ィ ンチ 固定 ディ スク ドライ ブ接統 ュニッ ト （PC - 9801FA-03) を 使用 し 
て， 增設用 3.5 インチ 固定 ディスク ドライブ （PC-9801DA - 35, PC-9801RA-35U, 

PC-9801RA-34) を接統 する 場合， 「使用する」 に 設定す る 
*3 ウィンドウ ァクセ ラレータ ボード A または フル カラー ウィンドウ ァクセ フレー タ 

ボード A 使用 時 は 「使用す る」 に 設定す る. 
•4 ハイ レゾ モー ド時 のみお 効。 通 « 制御 アダプタ （PC - 9866L), 高速 回線 ァグ フタ 
(PC-9801-59, PC-980 卜 81) 使用 時に 「使用す る」 に 設定す る. 

秦 PC-9801P 

すべての 項目 を ソフトウェア • ディップ スィ ツチで 設定す るよう になって いる. ソフトウェア • デ イツ 
ブス イッチの 設定 方法 は， r 98 ペン メニュー j の 「動作 環境の 設定」 から 「ディップ スィッチの 設定」 を 
選んだ 後に， ディップ スィッチの 設定 を 行なう. 98 ペン メニューの 立ち上げ 方 は 以下の 3 通りで ある. 



• ペンで ホットキーの 「メニュー 呼び出し キ' 
• ペンで ホッ トキ 一の 「メニュー 呼び出し キ' 
• ペンで ホッ トキ 一の 「メニュー 呼び出し キ 
レジュ ーム 機能 を 設定して いる 場合の み. 



(—番 上） を 押しながら 電源を入れる. 
(—番 上） を 押しながら リセ ッ ト する. 
(一番 上） を 押す （P80/P では 未 サポート). ただし, 



眷八 ィレゾ モード 

ハイ レ ゾモ一 ド 時に 有効と なる ディ ッ プスィ ツチ は， SW 卜 4, 1-5, 1-6 および SW2- 5， SW3- 3(SW3 
-3 は PC-98RL のみ） だけで あり， それ 以外の スィ ツチ は ノーマル モー ド でのみ 意味 を も つ. 
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PC-9801, E, F1, F2, F3, M2, M3 



スィッチ 名 



番 4 



意 



味 



OFF 



ソフトウエアからの 
ート 



SW1 


1 


* 用 解 像 ディ ス ブレイ 


樣 * ディ ス ブレイ 


ノス テム B3 


2 


グラフ ィ ック第 3WSi のみ 表示 


SWl-2〜SWl-6 は， モノクロ 
ディ ス ブレイの 出力 画面 邁択 
に 使用. 

いずれ 力' 1» 所の み ON にす 
る こと， 

同時に 2 節 所 ON にして はな 
ら ない， 




3 


グラフ ィ ック第 2 圓面 のみ^ ポ 




4 


グラフ イツ ク第 lWtfri のみ 表示 




5 


テキスト 画面の み 表示 




6 


テキスト， グラフ イツ ク 1,2,3 の MIX 




7 


RS 232C RXC 內蔵 タイ マ 使用 

，^^ ― ^ 一， 一一 ' • , ■，« ^ ， ' %m 


下^い ずれ かで 使 
内 ffi 


m 

外 




8 


RS 232C RXC 外部 クロフ ク 使用 


SW1-7 
8 
9 
10 


ON 
OFF 
ON 
OFF 


o 〇 o o 

， マ ； 




9 


RS 232C TXC 內蔵 タイマ 使 川 




10 


RS-232C TXC 外部 クロック 使用 




SW2 


1 




常に OFF 


システム AO 


2 


ター ミ ナル モー ド 


BASIC モー ド 


" Al 


3 


80 字/行 


40 字 Z 行 


〃 A2 


4 


25 行ノ i 由 jifti 


2m, 麵 


〃 A3 


5 


メモリ スィッチ 保持 


メモリ スィッチ あ 


MR 化 


〃 A4 


6 




常に OFF 


" A5 


7 




常に OFF 


〃 A6 


8 




常に OFF 


〃 A7 



注： SW レ 7 と 9 は 1"1 時に ON/OFF, SW ト 8 と 10 は 同時に ON/OFF し， かつ SW ト 7, 9 と SW 卜 7. 9 と 
SW-8, 10 は Alternate に セットす る こと. 

(SW1-7, 9 と SW-8, 10 を M 時に ON または OFF して はいけ ない） 



TXC(2) 




スィッチ 

9 



た: 




ぐ 



TXC 



251 
LSI 



RXC 
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• PC-9801XAmodel 1, 2, 3, 11, 21, 31 



スィッチ 名 




意 味 


ソフ トウ エアからの 
参照 ボー ト 




OFF 


SW1 


1 




常に OFF 


システム AO 


2 




常に OFF 


a A1 


3 




常に OFF 


" A2 


4 




常に OFF 


" A3 


5 


メモリ スィ ツチ 保持 


メモリ スィ ツチ 初期化 


" A4 


6 




常に OFF 


" A5 


7 




常に OFF 


〃 A6 


8 




常に OFF 


ノノ A7 


9 


選択 （注 1) 


RS-232C 同期 モード 


マウス CO 


10 


選択 （注 1) 


RS-232C 同期 モード 


" C1 


SW2 


1 


常に ON 




マウス B0 


2 


選択 （注 2) 


拡張 メ モリ サイズ 


" B1 


3 


選択 （注 2) 


拡張 メモリ サイズ 


メ / B2 


4 


遠択 （注 2) 


拡張 メモリ サイズ 


n B3 


5 


選択 （注 2) 


拡張 メモリ サイズ 


" B4 


6 




拡張 メモリ サイズ 


" B5 


7 




常に OFF 


ft B6 


8 


内蔵 FD 番号 #3, " 


内蔵 FD 番号 #1, #2 


/ ノ B7 



注に RS-232C 同期 モード 選択 




OFF 


OFF 


BCI 同期 


OFF 


ON 


ST2 同期 


ON 


OFF 


同期 刻 時機 構 


ON . 


ON 


調 歩 M 期 



既定値 

注 2: 拡張 メモリ サイズ 

標準 実装 （512KB) 時 を 0 KB とし， メモリ 拡張 時に 以 

下の 設定 を 行う. 



既定値 




0 


0 


0 


0 


0 


0KB 


0 


1 


1 


1 


1 


3840KB 


0 


0 


0 


0 


1 


256KB 


1 


0 


0 


0 


0 


4096KB 


0 


0 


0 


1 


0 


512KB 


1 


0 


0 


0 


1 


4352KB 


0 


0 


0 


1 


1 


768KB 


1 


0 


0 


1 


0 


4608KB 


0 


0 


1 


0 


0 


1024KB 


1 


0 


0 


1 


1 


4864KB 


0 


0 


1 


0 


1 


1280KB 


1 


0 


1 


0 


0 


5120KB 


0 


0 


1 


1 


0 


1536KB 


1 


0 


1 


0 


1 


5376KB 


0 


0 


1 


1 


1 


1792KB 


1 


0 


1 


1 


0 


5632KB 


0 


1 


0 


0 


0 


2048KB 


1 


0 


1 


1 


1 


5888KB 


0 


1 


0 


0 


1 


2304KB 


1 


1 


0 


0 


0 


6144KB 


0 


1 


0 


1 


0 


2560KB 


1 


1 


0 


0 


1 


6400KB 


0 


1 


0 


1 


1 


2816KB 


1 


1 


0 


1 


0 


6656KB 


0 


1 


1 


0 


0 


3072KB 


1 


1 


0 


1 


1 


6912KB 


0 


1 


1 


0 


1 


3328KB 


1 


1 


1 


0 


0 


7168KB 


0 


1 


1 


1 


0 


3584KB 















0 ： ON 1 ： OFF 
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PC - 9801 N 

PO9801N はハ一 ドゥエ アディ ッ プスィ ツチで 設定す る 



醫号 


意 味 


ソフ トウ エアから 
の 参照 ポー ト 


ON 




1 


LGD ノーマル 


LCD リバース 




2 


KS 232C 同期 モード 選択 


(注 1) 


マウス C1 


3 


RS-232C 同期 モー ド 選択 


ftt 1) 


マウス C2 


4 


拡張 グラフィック モード 


基本 グラフィック モード 


プリンタ B3 


5 


メモ リス イツ チ 保持 


メモリ スィッチ 初期化 


" A4 


6 


GDC 5MHz モード 


GDC 2.5MHz モード 


" A7 


7 


バンク 08,09 RAM KILL 


RAM 640K 


マウス B6 


8 


内蔵 ブザー 咅 禁止 


内蔵 ブザー 音 許可 




9 


未使用 






10 


内蔵 FD 番号 #3,#4 


内蔵 FD 番号 #1,#2 


FD 



は 既定 w( 

注 1 ： 同期 モー ド 選択 



スィッチ 番 * 




2 


3 




ON 


ON 


BCI M 期 


ON 


OFF 


ST2 M 期 


OFF 


ON 


同期 刻 時機 構 


OFF 


OFF 


歩 « 同期 



第 1 部 システム 概要 



EGC 制御 

EGC 搭戟 機種のう ち， K> 9801VX0, 2, 4 を 除く 機種で は， 本体 ROM は EGC 対応 高速 グラフ イツ 
ク 処理と なって いる. 



動作 CPU 



CPU 
ク o ッ 7 



80286 



70116 



10 



8 



10 



ディップ スィッチ 
1-8 



ON (拡张 ) 



OFF (基本) 



ROM 内 LIO/ 
BIOS 使用 時 




PC-98H49-XXX 



システム ディ ス ク 使用 デ イス ク 使用 



ON (拡張) 



OFF (基本) 



X 速 ROM 

使用 - 
- 



高速 ROM 
使用 




ROM 



ROM 



ON (拡 



OFF (基本) 



ROM 



ROM 



従来の システム (注 1 ) 従来の システム (注 I ) 

ディスク 使用 



拡张 グラフ (RAM) 



拡張 グラフ (RAM) 拡張 グラフ (RAM) 



ROM 



拡張 グラフ (RAM) 拡張 グラフ (RAM) 



ROM 



商 速 ROM 

使用 



ROM 



ROM 



8 



ON (拡張) 



拡張 グラフ (RAM) 拡張 グラフ (RAM) 



ROM 



OFF (基本) 



ROM 



ROM 



ROM 



注 1 ： PC-9801U/UV/VF/VM/VX0,VX2,VX4 用シ 
注 2 ： PC-9801E/F/M 用 システム ディスク 



ス テム ディ ス ク 



上 紀^ は^ 阪 AP 等の 参/! 用で あり， システム ディ ス クは橄 《 [に 《応 した もの を 使用す る ことが WBil である 



• は， rf5 速 グラフ ィ ック 処理 用 ROM を 使 ffl する ため， グラフ LIOZBIOS を 正 しく 利 川し 

ている アプリケーション ソフ トは萵 速 化される. 
• 拡張 グラフィック モードの 16 色 対応 は， 80286(8MHz 時 を 除く）， 386, 486, Pentium CPU 使用 
時には ディップ スィ ツチ 1-8 により 選択す る. それ 以外の ときには， 拡張 グラフィック モー ドをサ 
ポートす る N 88 - 日本語 BASIC(86) の システム ディスク を 使用し， ディップ スィッチ 1 - 8 を ON に 
した 場合に 可能と なる. 
•GDC クロ ッ ク 5MHz/2.5MHz の 切り替え は， ディ ッ プスィ ツチの 2-8 で 行う. 
ただし， 拡張 グラフィック モード を サポート する システム ディスク （PC-9801U/UVZ VFZ VMZ 
VX0, 2， 4 用） では， 拡張 グラフィック モード を 選択した 時 （ディップ スィッチ 1-8 ON)GDC 
5M Hz で 初期化 される. 
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第 6 章 スィッチ 




メモリ スィッチの 既定値 は， 標準 実装の メモリ 量な どに より， 機種 ごとに わずかな 差異が ある. ここ 
では 代表例と して 標準 実装 メモリ 640KB の もの を 付記した. なお， ハードウェアが 同一で あっても， シ 
ス テム ディスクの バージョン によ り メモリ スィ ツチの 使用 状況が 異なる 場合が あるので， 使用に あたつ 
て は 各 システム ディ スクの マニュアル により 確認す る こと. 

PC-98XLZXL 2 /RL 等の デュアル モー ド機 では， メモリ スィ ツチ を 2 組 持って いる. ハイ レゾ モー ド 
で 有効な メモリ スィッチ は， 下記の 内 MS-DOS で 有効 となって いるもの のみで ある. 

メモリ スィ ツチ は， 不 揮発 メモリ （テキス 卜 VRAM の一 部） に 保持され ている. 通常 この 領域の メモリ 
への 書き込み は 禁止され ている. 

PC-98LT では， バッ テリ バックアップ された 学習 RAM の一 部に メモリ スィ ツチに 相当す る エリ ァ 
が ある. 

また， 98NOTE; PC - 9801P では 98NOTE メニュー （PC - 9801P では 98 ペン メニュー） によって メ 
モリス ィ ツチの 設定が できる. 

• SW1 (アドレス A3FE2H ： ノーマル E3FE2H ： 八ィ レゾ） 



すべての ビッ 卜が N， 8 -BASIC と MS-DOS で 機能す る 





6 


5 




3 2 


1 0 


16)1 数 


I 0 


1 


0 


0 


1 | 0 


0 | 0 | # | 


4 | 8 | 



ストップビット 長 01:1 ビット 

10 ： 1.5 ビッ ト 
1 1 :2 ビット 

パリティ 指定 0 ： 



0 H 
1 ：«! 



パリティチェック 0 ： なし 

1 ： あり 

データ ビッ ト長 10 ： 7 ビット 

1 1 ： 8 ビット 

通 « 方式 0: 全二重 
1 ： 半二重 

X パラメータ 0: 無効 

1 ： 有効 
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第 1 部 システム 概要 



SW2 (アドレス A3FE6H ： ノーマル E3FE6H ： 八ィ レゾ) 



ビット 0， 1, 2， 3 は N K8 -BASIC と MS-DOS で 機能す る 

ビット 4, 5, 6, 7 は Nm-BASK: の ターミナル モードで のみ 機能す る 



6 5 



0 0 



0 



0 



3 


2 


1 


0 


0 


1 


0 


1 1 











16)1 数 



0 5 (システム 既定 fit) 



S パラメータ 0 ： 無効 

1 ： 有効 

リターン キー 送信 処理 • 



0 :CR コード 
1 ： CR-LF コード 



CR コード 受 fg 処理' 



日本語 シフト コード 



ポー レート 



0 
1 

0 

1 



CR 受信 時 
C^LF 受信 
CR 受信 時 




» + 改行 
復！ * + 改行 



Kl= 1B4BH K0= 1B48H 
Kl= 1 A70H K0= 1 A7 1H 



000 1 
0010 



0100 
* ： CR = 0DH， LF = 0AH 



無効 

75 ポー 
150 ポー 
300 ポー 
600 ポー 



0 101 
0 110 
0 111 
1000 



： 1200 ポ 
： 2400 ポ 
： 4800 ポ 
： 9600 ポ 



SW3 (アドレス A3FEAH ： ノーマル E3FEAH ： 八ィ レゾ) 



ビット 0, 1, 2， 3, 4, 6 は N, 8 -BASIC と MS-DOS で 機能す る 
ビッ ト 7 は N„-BASIC のみで 機能す る 
ビッ ト 5 は MS-DOS のみで 機能す る 



6 5 



3 



1 



0 



0 



0 



0 



0 0 



16 進 ft 



1 


0 


0 


V v , 




4 (システム 既定 值） 



DEL コード 0 ： ターミナル モード （BS) 入出力 モード (DEL) 
受信 処理 • 1 ： ターミナル モード （NUL) 入出力 モード （NUL) 

テキスト 画面の 初期 カラー 指定 0: 白 

1 ：緣 

数懷 演算 プロセッサの クロック 数 0 ： 8MHz 以外 

1 ： 8MHz 



数值 演算 プロセッサ (CPU: V30) 



0 ： なし 
1 ： あり 



数值 演算 プロセッサ （CPU ： 8086/80286/386 /486/Pentium) 0 ： なし 

1 •• あり 

メモリ サイズ 000 ： 128 キ O バイ ト 

001 ： 256 キロ バイ ト 
010 ： 384 キロ バイ ト 
： 512 キロ バイ ト 
： 840 キロ バイ ト 

： 768 キロ バイ ト （ハイ レゾ モー ド のみ） 



*:BS = 08H, NUL = 00H, DEL = 7FH または FFH 
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第 6 章 スィッチ 



秦 SW4 (アドレス A3FEEH ： ノーマル E3FEEH ： 八ィ レゾ) 



ビット 0, 1, 2, 4, 6， 7 は N SH -BASIC と MS-DOS で 機能す る 
ビッ ト 3 および 5は?^-8八3 にの みで 機能す る 











3 


2 1 


0 




0 


0 


0 


0 


0 


0 | 0 


。ト 1 


0 | 0 | 



システム 予約 （拡張 ROM 用 ： CE000〜CFFFFH) 
X ： (ユーザー 使用 不可） 

システム 予約 （拡張 ROM 用 ： CA000 — CBFFFH) 
X ： (ユーザー 使用 不可） 

GP- IB インタフェース ポー ド （拡張 ROM 用 ： D4000〜D5FFFH) 

0 ： なし 
1 ： あり 

拡張 RS-232C ィ ン タフ i ース ボー ド ま たは BRANCH4670 ボー ド 
(拡張 謂 用 ： D0000〜D3FFFH) 
0 ： なし 
1 ： あり 

サウンド ボード （拡張 ROM 用： CC000〜CFFFFH) 0 ： なし 

1 ： あり 

システム 予約 （拡張 ROM 用 ： C8000〜C9FFFH) 
X ： (ユーザー 使用 不可） 

システム 予約 00 ： (必ず 00 でなければ ならない） 



* ： サウンド ポー ド 内蔵 機種の 場合 は 08H 



• SW5 (アドレス A3FF2H ： ノーマル E3FF2H ： 八ィ レゾ) 



ビット 0, 1， 4, 5， 6, 7は^き-8六$ にと MS-DOS で機艇 する 
ビット 2, 3 は N„-BASIC のみで 機能す る 



7 6 


5 




3 


2 1 0 16 邀 数 


0 | 0 


0 


0 


0 


o|o|i| 蜂 |o|i| 



1 (システム 既定 《) 



ノ 



システム 起動 装置の 指定 

0000 ： フロッピィ ディスク— 固定 ディスクの 履に サーチ 
0010 ： 640KB フロッピィ ディスク のみ 
0100 ： 1MB フロッピィ ディスク のみ 
1010 ： 固定 ディスク #1 のみ 
1011 ： 固定 ディスク #2 のみ 
上 K 以外 ： ROM モー ド BAS にが 起動す る 

画面 ハードコピー 0 ： 白 凰 画面 ハードコピー 

1 ： カラー 画面 ハードコピー • 

固定 ディスク ユーザー 緻 別名 0: 使用す る 

1 ： 使用し ない 

固定 ディスク デバイス 名優 先 

0 ： 使用し ない （フロッピィ —固定の) H に 割り ふられる） 
1 ： 使用す る （固定 —フロッピィの W に 割り ふられる） 

PC-PR201 系 プリ ンタ 0 ： 使用 しない 

1 ： 使用す る 



： PC-PR201V 系 カラー プリ ンタが 接 親され， SW6 のビッ ト 4=1 のとき のみ 有効 
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第 1 部 システム 概要 



秦 SW6 (アドレス A3FF6H ： ノーマル) 



すべての ビッ 卜が N„-BASIC のみで 機能す る 

7 6 5 4 3 2 1 0 16it 数 



0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 






^ . , 



0 0 (システム 既^値) 



未使用 

霄話 制御機 能 0 ： 使用 しない 

1 ： 使用す る 

拡張 画面 ハードコピー 機能 0 ： 使用し ない 

(カラー ハードコピー 機能 も 可） 1 ： 使用す る 

モニタ モード • 0 ： 使用し ない 

1 ： 使用す る 

' 未使用 

* ： PC 9801VF2/VM0,2,4/UV21/VM21/VX0，2,4/UV21 では， モニタ モード 拡張 機腌 使用の 有無と な も 
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割り込み ベクタ 



7.1 ベクタ 一覧 

― 











ベクタ アドレス 


ベ々 タ鼉 4 
へ 7 > 管， 


m 徐 




0 一 




0 


除算 エラ一 




4 一 


7 


1 


シ ン グ ルス テツ ブ 




8 一 


B 


2 


NMI 




C 一 


F 


o 


Iri 16 




10 一 


13 


4 


ォーノ ヾーフ o — 




14 ― 


17 


5 


コピー (COPY) キ一 




18 一 


1B 


6 


STOP キ 一 




1C 一 


1F 




ィ、 ノ々 —― ノヾ, 1 々ズ — 
1< ダ— z \ ノレ グっ ？ 




20 一 


23 


8 


タイマ 




24 一 


27 


9 


キー ボ一 ド 




28 一 


2B 


A 


^ 、 »^ 轚き メき ■ ■ 雪敦癧 v 

CRTV(V-SYNC) 




2C 一 


2F 


B 


拡張 バス INTO 




30 ― 


33 


C 


RS-232C (chO) 




34 一 


37 


0 


拡张 バス 1NT1 




38 一 


3B 


E 


拡張 パス 1NT2 (CMT) 


(注 1) 


3C 一 


3F 


F 


システム 户 約 




40 一 


43 


10 


プリンタ/ NDP 


(注 2) 


44 一 


47 


11 


拡张 バス INT3 (HD) 




48 一 


4B 


12 


拡张 バス INT41 (640KBFD) 




4C 一 


4F 


13 


拡張 バス INT42 (1MBFD) 




50 一 


53 


14 


拡張 バス INT5 (サ ゥン ド） 




54 一 


57 


15 


拡张 パス INT6 (マウス） 


(注 3) 


58 一 


5B 


ie 


NDP/ ブリ ン タ 


(注 4) 


5C 一 


5F 


17 


ノイズ （システム 户約） 


(注 6) 


60 一 


63 


18 


KB/CRT BIOS 




64 一 


67 


19 


RS-232C BIOS 




68 一 


6B 


1A 


プリンタ BIOS 




6C 一 


6F 


1B 


DISK BIOS 




70 一 


73 


1C 


カレンダ BIOS 




74 一 


77 


ID 


システム 产約 


(注 5) 


78 ― 


7B 


IE 


N„ BASIC 




7C 一 


7F 


IF 


システム f 約 




80 〜 


FF 


20〜3F 


システム f 約 


100〜1FF 


40〜7F 


ユーザー 用 



使用され ていない ベクタに は， ダミー 処理の ァ ドレスが 設定され ている， 

ベクタ 番号 8〜17 は ハードウェア 割り込みに 使用. 

注 1 ： PC - 9801 のみ INT2 は CMT に 使用され ている. 

ハイ レゾ モード 時， マウス は INT2 に 固定され ている • 
注 2 ： 8086, 70116CPU 動作 時 プリ ンタ， 8028氏 386, 486, Pentium 動作 時 NDP, 
注 3: ノーマル モード 時， マウスの 割り込み は ストラップ スィッチ により INT0〜INT6 に 変更 可能. 

ハイ レゾ モード 時， マウス は 1NT2 に 固定され ている • 
注 4: ノーマル モードで は 8086^ 70116CPU 動作 時 NDP, 80286, 386, 486, Pentium 動作 時 NC, 

ハイ レゾ モード 時 プリンタ， 
注 5: ハイ レゾ乇 一ド 時の み GRAPH BIOS, 

注 6: PC-9821Ap, As, Ae， Af， Ne は システム タイマに 使用. 
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ブー 卜ス卜 ラップ 



8.1 レコード 形式 



システム 

立 上げ 
m 匿 


システム 
立 上げ 
ュニッ ト 

» マ 


IPL レコード 
媒体 フォーマット 
(0 シ リンダ 0 トラック） 


IPL 
レコード 
セクタ 眷舞 


IPL 
レコー ド 
バイ ト數 


IPL レコードの 
ロード アドレス (実行 
エントリ ポイント） 




記錄 《 度 


セクタ 長 


セグメント 
ベース 
(X16) 


オフセット 
アドレス 


備 考 


640KB 
FD 


0, 1， 2， 3 


FM 


128 


1, 2, 3, 4 


512 


1FE0H 


0000H 




256 


1,2 




512 


1 




MFE 


256 


1， 2， 3, 4 






NaaBASIC 


512 


1,2 


1024 


1FC0H 


MS-DOS 


1024 


1 








1MB 
FI) 


0， 1,2,3 


FM 


128 


1, 2， 3， 4 


512 


1FE0H 


N M BASIC 


256 


1,2 




512 


1 




MFM 


256 | 1， 2, 3, 4 


1024 


1FC0H 




512 


1,2 




1024 1 


MS-DOS 


HI) 

(CT=11) 


0, 1 


MFM 


256 


0.1 


512 


1FE0H 


0004 H 番地に 
ASCII コード 

で iPLr と » 

< 


HI) 

(CT = 00) 


0.1 


MFM 


256 


0.1 


512 


1FE0H 


IPL レコード 
ト ラッ ク番サ 
は論珲 ボリ ュ 
ーム 相対 


512 


1024 
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タイ ムス タンパ 



タイ ムス タンパ は， 待ち時間 制御に 使用す る ダミー ループお よび I/O リ カノ、' リタ イミ ングの 保証に 

使用す る. 

タイム スタ ンパ は， ARTIC(A Relative Time Indication Counter) と 2 つの I/O ポー 卜 から 構成 
される. ARTIC は， 3.26/xs で 頫次ィ ンク リメ ン 卜する 24 ビッ ト • ノ、 *ィ ナリ • アップ • カウンタで 
Read Only (初期値の 設定 はでき ない） である. 

ARTIC は CPU クロックに 依存し ない 307.2KHz の クロック を 使用して いるた め， CPU クロック 
の 違う システムに おいても 互換性が 保証され る， 



ARTIC 





LSB 
8 




8 








8 






MSB 



高 分解能 ARTIC ボー 卜 



ム 



マ 
16 



低 分解能 ARTIC ボ- 卜 



16 



I/O アクセス 



クロック （=307.2KHz) 



高 分解能 ARTIC ポー 卜 ： 
ARTIC の 下位 16 ビッ 卜 を » みだす ポ 

低 分解能 ARTIC ポー 卜 ： 
ARTIC の 上位 16 ビッ 卜 を 眛 みだす ボ 




タイ ムス タンパの 構成 



2 つの I/O ポー ト は， 設定す る 時間に よ つ て 使い分ける. 







一大 值 *1 


ァ ドレス 


お 分解能 ARTIC ポー ト 


3.26/xs 


213.6ms 


005CH (ヮ— ド） 


低 分解能 ARTIC ポー ト 


834.6/xs 


54.7s 


005EH (ヮー ド） 



*1 最上 位ビッ 卜の 変化す る 周期 



ARTIC ポー 卜 



第 9 章 
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第 1 部 システム 概要 







IIIIIII 



H ： 045Bh 



1)7 1)6 1)5 D4 〖)3 1)2 1)1 IX) 



I 



1 

o 



サボ 一 ト 
末 サボ 一 ト 



タイ ムス タンパ 対応 機種の 識別 ビッ卜 



意 ： PC-H98 シリーズ は 全 機種 タイム スタン パをサ ポー ト してお り， この ビッ ト によって Ift^iJ で 
きない， 



《リー タイム 



ARTIC ボー 卜 


― cx reg 




cx reg+delay 


— ► cx reg 








ARTIC ボー 卜 


— ax reg 



初期値 入力 



目標 値 設定 



I 



ax > = cx ？ 



N 



目標 値？ 



Y 



RETURN 



delay = (リカバリー タイム ） + (ARTIC の 分解能) 



9.1 タイム スタン バサ ポー 卜, の asu 

——'一—. 
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第 9 章 タイ ムス タンパ 



9.2 サンプル プログラム 



れ M 



一 



一 



CODE 

public 
public 
public 
public 
PC98TS 



PAGE 

SEGMENT WORD PUBLIC ^ST' 

ASSUME CS : CODE , DS : DATA , ES : NOTHING , SS : NOTHING 

TIMESTAMP 一 H 

TIMESTAMP.L 

PC98 一 ts 

PC98— ts— end 



time Dummy-wait subroutine 

Interface 

input : cx=connter 
output :none 
registers: not used 



ARTIC.H 
ARTIC ュ 
TIMESTAMP.H 



equ 

equ 

proc 

push 

push 

push 



005ch 

005eh 

near 

si 

ax 

cx 



time— loop2 



in 
or 

J z 
cmp 

jnb 
J m P 



ax, ARTIC— H 



cmp. signed 
ax,cx 

time— loop2— exit 
short ee 



； if f lag=0 then signed compare 



cmp— signed 



cmp 



ax,cx 

time.loop2.exit 



J m P 



time— loop2 



time^loopl : 

xor 

in 

add 



si, si : reset flag 

ax,ARTIC^H 

cx,ax 

cx,0 

time 一 loop2 
ax,0 

time— loop2 

si ； if (cx<=0)&&(ax>0) set flag 



第 9 章 



p p c 

m g m 1 n 

c j c j i 
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第 1 部 システム 概要 



Hi 



time_loop2_exit ： 



TIMESTAMP.H 



TIMESTART.L 



pop 


cx 


pop 


ax 


POD 


si 


ret 
丄 ^ レ 




endp 




proc 


ne 


push 


si 


push 


ax 


push 


cx 



ef : 

t ime— loop2,exit ュ : 

POP 
POP 
POP 

ret 

TIMESTAMP ュ endp 
PC98JTS 一 END : 
CODE ENDS 

END 



注 意： タイ ムス タンパ は， フリー ランの カウンタ であるた めに， 最大値 FFFFFFH の 次に クロ ッ 
クで 000000H へ ラッパ ラウンド する • 実際の プログラム では ラッパ ラウンド を 考慮す る必 
要が ある. 



time— loop2 ュ 

cx 
ax 
si 



si, si ； reset flag 

ax,ARTIC，L 

cx,ax 

cx,0 

time— loop2 ュ 
ax,0 

time— loop2 ュ 

si ； if (cx<0)&&(ax>0) set flag 

ax,ARTIC— L 
si, si 

cmp— signed ュ ； if f lag=0 then signed compare 
ax,cx 

time— loop2— exit ュ 
short ef 

ax,cx 

time— loop2 一 exit ュ 



time_loop2.L: 



cmp— signed ュ: 



time 一 loopl ュ： 

xor 

in 

add 



p b p PI 

n r z m n m m n 

1 o j c j j c i 



p p c 

c j c j i 
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システム 共通 域 情報 




― 



0000:0400H〜0000:05FFH に， 「システム 共通 域」 という メモリ エリアが 設定され ている. システム 
共通 域に は， アーキテクチャ 情報， CPU/ クロック 識別 情報， CRT モード 識別 情報， システム クロック 識 
別 情報な どが 格納され ている. 

システム 共通 域 の 参照に ついて は 以' 卜' の 点に 注意す る こと. 
• ソフ トウ ヱァ から 参照の み 行い， 情報の 更新 は 行わない こと. 

• 公開され ていない エリア は リザーブ エリ ァ であるので， 使用し ない こ と. 
• 必ず ビット 参照す る こと. 指定 ビット 以外 は 不定で ある. 

以下に CPU/ クロック 識別の ための 参照 手順 を 示す. この 図の 手順に したがって 識別す る こと. 






01 „ 


80286 


0501 H 






D7 


0480H 







Di-Do 



8086 

^PD70116(HL) 
rQO^ 80286" 

//PD70I36A 
//PD702I6 



0000: 
050 1H 



D6 



^PD70I16(HL; 
//PD70I36A 
// PD702I6 



mil 



0400H 



D) 



レ PD70136A 


0000: 


1 ― 




^PD70116(HL) 


0501 H 




//PD70216 


I>7 


に 



^PD701I6{HL)^/I6 
^PD702I6 



0000; 



^[^PD70I16(HL) 



0000: 




8086-8 


8086 


0501 H 




80286-8* • 


80286*1 


Di 










o m 


8086-5 








80286^ 10" 



80286-10/12 



0484H 
Di 




80286-10 



80286-12 



0000: 00000010 




0000: 
0484H 



D>-Di 



386-KVI2/I6 



0000: 
0501 H 



386SX-10/I2 



i045AH 




Jd?-Do 


(Ml 





386SX- 10 



386SX - 12 



III 



386-16 



1 (W84H 






J Do 







♦ 3S6DX-16 



叫 3H6SX-I6 



0000: 



001 



386-20 



1>j 



ひ 匪 レ 20 
~« H386DX-20 




し [486SX - 16 



486SX(-I6 を 除く） 
486DX 
486DX2 
Pentium 



WW. 

10458H 


P B 


386SX-20 | 




J Do 


1 • 


386SL-20 



*1 PC-98XA のみ 

*2 PC-H98 シ リ ― ズ では 0000:0458H の D3 を 参照 
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第 1 部 システム 概要 



アーキテクチャー 識別 



(XXX):0458h 



D7 D6 [)5 D4 1)3 D2 1)1 DO 



0 ： PC -9801 シ リ ーズ （NESA を く ） 
1 ： NESA(Ncw Extended Standard Architecture) 
(PC - H9i^ リーズ， SV - H98 シ リーズ） 



0000:0501 h 



D7 IX> 1)5 IVI 1)3 !>： l>l IX) 







L 



00： PC-9801.XA 

01 ： —— 

10： PC — 9X () 1,XA,U2,LT 以外 
01 ： U2.LT 



0000:045Ch 



D7 IX》 i)^ m m i>2 i>i ix) 



0： その他 

1 ： 拡^ グラフ アーキテクチャー 

から 採用した ,256 色 表示 « 能 を 持つ «植) 



•XIII 



>:0458h 



1)7 |V> 1)5 l>4 |)、 1)2 1)1 IX) 



t 



に マルチ メ ディ ァ アーキテクチャー （PC — 98GS) 
(): その他 




CPU/ クロック 識別 



(XKX):()4(K)h 



" ■ i》 



'>' , ^ 



[ 



I ： // PD70I36A 

0: その他 



(XXX):0458h 



(XXX):045Ah 



1>1 IX» 1)5 I>l D2 _ Dl DO 



I ： 386SL(98) 
0: その他 

1 ： 486SX(PC-H98 シ リーズの み） 
0 ： その他 



1)7 D6 l>5 l>4 一 1)2 1)1 DO 



(XXX):045Ch 



00000010 ： 386SX- 10MHz 
(X)000I00: 486SX- I6MHz 

UE 以外: リザ— ブ 



D6 D3 JM 1)3 D2 1)1 00 



t 



1 ： 486SX ( K-H98 シリーズ を 除く） 
0: その他 



第 10 章 システム 共通 域 情報 



(XXX):()48()h 



-:0484h 



(XXX):0501h 



H7 IX> PS 1)4 I" 1)2 Dl DO 




1)7 |X> 1)5 _ I>4 _D3 _ 1)： Dl IXI 



00 ： 8086. // PD701I6(HL),802H6(PC - 98XA のみ） 

/i PD70136A, // PD70216 

01 ： 80286 

II ： 386.486. Peniium 



し 



I ： 386SX 
0 ： その他 

000 ： 386-10/ 12/ 16MHz 

001 ： 3H6-20MH2 
111 ： その他 



1)7 D6 1)5 IM _ D3_ D2 1)1 DO 



t 



I : // PD70I l6(HL) t 〃 PD70I36A, n PD702I6 

0： その他 

システム ク LJ ノ ク 

0:5/lOMHz 系 
1 ： 8MHz 系 




本体 趣^) CRT モード 翻 



•linn 



： 050 lh 



D7 D6 D5 IM D3 D2 1)1 DO 




0: ノーマル モー ド (PC-9821 シリーズ を^む） 
1 ： ハイ レゾ リュー ショ ンモ一 ド 

(才 ブシ ョ ンの 98 ハイ レゾ ボー ドを突 装し， 

ハイ レゾリューション モー ド起動 時） 



ノーマル モー ド （640 x 400) 時 

0:501h b3 "0" で ノーマル モー ド である こ と を チヱ ッ ク 後に 参照 



： 054Ch 



D7 D6 D5 I>4 D3 D2 Dl DO 




0 ： 24.83KHz 
1 ： 31.47KHZ 



ハイ レ ゾリ ユー シ ヨン モー ド （1120 x 750) 時 

0:501h b3 "1" で ハイ レ ゾリ ユー シ ヨン モー ド である こと を チヱ ック 後に 参照 



iiiiiii 



0459h 



D7 D6 D6 D4 D3 D2 Dl DO 



I 



0: インタ レース (32.84KHz) 
1 ： ノン インタ レース (50.0KHz) 
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第 1 部 システム 概要 



〇UT5Fh， AL サポ一 卜^ I 齪 I」 ビッ卜 



0000 ： 045Bh 



D7 D6 D5 D4 D3 D2 Dl DO 




1 IOUT 5Fh,AL サボ— ト«* 
0 ： OUT 5Fh,AL ^サボ— ト 



注 ： 指定され たビッ ト 以外の ビッ トは 不定と なる • 

本 ビット は 現行 機 (NESA 未 対応 機） で 0UT5F1% AL サポート 機種の み 「1」 となる. 
OUT 5Fh，AL :1/0 リ カバリー タイム 確保の ための ダミー ライ ト 

OUT 5Fh, AL の 使用に あたって は， OUT5Fh, AL サポート 機種 かどう かの 判別 を 行なう 
こと. 



タイム スタン パサ ポー 卜 機 胃1』 ビッ 卜 



045Bh 



D7 D6 D5 D4 D3 D2 Dl DO 



0 ： 



タイ ムス タンパ サボ 一 ト （9*1 

タイ ムス タンパ 末 サボ 一 ト馋^ 



注 ： 指定され たビッ ト 以外の ビッ トは 不定と なる. 

本 ビット は 現行 機 （NESA 未 対応 機） で タイ ムス タンパ サポート 機種の み 「し となる. 
タイ ムス タンパ ：CPU に 依存し ない I/O リ カバリー タイム 確保の ための ダミー ライ ト 




システム クロック 識別 ビッ卜 



• • I I 



:0501h 



1)7 


IX> 


l>5 


I>4 


in i>2 m 


1)0 



















1 ： 8MHz 系 
0:5ZlOMHz 系 




RAM ドライブ サ ポー 卜 離 リ ビッ 卜 



•linn 



0400h 



D7 D6 D5 D4 D3 D2 Dl DO 



匸 



0 



RAM ドライブ サボ 一 ト» 種 
その他 
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第 10 章 システム 共通 域 情報 



FD モー 夕 ON/OFF 制御 サ ポー 卜 識別 ビッ 卜 



t>7 D5 D4 D3 D2 _ Dl DO 



0000: (腦 h 



— \Hnt 1 MB FDD モ— タ ONZOFF 制御 

o ： なし 
にあり 

(汁） 内藏 FDD インタ一 フェイス 1 MBZI.44MB 
モー ド時 のみ も 幼. 



10 

早 
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割り込み コン卜 ローラ 



1.1 仕 様 



す 







w 1 ^mt ； 




一 



仕様 LSI •••••• 

割り込み レベル 



8259AC 相当 X2 
15 種 



割り込み レベルと べク夕 番号 



デバイス 名 



割 り 込み 
要求 信 * 





1 

IRO 


0 




IR1 


1 


M FD8259A 


IR2 


2 


In PD71059 


IR3 


3 


(マスタ） 


IR4 


4 




IR5 


5 




IR6 


6 




IR7 


7 




IR8 


8 




IR9 


9 


pl FD8259A 


IR10 


10 


/m PD71059 


IR11 


11 


(スレーブ） 


IR12 


12 




IR13 


13 




IR14 


14 




IR15 


15 




JB り 込み 名 



べク ト ノレ データ 



タイマ 
キー ボー ド 

CRTV 

拡張 パス INTO 
RS-232C 
拡張 バス INT1 
拡張 バス INT2 
ス レーブ 



プリンタ （70116) /NDP (80286/386) 
拡張 バス INT 3 (固定 ディスク） 
拡張 バス INT 41 (640KB FD) 
拡張 バス INT 42 (1MB FD) 
拡張 パス INT 5 
拡張 パス INT 6 
NDP (70116) /無 (80286/386) 
(システム タイマ） 



0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 



0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 



0 0 0 

0 0 1 
0 1 0 
0 1 1 

1 0 0 
1 0 1 
1 1 0 

1 1 1 



0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 



1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 



0 0 0 

0 0 1 
0 1 0 
0 1 1 

1 0 0 
1 0 1 
1 1 0 

1 1 1 



ベクタ 番号 



08 

09 
OA 
0B 

oc 

0D 
0E 
OF 



10 

11 

12 
13 
14 

15 
16 

17 



'マスタお よび スレーブの T7〜T3 は， それぞれ 独立に プログラムで 値 をセッ ト する. 
•IR8 および IR14 は CPU によって 変化す る. また， 80287/387 の 割り込み は 80286/386 に 直結 さ 
れ ている ため， 80287/387 の 割り込み は 8259 で は 制御で きない. 

• マウスの 割り込み レベル は， ハイ レゾ モード 時 は INT2(IR6) に 固定され ている が， ノーマル モード 時 
は スト ラップス ィ ツチ 等に よ り INT0〜INT6 のい ずれ か 選択 可能 （規定値 は INT6) • 98NOTE, 
PC-9801BA, BX, FC-9821Ap, As, A も Af では INT6(IR13) に 固定され ている. 

'IR15 は 不用意に マスクし ない こと. 

'IR15 は PC-9821Ap, As, Ae, Af, Ne にて システム タイマに 使用され る. その他の 機種で はなに 
もせずに リターン する. 
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第 2 部 八 一 ドウ エア 



0 アドレスと 命令 



ロロ， 一 》 



デバイス 名 


命 令 


READ 
/WRITE 


I/O ポー ト | 
ァ ドレス 


D 7 




デ 




タ 


D x 


Do 


« « 1 




ICW1 


W 


00 


0 


0 


0 


1 


LT 
IM 


0 


S 


1 


S= 0 




ICW2 


W 


02 


T 7 


T 6 


T 5 


T 4 


T 3 


0 


0 


0 


T 7 〜T, 
= 00001 




ICW3 


W 


02 


1 


0 


0 


n 
u 


0 


0 


0 


0 






ICW4 


w 




n 
u 


n 

V 


o 


SF 
NM 




1 

1 


o 


1 

丄 


II 




0CW1 


W 


02 


M 7 


Me 


M 5 


M 4 


M 3 


M 2 


M, 


Mo 




^9 サ ね 

ノ人グ 


0CW2 


w 


uu 




S 

L 


E 
リ 

i 


0 


0 


I 

^2 


T 

し 1 


し 






(XW3 


w 


00 


0 


ES 
MM 


c 

M 
M 


0 


1 


P 


R 
R 


J? 

i 

s 






ボール モ- 


-ド 


R 


00 


I 


X 


X 


X 


X 


w 2 


w, 


Wo 






IRR リー 


ト' 


R 


00 


I 

R 

7 


I 

R 
6 


I 

R 

5 


T 
1 

R 
4 


I 

R 

3 


I 

R 

2 


I 

R 
1 


I 

R 
0 






ISR 、) 一 


K 


R 


00 


I 

s 

7 


I 

s 

6 


I 

s 

5 


I 

S 
4 


I 

S 
3 


I 

c 

2 


I 

c 

1 


I 

b 

0 






IMR リ- 


- K 


R 


02 


M 7 


M 6 


M s 


M 4 


M, 


M 2 




Mo 






ICW1 


W 


08 


0 


0 


0 


1 


LT 
IM 


0 


S 


1 


S= 0 




ICW2 


W 


OA 


T 7 




T 5 


T 4 


T, 


0 


0 


0 


II H 




ICW3 


w 


OA 


0 


0 


0 


A 

u 


0 


1 


1 


1 






ICW4 


w 

w 






o 


0 


SF 
NM 




o 

リ 


o 


1 
垦 


II 




|ocwi 


w 


OA 


Mis 




M,， 










M. 




スレーブ 


0CW2 


w 


08 

リ リ 


R 

暴、 


s 

管 

し 


E 
0 
I 


0 


0 


レ 










0CW3 


w 


08 


0 


ES 
MM 




0 


1 


P 


R 
R 


R 
I 

s 






| ボール モ 


ード 


R 


08 


I 


X 


X 


X 


X 


W 2 


W, 


Wo 






IRR リ- 


K 


R 


08 


I 

R 
15 


I 

R 

14 


I 

R 
13 


I 

R 

12 


I 

R 
11 


I 

R 
10 


I 

R 
9 


I 

R 

8 






ISR リ- 


K 


R 


08 


I 

S 
15 


I 

S 
14 


I 

S 
13 


I 

S 
12 


I 

S 
11 


I 

S 
10 


I 

S 
9 


I 

S 
8 






1 IMR リ - 


-ト' 


R 


OA 


Ml5 


M 14 


M 1S 


M 12 




M 10 


M 9 


M. 
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第 1 車 割り込み コン卜 ローラ 



國 レジス 夕の 説明 

秦 イニシャライズ コマンド ワード （ICW) 

ICW はバ PD8259A を イニシャライズ する ための ものである. //PD8259A を 機能させる ために は， こ 
の コマンド ワードに よる 設定 を 行う 必要が ある. 



ICW1 



D7 


1)6 


1)5 


m 


D3 


1)2 




IXJ 


A7 


A6 


A5 


1 


LTIM 


ADI 


SNGL 


IC4 



I ： ICW4 か必荧 

0 ： ノット シン グル 

0: 固定 (86 系 CPU モード） 

0 ： エツ ジ ト リ ガ入 ij 

000: 固定 (86 系 CPU モード) 



ICW2 



1)7 


1)6 


1)5 


m 


D3 


I だ 


D1 




T7 


T6 


T5 


T4 


丁 3 


A10 


A9 


A8 1 



on 



ICW3( マスタ） 



1)7 


1)6 


1)5 


【M 


1)3 


1)2 


Di 


1)0 


S7 


S6 


S5 


S4 


S3 


S2 


SI 


SO 


t t t t t t t t 


ICW3( スレーブ） 










D7 


【)6 


1)5 




D3 


D2 


Dl 


DO 


0 


0 


0 


0 


0 


ID2 


ID1 


IDO 



ICW4 

1)7 D6 〖>5 IM D3 D2 1)1 IX) 



0 


0 


0 


SFNNI 


BUF 


M/S 


AE01 


PPM 



000: 固定 (86 系 CPU モード） 



ィ ン タラ ブトべ クタ ァ ドレス 
マスタ： 00001 
スレーブ： 00010 



1 ： IR 人力 は スレーブ を もつ 
0 ： IR 入力 は スレーブ を もた な t 



： スレーブ ID 



1 ： 固定 (86 系 CPU モ 
0 ： ノーマル E01 



ード） 



10 ： 


バッ フ ァ モー 


ド （スレーブ） 


11 ： 


バッ フ ァモ一 


ド （マスタ） 



1 ： スペシャル フリ イネス テツ ド モード 

0 ： ノット スペシャル フ リイ ネステ 、、, ド 



ード 
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• オペレーション コマンド ワード （OCW) 

イニシャライズの 後 は， いつでも OCW を 書き込み， 処理 を 求める ことができる. OCW は， 割り込み 
マスク， 割り込み 終了， 優先 M 転， 割り込み ステータス を 制御す る. 



0CW1 



D7 


1X5 


I>5 


IM 


1)3 


1)2 


i>i 


IX) 


M7 


M6 


M5 


M4 


M3 


M2 


Ml 


MO 


t t t t t t t t 


0CW2 














【)7 


【)6 


1)5 


IM 


m 


【)2 


Dl 


【X) 


R 


s し 


EOI 


0 


0 


し 2 


LI 


LO 


















L2 


し 1 


LO 


作 W される IR レベル 


0 


0 


0 


IRO 


IR8 


0 


0 


1 


IR1 


IK9 


0 


1 


0 


IR2 


IR10 


0 


1 


1 


IR3 


IK11 


1 


0 


0 


IR4 


IR12 


1 


0 


1 


IR5 


IR13 


1 


1 


0 


IR6 


IR14 


1 


1 


1 


IR7 


IR15 



R SL EOI 




0 0 1 
0 1 1 


非^ 殊 EOI 
贿 EO ド 


割 り 込み 終了 


1 0 1 
1 0 0 
0 0 0 


非 特殊 EOI で 

门 モードで Wfe(SET) 
0WEOI モードで Wfc(CLEAR) 


り#カ问転 


1 1 1 

1 1 0 


«^EOI で W 転 • 
優先 セッ ト コ マン ド， 




0 1 0 


ノー オペ レ ーシ ョ ン 





： 作用され る IR レベル Mtt 



OCW3 



D7 


1)6 


I,) 


IM 






Dl 


IXJ 


0 


ESNW 


SMM | 


0 


1 


P 


RR 


KIS 



t 



RR RIS 




1 0 
1 1 


IRR リード 
ISR リ 一 ド 



1 ： ボール コ マン ド 

0 ： ノ 一 ボール コ マン ド 



ESMM SMM 




1 0 
1 1 
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▼ ポール コマンド に対する 読み込み ヮー ド 



1)7 1)6 〖)5 IM 


D3 


1)2 


1)1 


IX) 


I | x | X | X 


X 


W2 


W1 


W0 



♦ サービス を 要求して 

リ 込みが あれば 1 



る WA« 光 《 位の 2 進 コード 



初期化 プロ 







• 、 



^PD8259A マスタ 初期化 



Ds D4 D 3 lh Di Do 



ICW1 



0 0 0 1 0 0 0 1 



L_ リを 

ェ, ジト リグと する 



ICW2 



0 0 0 0 1 0 0 0 



t マスタ PIC の 

イン タラ ブトべ クタ アドレス 



ICW3 



1 0 0 0 0 0 0 0 

I スレーブ HC を ここから とる 
IK 人力 は スレーブ を やむ 



ICW4 



0 0 0 1110 1 



I _ データ パス バッファ モード 

1 ~ スペシャル フリ ィ ネステ/ ド モード 
り 込み サービスの ネス トを、 
Ipftt にす る } 



»//PD8259A スレーブ 初期化 



ICWI 



ICW2 



ICW4 



D; 


【)6 


Ds 


1)4 


1)3 D 2 Di Do 




0 


0 


0 


1 


0 0 0 1 




t_ IR« り を 

ェ z ジト り^と する 


0 


0 


0 


1 


0 0 0 0 








L 


スレーブ PIC の 

ィ ン タラ ブトべ クタ ァ ドレス 


0 


0 


0 


0 


0 111 




1 スレーブ ID 


0 


0 


0 


0 


10 0 1 





し, 



バ / フ アモード 

ノ ブ ト スペシャル フ 

ネステ/ ド モード 
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1.4 PIC の 制御 方法 

(1) ISR の 読み込み (割り込み サービス 中の 割り込み レベル を 確認す る） 

(2) IMR の 読み込み Z* き 込み （PIC の 割り込み マスク 状態の 確認， 設定） 

(3) EOI の 送り出し （割り込み 終了 を 通知し， 割り込み サービス 状態 を リセット する） 

(4) IRR の 読み込み （割り込み 要求 レジスタ を 読み， 要求して いる 割り込み レベル を 確認す る） 

① 割り込み 禁止 状態 (IF = 0) 中の プログラムから 割り込み 要求が あるか どうか を チヱ ック する. 
d> 割 り 込み サー ビスの 制御 を ソ フ ト 的に 行う . 

(IRR を 呼んで， 割り込み ベクタ を INT で コールす るな ど） 

(5) ハード ゥヱァ 割り込みの 許 保留 

ハード ゥヱァ 割り込みの 許可， 保留 は， CPU レベルで 制御され る. これ は 割り込み 許可 フラグ （IF) 
の 状態に よって 決定され る. 

• IF = 0( 割り込み 許可 フラグ を オフに している） の 場合 

CPU は PIC からの INT 信号 を 無視し， 次の 命令 を 実行す る. 

PIC は CPU からの ^答が ある 力、 要求の 必要が なくなる まで， INT 信号 を アクティブの 状態の ま 
まにして おく. 

CLI (Clear Interrupt-enable flag) の 命令に より IF=0 となる， 

• IF 二 1( 割り込み 許可 フラグ を オンに している） の 場合 
CPU は 割り込み を 認め， それ を 処理す る. 

CPU は 割り込み を 受けつ ける ために！^ バス サイ クル を 2 っ統 けて 実行す る. 最初の で 

PIC に 応答し， PIC はこれ に 応えて サービス を 要求した 機器の 割り込み レベル を 知らせる. 0〜255 
の 1 バイ ト データが PIC から CPU に 送られる. 

CPU はこれ によって， 応答す る 割り込み ベクタ テーブルの エントリ を 探し， 現在の CS, IP, フラ 
グを スタック エリアに 格納し， 捜し出した CS, IP を それぞれ セッ 卜する. セッ ト された 状態で 実行 

を はじめる. 

STI (Set interrupt-enable flag) 命令で IF=1 となる. 

注意 ： 割り込み ベクタの 内容 を 変更す ると か， 現在の 割り込み サービス プログラム を 急いで 処理す ると 
か， 八 一 ドウ エア 割り込みに 入られたくない 状態が ある. この場合 は CLI 命令 を 実行し， できる 
だけ 短時間の 割り込み 禁止 状態に とどめ， 必要が なくなれば STI 命令 を 実行し， 割り込み 許可 状 
態に する こと. 
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第 1S 割り込み コン卜 ローラ 



(6) HALT 命令と ハード ゥヱァ 割り込み 

CPU が HALT 命令 を 実行す る と， 8086, 80286, 386, 486， Pentium の 場合 は ホール ド 状態に， 70116(H) 

の 場合 は スタンバイ 状態に 入る. 

• HALT 状態の 解除 (8086, 80286, 386， 486, Pentium の 場合） 
RESET ライ ン がァク ティ ブ になる 力、， NMI ライ ン 上の ノン マスカ ブル 割り込み 要求 を 受けつ ける 
か、 または 割り込み ィ ネーブル 状態で あれば， INTR ライン 上の マスカ ブル 割り込み を 受ける こと 
によって HALT 状態から 抜け出す. HALT 命令 は プログラムが 割り込み を 待たなければ ならない 
状況に おいて， エンドレス • ソフ トウ ヱァ ループの 代わり と して 用いる ことができる. 

• スタンバイ 状態の 解除 (70116(H) の 場合） 
8086 の 場合 と 同様で ある 力、 割り込み フラグの 状態に よつ て 動作が 異な る . 

a) 割り込み 禁止 状態 (DI) 

HALT 命令の 次の 命令 か ら プロ グラムの 突 f /をお 開す る. 

注意： 割り込み 禁止 状態で， INT 入力に より スタンバイ モード を 解除す る 場合， INT 信号 は， HALT 命 
令の 次の 命令が 実行 開始され るまで， すなわち 1 5 クロック （HALT 命令 を 実行した 状態で キュー 
が 空に なった ときを 想定して) の 間， 八ィ レベルに 保つ 必要が ある. また， ウェイ 卜 ステー 卜を揷 
入して いる 場合 は， その 分 を 付加す る 必要が ある. 

b) 割り込み 許可 状態 (EI) 

いずれの モー ド から 起動され たスタ ン バイ モードに おいても， ネイティブ モー ドの INT ルー 
チンが 起動され て， スタンバイ モードが 解除され る. INT ルーチンの 終わりで IRET 命令が 実 
行され ると， HALT 命令の 次の 命令から プログラムが 再開され る. したがって， 70116(H) の 場 
合に は 8259 カリ NT 出力 を アクティブに している 間 は， HALT 命令 を エンドレス • ソフ トウ ェ 
ァ ループの 代わり と して は 使用で きない， 
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命 令 


I/O ポー ト 

アドレス 


R/W 


セッ ト 


52 


W 


リセ ッ ト 


50 


W 



本 F/F は T の 時， RAM の パリティ エラーが 起きた 場合， NMI を 発生させる. 本 F/F 力 ひ0" ならば， 
U ヒノ 、。リ ティ エラーが 起こっても CPU に は 割 り 込みが 発生 しない. 

なお F/F と は 無関係に， システム ポート B の Di， （ひ 2) ビッ トを 読み出す ことにより， 標準 実装 RAM 
(お よ び 拡張 RAM) のパ リ ティ エラーが 起こつ た か ど う か を 判断す る ことができる （た だ し， システム 
ポート C の D4 ビット 力 "0 "であると き は， パリティ エラ一 は 常に 無 8i され， ポート B は 常に エラーな し 
の 状態と なり， NMI も 発生し ない）. 

PC 9801 U2 では 本 機能 はない. 



108 



DMA コン卜 ローラ 



2.1 仕 様 



一 



― 



― 



使用 LSI 8237 AC 相当 

チャネル 数 4 

転送 モー ド シングル モー ド 

カスケード 接続 チャネル 0 以外 可能 

データ 転送 幅 8 ビッ ト （ハイ レ ゾモ一 ド時は 16 ビッ 卜 可） 

データ 送:，!: （fclr 人） •••••• 64 K バイ ト （ハイ レゾ モー ド 16 ビッ 卜 転送 時 は 128K バイ ト） 

G-VRAM, T VRAM の DMA 転送 は 保証され ない 
VRAM の グラフ ィ ッ クチャ一 ジャ モー ド での DMA は 不可 



國 アドレス 範囲 



DMA コントローラの 直接 アクセス 範 W は 16 ビッ ト （64K バイ ト）. 

アドレスの 下位 16 ビット を 8237 に， 上位 4 または 8 ビット を バンク レジスタに セットす る. ハイ レ 
ゾ モー ド時は 16 ビッ ト 転送が 可能. この場合 ァ ドレス レジスタの 下位 15 ビッ トがァ ドレス バスの 1 
〜15 ビッ 卜に 出力され （ワード アドレス）， アドレス レジスタの 最上 位ビッ 卜 は 無視され る • 





バンク レジス 夕 


アドレス 範囲 


64K 境界 を 


DMA 境羿 
(最大） *3 


PC-9801/E/F1.2.3/M2.3/U2/VF2/VM0.2.4/UV2/ 
VM21ZUV21ZLV21ZCV21/UV11/VM11ZLV22/DO 
ZN /DO 十/ NVZUR/20/UF 


4 ピ ， ト 


20 ビ ト 


ィ、" f 


64K 


PC-98XA model 1,2.3/model 11,21,31 


8 ビ , ト *1 


24 ビ / ト *2 




1M 


PC9821 Af 


8 + 8 ビ y ト 


32 ビ/ ト 


"f 


16M 


上記 以外 


8 ビ / ト" 


24 ビ， ト *2 




16M 



•1 ： バンク レジスタ は 8237 內のァ ドレスと 連係した 加 《: 機能 を 持った め， バンク レジスタ を オート インク リメ ン 

トモ一 ドに おする ことにより， 64K パイ ト 境界 を またぐ DMA が 可能. 
•2 ： 通常 はァ ドレス 範囲 は 20 ビッ トモ 一 ドに 設定され ている. 

•3: アドレス 範^が 20 ビットの 場合， 1M バイ ト 以上の 空 問に DMA 転送 を 行う 事 はでき ない 力、 DMA 境界 を 
16M バイ トに 設定して いる^ 合， アドレスの カウン ト アップに より 1M バイ ト を 越える 場合が あるので 注意す 
る こと. 
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•1MB 以上の ァ ド レスへの DMA 転送 

通常， DMA コントローラの バンク レジスタに 設定す る アドレス のうち， A23〜A20 はすべ て 0 に 
マスクされ ている. したがって， DMA 送 アドレス 範囲が 24 ビット 以上の 機種で， 1MB 以上の アド 
レスに DMA 転送 をお こなう 場合， DMA アドレス マスク レジスタ の 再 設定が 必要 • 



命令 


READ 
/WRITE 


I/O ポー ト 
ァ ドレス 


データ 

D7 D 6 Ds D 4 D 3 D 2 Dj Dq 


DMA ァ ドレス 
マスク レジスタ 


R/W 


0439 


M 

一一 一一 一 s 一一 

K 



MSK 0 : A23〜 A20 有効 
1 : A23〜A20 無効 

ひ: 总： '本 レジスタ は 各 «W で 多様な 川途に 使; H されて いるた め， MSK ビッ トを 変^す る 場合 は 必ず 本 レジス 
タの リード をお こない， MSK ビットの み を変史 した 後， 本 レジスタに 喪き もどす こと. 
MSK ビッ ト 以外の ビッ 卜が 変 Mi された 場 rv, 動作 は 保 a されない. 
•1MB 以上の 空 問への DMA 転送が 柊 了 次第， MSK ビッ 卜 を 元の 値に * き^す こと. 



國 チャネル 割り当て 

モー ド， 機種に より 未使用 チャネルが 異なる ため， DMA を 使用す る オプション ボー ドは チャネルに 注 
意す る こと. 

ハイ レゾ， ノーマルの 両 モードで 動作す る オプション ボード は， チャネル 切り替え 可能に 設計す る必 
要が ある. 



チャネル 


0 


1 


2 


3 


PC-9801/E/F1 f 2 f 3/M2 r 3/U2/ 
VF2/VM0,2 ( 4/UV2/VM21 


ディ スク 


メモリ 
リフ レツ シュ *1 


1MB FD 


640KB FD 


PC-9801T/DA/DS/ 
DX/CS/FA/FS/FX/ 
PC-9821Ap/As/Ae/ 
Af/PC-98GS 


SW3-3 0FF 


W 定 ディ スク 


使 W 小 可 


1MB FD 


640KB FD 


SW3-3 0N 


未使用 


内蔵 固定 ディ スク 


1MB FD 


640KB FD 


PC-98XA model 1,2,3 ハ 1,21,31 


未使用 


1MB FD 


640KB FD 


固定 ディ スク 


PC - 98XL 

model 1,2,4 
PC-98XL 2 


ノーマル 


闳 ^ディ スク 


来 使用 


1MB FD 


640KB FD 


ハイ レゾ 


定 ディ スク 


1MB FD 


未使用 


640KB FD 


PC - 
98RL 
•2 


SW3-3 
OFF 


ノーマル 


尚お ディ スク 


使用 不可 


1MB FD 


640KB FD 


ハイ レゾ 


阀定 ディ スク 


1MB FD 


使用 不可 


640KB FD 


SW3-3 
ON 


ノーマル 


来 使用 


内蔵 W 定 ディ スク 


1MB FD 


640KB FD 


ハイ レゾ 


未使用 


1MB FD 


内蔵 W'/U ディスク 


640KB FD 


上記 以外 


阀定 ディスク 


未使用 


1MB FD 


640KB FD 


優先順位 


< ^ 低 



* に メモリ リフレッシュ は 64K バイ ト 単位で 行う. 

* 2 ： ディップ スィッチ による DMA の チヤ ネ ル切 り 換え は， 本体 内蔵 闳定 ディ ス ク のみ 可能. 
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拡張 スロットに 出力 さ れ ている 信号 は 機種に より 以下の よう な 差異が あ る 





o 


1 


2 


3 


PC-98XA model 1.2.3 
model 11,21,31 


〇 


〇 


〇 


〇 


PC-9801E/F2 f 3/U2/VF2/VM0,2,4/ 
UV2/UV21/CV21/UV11 


〇 


X 


〇• 


〇 


上 K 以外 


〇 


X 


X 


o 



• 各不 体の jg も 人き な番兮 の スロッ ト のみに 出て いる 



PC 9801T/DA/DS/DX/CS/PC-98RL/GS の 内蔵 固定 ディ スクの DMA チ ャ ネル は， 以下の 項 
目に より 確認で きる. 

また， PC-9801FA/FS/FX, PC- 9821Ap/As/Ae/Af では 専用 SCSI ィ ンタ 一フユ イス ボードの DMA チ 
ヤン ネル を 確認で きる. 



マウス ポー 卜 B 

7FDBH ： ノーマル モー ド 
0063H ： ハイ レゾ モー ド 

7 6 5 4 3 2 1 0 



\ 


0 ： 内蔵 固定 ディスク DMA チャネル 1 (ノーマル モード） 






DMA チャネル 2 (ハイ レゾ モード） 




1 ： 內 蔵 阇定 ディ スク DMA チヤ ネル 0 



第 2 章 
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國 命令 一覧 



命 令 


READ 
/WRITE 


I/O ポー ト 
アドレス 


データ 

Dt D« D 5 D 4 D, D 2 D, Do 


ライト コマンド 


W 


11 




ライト モード 


W 


17 


h お— 

s の— 


ライ ト リ ク エス ト 


w 


13 


f ) f/5 — 


ライ ト シングル マスク レジスタ ビッ ト 


w 


15 


M C C 

一一 一一 一 K S S 

1 6 


ライト オール マスク レジスタ ビット 


w 


IF 


1 

1 
1 

to DO S 
o CO S 


リー ド ステータス 


R 


11 


H U cm 
Qi O ^ 

X o ^ 


チャネル 0 アドレス 


R/W 


01 


A7A6A5A4A3A2A1A0 
A15 A 14 A 13 A 12 All A10 A 9 A 8 


チャネル 0 カウント 


R/W 


03 


C7C6C5C4C3C2C1C0 
C15 C14 C13 C12 Cll C10 C 9 C 8 


チャネル 1 アドレス 


R/W 


05 


A 7 A 6 A 5 A 4 A3 A2 A 1 AO 
A 15 A 14 A 13 A 12 All A10 A 9 A 8 


チャネル 1 カウント 


R/W 


07 


C7C6C5C4C3C2C1C0 
C15 C14 C13 C12 Cll CIO C 9 C 8 


チャネル 2 アドレス 


R/W 


09 


A7A6A5A4A3A2A1A0 
A 15 A 14 A 13 A 12 All A10 A 9 A 8 


チャネル 2 カウント 


R/W 


OB 


C7C6C5C4C3C2C1C0 
C15 C14 C13 C12 Cll C10 C 9 C 8 


チャネル 3 アドレス 


R/W 


0D 


A7A6A5A4A3A2A1A0 
A15 A 14 A 13 A 12 All A10 A 9 A 8 


チャネル 3 カウント 


R/W 


OF 


C7C6C5C4C3C2C1C0 
C15 C14 C13 C12 Cll CIO C 9 C 8 


チヤ ネ ノレ 0 ノ、' ンク 


w 


27 


AAAAAAAA 
'2: ふ 22 21 20 19 18 17 16 
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命 * 


REAO 

/Wnl 1 c 


I/O ポー ト 
a r レス 


データ 

D 7 D 6 D 5 D 4 D, D 2 D» D 0 


チャネル 1 ノくン ク 


w 


21 


AAAAAAAA 
^ ビビ ビ 1 i\j ly lo 17 16 


チャネル 2 ハ' ン ク 


w 


23 


AAAAAAAA 
23 22 21 20 19 18 17 16 


チャネル 3 パンク 


w 


25 


AAAAAAAA 
" LI 21 20 19 18 17 16 


ク リア マスク レジスタ 


w 


ID 




リー ド テンポラリ レジスタ 


R 


IB 




ク リア バイ ト ポインタ フリップフロップ 


W 


19 




マスタ ク リア 


W 


IB 




バン クァ ドレス ォー ト インクリメント 
モー ド レジスタ 


w 


29 


0000MMCC 

10SS 
1 0 



レジス 夕の 説明 



• コマンド レジスタ （カツ コ内は システム 投定傭 を 示す〕 



D7 1)6 D5 【)3 D2 Dl IX) 



T 



I 



1 ： メモリー メモリ^ 口 f /n . . 
0 ： メモリ— メモリ ^出 （0 をセッ 



1 

0 



1 ： チャネル 0 アド レス ホール ド 許可 

0 ： チャネル 0 アドレス ホールド^ 止 （0 をて ッ 

x ： ビット 0 が 0 のとき 無说 



1 : コント ローラ 狳止 
o ： コント ローラ 許" r 



1 ： /ト：紘' タイ ミ ング 

0 ： 通 * タイ ミン グ （0 をセッ 
x ： ビット 0 が 1 のとき 無视 



1 ： 问ぉ* 先顺位 , n . . い 

o ： wm%m\t (o を セット） 



1 ： 拡^ ライ ト遺択 

o れ ライ ト 選択 （o をセッ ト） 

x ： ビッ ト 3 力 < 1 のとき M|V 



DREO ァ ク ティブ 
DREQ ァ ク テ ィ 



ロウ 

ハイ 



( 1 をセッ 



1 ： DACK アクティブ ハイ , 1 
0:DACK アクティブ ロウ （0 を セット） 
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鲁 モード レジスタ 



D7 D6 〖)5 1M 〖)3 〖)2 1)1 DO 



T 



ノ 



リク エス 卜 レジスタ 使用禁止 
マスク レジスタ 



ンノ 



00 


チャネル 0 選択 | 


01 


チャネル 1 選択 


10 


チャネル 2 逸 択 


11 


チャネル 3 道択 



00 


ベリファイおば 


01 


ライ ト 転送 (1ノ0^ メモリ） 


10 


リード 送 （メモリ— I/O) 


11 


禁止 



0 ： オート イニシャライズ ^il: 

1 ： オート イニシャライズ^^ 



0: アドレス インクリメント 択 

1 ： アドレス デクリメント 道択 



01 ： シングル モ一ド 選択 



(01 を セッに シングル モード 道 沢) 



• に ft の モード を遵択 した 場^の #Mt: は^ できない. 



1)7 


1)6 


D5 




D3 


1)2 D1 


IX) 


X 


X 


X 


X 


X 









嫵« 



1 



00 




01 


チャネル 1 マスク ビッ ト を道択 


10 


チャネル 2 マスク ビッ ト を道択 


11 


チャネル 3 マスク ビッ トを 選択 



0 ： マスク ビット をク リア 

1 ： マスク ビット をセッ ト 



オール マスク レジスタ ビッ ト 



【）7 


1)6 






D3 


\y) 




IX) 


X 


X 


X 


X 











ゾ 



ノ 



嫵 « 



0 ： チャネル 0 マスク ビット をク リア 
1 ： チャネル 0 マスク ビット を セット 



0 ： チャネル 1 マスク ビ ノト をク リア 

1 ： チャネル 1 マスク ビ / トをセ ッ ト 



0 ： チャネル 2 マスク ビン トをク リア 
1 ： チャネル 2 マスク ビット を セット 



0 ： チャネル 3 マスク ビット をク リア 
1 ： チャネル 3 マスク ビッ トを セット 
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各 マスク ビット は， その 付随す る チャネルが オート イニシャライズに プログラムされ ていなければ. 
その チャネルが^ を 発生した ときに セッ 卜される. 

• ステータス レジスタ 



D7 1)6 〖)5 iM 〖)3 D2 Dl IX) 



し 1: チャネル 0 が TC に 到 il 

^ 1 ： チャネル 1 が TC に 到 ii 

-1 ： チャネル 2 が TC に 判 ii 

1 ： チャネル 3 力 <TC に 到 

^ 1 ： チャネル 0 が リクエスト 

^ 1 ： チャネル 1 が リクエスト 

1 ： チャネル 2 が リクエスト 

- 1 ： チヤ 禾ル 3 がり クェ スト 



ビット 0-3 は， その チャネルが TC に 到達す る ごとに， または 外部 EOP が 入力され る ごとに セット さ 
れる • それらの ビット は リセット または ステータス リード ごとに ク リアされ る • ビット 4-7 は， それら 
の 該当 チャネルが サービス を 要求す ると， いつでも セッ 卜される， 

• バンクに セッ 卜する アドレスの テ 一夕 フォー マツ 卜 



D7 


【)6 


D5 


1)4 


1)3 


【)2 


1)1 


IX) 


A23 


A22 


A21 


A20 


A19 


A18 


A17 


A16 



バンクへの 書き込み はでき る 力 5 , バンクの 内容の 読み出し コマンド はない. 

PC-9801/E/F1, 2， 3/M2, 3/U2/VF2/VM0, 2, 4/UV2/VM21/UV21/LV21/CV21/ 
UV11/VM11/LV22/DO/N/DOVNV/UF/UR/ UR/20 では， A19〜A16 の 4 ビッ ト のみ 有 
効. 

PC-98XA model 1, 2, 3/11, 21, 31 では， A22〜A16 の 7 ビッ ト のみ 有効. 
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• バンク モード （バンク アドレス オート インク リメ ン卜 モード レジスタ] 

PC-9801/E/F1, 2, 3/M2, 3/U2/VF2/VM0, 2， 4/UV2/VM21/LV21/CV21/UV11/ 
VMll/LV22/DO/N/DO f /NV/UF/UR/ UR/20 に は 存在し ない. 



D7 


D6 


【)5 


【>4 


D3 


ひ 2 


D1 


DO 


0 


0 


0 


0 


Ml 


M0 


CS1 


CS0 



DM A チャネル 



00 


チャネル 0 


01 




チャネル 1 




10 


チャネル 2 


11 


チャネル 3 



ィ ンク リメ ント モード （dma 境 vn 



インクリメント モード： 

8237 から 出力され るァ ドレスと 連結して パンク ァ 

レス を インク リメ ン ト する. 

00 ： バンク アドレス を インクリメント しない 

01 ： 1M バイ ト までの ィ ンク リメ ント 

11 ： 16M パイ ト までの ィ ンク リメ ント 



K 



00 


64K バイ ト 


01 


1M バイ ト 


10 


設定 小" r 


11 


16M バイ ト 



PC-98X A では 1 1 の i3:'4i は 小 »f 



鲁ソフ 卜 ウェア コマンド 

• ク リア ファースト/ラスト フリップフロップ （タリ アバイ トポ イン タフリ ップフ 口 ップ） 
この コマンド は， バ PD8237A に対して 新しい アドレス または ワード カウント 情報 を ライ ト または 
リードす るのに 先立ち 実行され る. これにより フリ ップフ 口 ップが 既知の 状態に イニシャライズ さ 
れ， その後の アクセスが 正しい シーケンスで 上位と 下位 バイ トを アドレスす るよう になる. 

• マス タク リア 

この コマンド は， ハードウェア リセットと 同じ 効果 を もっている. コマンド， ステータス， リク ェ 
スト， テンポラリ， そして 内部 ファースト/ラスト フリップフロップが ク リアされ， マスクレ ジス 
タ がセッ 卜される. #PD8237A は アイ ドル サイクルに 入る. 
• ク リア マスク レジスタ 

この コマンド は， 4 チャネル 全部の マスク ビッ トをク リアし， それらが DMA 要求 を 受けつ けられる 
ようにす る. 
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國 その他 

• 転送 モー ド 

PC- 9800 シリーズ では， シングル トランスファ モー ド のみ を 使用して いる. すなわち， デバイス は 1 回 
の 転送 だけ を 行うよう に プログラム される. 各 転送 後， ワード カウントが デクリメントされ， アドレス 
がデク リメ ント また インクリメント される. 1 回の DMA リ ク エス 卜に 対して 1 バイ 卜の 転送 を 行う • 

• 才ー 卜 イニシャライズ 

モード レジスタの ビット を プログラム する ことにより， ある チャネル を オート イニシャライズ チヤ ネ 
ル として 設定で きる. オート イニシャライズに 初期設^が されて いると，^ に 続いて， カレント アド 
レスと カレント ワード カウン ト レジスタの もとの 値が， その チャネルの ベース アドレスと ベース ヮ一 ド 
カウント レジスタから 自動的に リ トス ァ される. 各 ベース レジスタに は， 各 カレント レジスタに 内容が 
自動的に ロードされ， DMA サービス 中保 持され ている. チャネルが ォー 卜 イニシャライズに 設定され て 
いると き は， マスク ビッ ト はセッ ト されない. そのため オート イニシャライズの 後， 有効な DREQ が検 
出される とすぐ， その チャネル は CPU の 仲介な しに サービス を 灾 行で きる. 

ただし， DMA バンク アドレス レジスタ はォー ト イニシャライズ されない ので， オート インクリメント 
モード 時 は 注意す る こと. 



• プログラミングの 注意点 

M PD8237AC-5 の プログラム 中 は， DMA 要求が 起 きる の を 避ける 必要が ある. このために プログラム 
刖 にコン トロー ラを 禁止に する （コマンド レジスタの ビッ 卜 2 を セットす る） 力、， または その チャネル を 
マスクす る 必要が ある. プログラム 完了後， コントローラ を イネ 一 ブルし， マスク されない 状態に する 
こと， 

憊源 投入 後に は， すべての 内部 レジスタ （特に モード レジスタ） に は， ある 有効な 値 を ロードす る 必要 
が ある. これ は 使用され ていない チャネル について も 行う 必要が ある. 
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タイマ 



Q ' 1 仕 择 

"~ - —— —— ― ： 

使用 LSI 8253C 相当 

ビット 長 16 ビット 

カウンタ 数 3 組 

カウント レート •••• 500.8ns(1.9968MHz) ： システム クロック 8MHz 時 

406.9ns(2.4576MHz) ： システム クロック 5/10MHz 時 
* システム クロックに ついては 「第 1 部 第 1 章 1.3 機種 別 仕様」 を 参照. 

注 恵 ： 98N〇TE〔PC-980 1 N, NV, NL を 除く〕， PC- 9801P では， 従来の 機能に 加え， 内 
蔵 固定 ディスクの モー 夕 ON/OFF 制御に よる 低 消 « 電力 化 を 実現す るた めに， 専用の タイマ を 
内蔵して いるが， この 夕 イマ は， 固定 ディスクの モー 夕 制御な ど， 装 霞 制御 用と して 使用す るた 
め， アプリケーションが この タイマ を 利用した 場合， 本体 動作に ついては 保証で きなくなる. 

國 カウンタの 割り当て 





PC-9801/E/F1.2.3/M2.3 


左 E 以外 


動作 モー ド 


カウンタ #0 


ィ ン ター ノ< ノレ タイ マ 


ィ ン ター バルタ イマ 


モー ド 0 


カウンタ #1 


メモリ リフレッシュ 


スピーカー 周波数 設定 


モード 3 


カウンタ 番 2 


RS-232C 


RS-232C 


モー ド 2 



第 3 章 
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命令 一！! 



命 令 



READ 
/WRITE 



I/O ポー ト 
ァ ドレス 



1 



データ 



D7 D6 D6 D4 D3 D2 D1 DO 



カウンタ 0 を リード 



R 



71 



C7 
C15 



CO 
C8 



カウンタ 2 への ロー ド 




75 




カウンタ 2 を リード 0 



75 



*1 ： カウンタ 1 および モー ド 指定の ァ ドレス は， 次のようになる. 




PC-9801/E/F1,2,3/M2,3 
PC-98XA 

PC-98XL ハイ レゾ モード 動作 時 
PC-98XL 2 ハイ レゾ モード 動作 時 
PC-98RL ハイ レゾ モード 動作 時 



73H 



77H 



上記 以外 



3FDBH 



77H 
または 
3FDFH 



カウンタ を 動作させる 場合 は， OUT 命令に よ りコン トロール ヮー ド， カウント 数 を あらかじめ 指定す 
る 必要が ある. プログラム は カウンタ 別に 行い， それぞれの カウンタに 付厲 する モード レジスタ， カウ 
ント レジスタに ロードす る. 一度 プログラム すると， 新たに コントロール ワード を 書き込まない 限り は 
その モー ドで 動作す る. ただし カウント 数 は カウント 動作 を 行う ごとに 指定す る. 



カウンタ 0 への ロー ド 



カウンタ 1 への ロー ド 



73/3FDB 
•1 



カウンタ 1 を リード 



R 



73/3FDB 
•1 



一 ド 指定 



W 



77/3FDF 



1 



c C 



5 

7 1 

c C 



7 



W 



、3S 



5 

7 1 

c C 



c C 



5 

7 1 

c C 



BCD 

M o 

M 1 

M 2 

R し o 

R し 1 

s c o 

SCI 
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モー ドの 指定 
(コン ト ロール ヮー ド） 



i 



カウン ト 数の ロー ド 



i 



カウント 開始 



1 



カウン ト データの ラッチ 



i 



カウント データの リード 



i 



出 力 



レジス 夕の 説明 
• コン卜 ロール ワード 

カウンタ の 動作 モー ド を 指定す る ための も ので， カウンタの モー ド 指定お よび カウント データの ラッ 
チ動 作に 使用す る. 



D7 


【)6 


I>5 IM D3 


m 


m 


DO 


SCi 


SCO 


RLiIrLoI M2 


Ml 


Mo 


bcd| 



BCD 




- 0 


バイ 


'ナ リカ 


ゥン ト （歸 


1 


BCD カウント （4 桁） 












M2 


Mi 


Mo 




0 


0 


0 


モー ド 0 


X 


1 


0 


モー ド 2 


X 


1 


1 


モード 3 












RLi 


RLo 






0 


0 


カウン トラ ツチ 動作 


0 


1 


し SB の リート ブロー ド 


1 


0 


MSB の リード Z ロー ド 


1 


1 


し SB, MSB の顺に リート '/ D — ト- 



(0 をセ メ ト） 



(モード 1. モー ド 4, モー ド 5 は^ 略） 



SCi 


SCo 




0 


0 


カウンタ # 0 


0 


1 


カウンタ ヰ 1 


1 


0 


カウンタ #2 


1 


1 


使用 不可 



x 印 ： don t care 



第 3 章 
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•SCi〜SCo( セレク ト カウンタ） 

カウンタ #0, #1, #2 のうちの 1 つ を 選択す る • RLi〜o, M'2〜o, BCD の 指定 は， SCi〜o で 選択した 
カウンタ に対して 行われる. 

•R い〜 RLo (リード Z ロード） 

カウント レジスタに ロードす る カウント 数， および リードす る カウント データの バイ ト長， （1 バイ ト 
ま たは 2 バイ ト） または カウント データ ラ ッ チ 動作の 指定 を 行う. 1?し〜0 = 01， 10 の 場合 は それぞれ 下位 
バイ ト， 上位 バイ 卜の 1 バイ ト リード/ロード を 指定し， 1?し〜0=11 の 場合 は 2 バイ ト リード Z ロード 
(下位 バイ 卜， 上位 バイ トの 顧） を 指定す る • 

• M 2 〜Mo( モー ド） 

モー ド 0〜5 を 指定す る. 

• BCD 

バイ ナリ カウント および BCD カウント の 選択 を 行う. 

國 モードの 指定 

• モード 0 ： カウン 卜 終了 時の 割り込み 

指定した カウントが 終了す ると OUT が 1 になる. 

コ ン トロール ヮ— ド によ り モー ドを 指定す る と OUT は 0 となり， カウント 数 を ロー ド するとた だち 
に カウントが 開始され る. カウントが 終了す ると OUT は 0 から 1 となる • カウント 終了後 は， 新しい 力 
ゥン卜 数 を ロードす るまで OUT は 1 の 状態 を 続ける. なお， OUT が 1 となった 後 も カウンタの デク リ 
メント は 続けられる. 

カウント 中に 新たな カウント 数 を ロードす ると， 新しい カウント 数で カウント を 開始す る. カウント 
数が 2 バイ 卜の 場合 は， 下位 バイ トを ロードす ると カウントが 停止し， 上位 バイ トを ロードす ると 新し 
い カウントが 開始され る. 

秦 モード 2 ： レー 卜 ジェネレータ 

入力 クロックの n 分周 カウンタ である. ただし， OUT は 1 クロック サイ クル だけ 0 となる ので， 
デュー ティー 比 は!/ n となる. 

コントロール ワードに より モード 2 を 指定す ると OUT 二 1 となる. カウント 数 を ロードす ると カウン 
ト を 開始し， カウン 卜 の 後で 1 クロック サ イク ルの 期間 OUT = 0 となる. 

カウント 中に 新たな カウント 数 を ロードしても， 実行中の カウントに は 影響 を 与えない が， 次の サイ 

クルから は 新しい カウント 数で カウントが 行われる. 
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第 タイマ 



モード 3 ： 方形波 レー 卜 ジェネレータ 

モード 2 と 同様， 入力 クロックの n 分周 カウンタ である • ただし， カウント 数が 偶数の 場合の デュー 

ティー 比 はに 2 である. 奇数の 場合の デュー ティー 比 は n — に 2 n で， たとえば， カウント 数 n 二 5 のとき は 
デュー ティー 比 2 ス（ アクティブ ロウ） となる. 

コントロール ワードで モー ド 3 を 選択す ると OUT 二 1 となり， カウント 数 を ロードす ると カウントが 
開始され る. カウント 数が 偶数のと き は， カウントの 前半 H が OUT 二 1， 後半! / 2 が OUT = 0 となる. 
奇数のと き は， 前半 n + H が OUT=l， 後半 n — ! / 2 が OUT = 0 となる. 

カウント 中に カウント 数 を ロードす ると， 次の サイクルから 新しい カウントが 開始され る. カウント 

数が 偶数の 場合 は カウンタ は 2 ずつ デク リメ ント され， 奇数の 場合 は OUT 二 1 の ときには 最初の 1 ク 
ロックで 1 デクリメントされ， 2 クロック 目から は 2 ずつ デク リメ ント される .OUT = 0 の ときには 琅ネ 刀 
の 1 クロックで 3 デクリメントされ， 2 クロック H から は 2 ずつ デクリメント される. 

國 動作に 関する 注意点 

• 害き 込み 動作 

力 ゥ ント 数の 書き込み はコン トロール ヮー ド 害き 込みの 直後に 続いて 行う 必要 はな く， コントロール 
ワード 害き 込み 以後， どの 時点で も 行う ことができる. ただし 2 バイト を 指定した 場合 は 下位， 上位 バ 
ィ 卜 は 切り離せな いので， 必ず 下位 バイ 卜の K 後に 続いて 上位 バイ トを 書き込む ことが 必要で ある. 

• カウント 動作 

カウン ト 数の 指定 は 1 バイ 卜の みとす る ことができる 力;， カウンタ は 常に 2 バイ 卜で 動作す るた め， 
只し〜^ で 下位 バイ 卜 を 指定す ると 上位 バイ 卜の 初期値 は 0, 上位 バイ トを 指定す ると 下位 バイ 卜の 初期 
値 は 0 となる. 

• 読み出し 動作 

カウン ト 中の カウンタの 内容 を 読み出す 場合 は， カウンタの 内容 を 一時 ス ト レー ジ レジスタに ロー ド 
し， それから リード 動作 を 用いて ラッチされ ている データ を 読み出す. 
ラッチ は， 読み出したい 時点に 次の ような コント ロール ヮ一 ドを 害き 込む ことにより 行う. 

D 7 D 6 D 5 D 4 D 3 D 2 D, D 0 = SC1,SC0, 0, 0, X, X, X, X 

^ ¥ , v v / 

力, ンタ <rm^ 不定 

コ ン 卜 ロール ヮー ドの 書き込み によ り， SCi〜o で 選択され た カウンタの 内容が ス ト レ一ジ レジスタに 

ラッチ される. この 後 カウンタ を 選択して ス ト レー ジ レジスタに ラッチされ ている データ を 読み出す • 
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第 2 部 八 一 ドウ エア 



3,3 タイマ 設定 値 



國 インターバル タイマ （#0) 

割り込み ィ ン ターパル n ミ リ 秒に 対し， 以下の 数値 を 使用す る. 

• システム クロック 5/10MHz 時 

nX2457.6 に 近い 整数 （最大 26.666 ミリ 秒まで 可） 
• システム クロック 8MHz 時 

nx 1996.8 に 近い 整数 (最大 32.821 ミ リ 秒まで 可） 

國ス ビーカ 周波数 設定 （IM) 

PC-9801/E/F1, 2, 3/M2, 3 以外の 機種で PC- 9801/EZF1, 2, 3/M2, 3 相当の 電子 ブザー 音 
(約 2KHz) を 出す ために は， リセット 後に カウンタ 1 に 対し 次のように 設定す る. 

モード （3FDFH) ： 方形波 モード 

カウント 値 (3FDBH) ： 1229 (システム クロック 5/10MHz 時） 

998( システム クロ ッ ク 8MHz 時） 



注意： PC-9801ZEZF1, 2, 3/M2, 3 では， カウン 夕 # 1 を メモリ リフレ 、ュ 
る. 

ポー 卜 73H, 77H で #1 に対する 設定 を 行って はならない. 
PC-98XL 等で は カウンタ 値と して 1008 を 使用す る 場合が ある. 



に 使用して い 



RS - 232C (# 2) 



転送 速度 



同期式 




M 歩 同期式 1/16 調 歩 同期式 1/64 




19200 


128 


使用 小 nj 


8 


使用 不可 


使用 不可 


使用 不可 


9600 


256 


208 


16 


13 


使用 不可 


使用 不可 


4800 


512 


416 


32 


26 


8 


使用 不可 


2400 


1024 


832 


64 


52 


16 


13 


1200 


2048 


1664 


128 


104 


32 


26 


600 


4096 


3328 


256 


208 


64 


52 


300 


8192 


6656 


512 


416 


128 


104 


150 


16384 


13312 


1024 


832 


256 


208 


75 


32768 


26624 


2048 


1664 


512 


416 
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第 3 章 タイマ 




PC-9801/E/F1, 2, 3/M2, 3 以外の 機種で は， ビープ 音の 発生に タイマ を 使用して いる. これら 

の 機種で は， ビープ 音の 制御 は スピーカの ON/OFF (システム ポー 卜 C， D3 ビッ ト） と カウンタ #1 の設 
定 によって 行われる. 

國 ビープ 音の 設定 



モード ： 方形波 ジェネレート モード 

カウント 値： カウン 卜 値 (n) は， 周波数 (f) より 次の 式に よって 決定され る 

F(KHz) p 。 ， 
n = f(KHz) F = 24576KHz (システム クロック 5/10M Hz 時） 

1996.8KHz (システム クロ ッ ク 8MHz 時） 



注意： PC-9801/EZF1, 2， 3 ノ M2, 3 と 互換性 を 保った め， 電源 〇N および リセット 押下 後， 力 
ゥン夕 #1 を 方形波 レー 卜 ジェネレータ モードに 設定し， カウン 卜 値 を 設定す る こと. 

8253A タイマ 制御 概念 図 （PC-9801ZEZF1, 2, 3ZM2, 3 以外） 



データ >{ 



タイマー ボー ト 
(OOxxOlllxxxl) 

ビープ ボー ト 




8253A 

タイマ 

CS » 1 



ONZOFF 制御 
(システム ボート C-D8) 




^-|a\i3> ~ - スピーカー 



へ 



ビープ ポート 





00111111 ： 11011011 
3F DB 


スピーカー ff» 《ビープ ^»ぶ 

タイマ コント ローラ 8253A カウ 
ンタ 》 1 ライ トメ リード 


！ 

001 11111 ； 11011111 
3F DF 


タイマ コント ローラ 

8253A コン ト ロール 
ワード ライト 
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カレンダ 時計 



4.1 仕 様 













― 











使用 LSI シリアル I/O 力 レン ダ 時計 バ PD4990A 相当 

PC 9801/E/FU 2， 3/M2, 3/U2/VF2/VM0, 2， 4/UV2 
PC-98XA model U 2, 3， 11, 21, 31 は// PD1990C 相当 

機能 時， 分， 秒， および 年， 月， 日， 曜日の 設定， 読み出しが 可能 

大小の 月 は 自動 判別 

(ただし， 年 は// PD4990A 相当の 拡張 モー ド において 有効） 
バックアップ •••••• バッテリー により 約 2 力 月間 バックアップ 

カレンダ 時計 は BIOS を 通じて 利用す る こと， ハー ドウ ヱ ァを 直接 利用した 場合， 動作の 保証 はされ 
ない. 




ロ卩， 一見 



命 命 


I/O ボー ト 

アト' レス 


R/W 


o 

Q 

一 

卜 


セット レジスタ 


20 


W 


o 

X 
X 


リード データ 


33 


R 


xxxxxxx^ 



X 印： 不定 
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第 2 部 八 一 ドウ エア 



//PD1 990 の レジスタの 説明 



• セッ卜 レジスタ 



1)7 


1)6 


1)5 




IXJ 


1)2 


1)1 


[» 


X 


X 


D 
！ 




ゾ' HCC | 


C2 


Ci 


Co 



L 



コマンド コード 

STB と共に 用いて/ iPD1990 へ パラレル コ マン ドをリ える 



C2 Ci Co 


機 き 


0 0 0 


レジスタ ホール ド 


0 0 i 


レジスタ シフト 


0 1 0 


タイ 厶セ / ト& カウンタ ホール ド 


0 1 1 


タイム リード 


1 0 0 


素 止 


1 0 1 


m 出 


1 1 0 


m ± 


1 1 1 


m 止 



スト 口 ーブ 

//PD1990 へコ マン ドをセ ノトす る タイ ミン グを ひえる. 
ク o ツク 

DO と共に 1« いて ^PD1990 へ 時«1 を セン ト したり ，時« 
を « み 出す ために いる. 

人力 データ <1 ビッ ト に 入力され る） 
CLK と共に H! いて/ IPD1990 へ畤 《 データ をセ， ト する. 



リード データ 



D7 D6 〖)5 D3 〖)2 D1 【50 



X 



X 



X 



X 



X I X 



X 



D 
O 



し 



出 力 データ a ビ ••/ ト 毎に ffi 力され る) 

CLK と A に いて パ PD1990 から 時刻 を^み 出す. 



秦 入出力 データ 形式 



MSB 



I-SB 



1 

杪 

位 



入出力 は 常に LSB から 1 ビッ ト ずつ 行われる. 

デー タ 形式 は BCD であるが， 「月」 のみ HEXA- DECIMAL であ る . 



「2杪」仪 

「1 分」 位 

「^分」 位 

「o 寺 i 

「1=」 位 

「OH i 

「s=」 位 

「=:」 位 
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第 4 章 カレンダ 時計 




曰 曜 


0000 


月 曜 


0001 


火 曜 


0010 


水 曜 


0011 


木 曜 


0100 


金 《 


0101 


土 曜 


0110 







n 


HLX DL^IMAL 


01H〜OCH 


曜 


BCD 


00H〜06H 


曰 


BCD 


01H〜31H 


時 


BCD 


00H〜23H 


分 


BCD 


00H〜59H 


秒 


BCD 


00H〜59H 



國 fx PD4990A の レジスタの 説明 

//PD4990A は； /PD1990 の 上位 互換の LSI であり， テスト モー ド （PC- 9800 シリーズ では 使用せ ず） を 
除き バ PD1990 と コンパチブルな 動作が 可能で ある. また// PD4990A に は 年 を 扱う 事ので きる 拡張 モー 
ド （シ リ アル コマンド による） が 用意され ており， 拡張 モー ド 時の 内部 レジスタ は 52 ビット （コマンド 4 

ビッ ト + データ 48 ビッ ト） となる. 

シリアル コマンドの 発行 は， バ PD1990 の C2, Ci, Co による パラレル 方式と は 異なり， DI から 4 ビッ ト 
の シリアル 情報の 形式 をと る. シリアル コマンド は， その 時点の モードに かかわらず （レジスタ ホールド 
コマンド では シリアル コマンド レジスタの ホール ド は 行わ ない） 随時 バ PD4990A に 害 き 込む ことができ， 
C 2 , Cu Co=l, 1， 1 を 保った 状態で DI より シリアル コマンド を 設定す る. 



• セッ卜 レジスタ 



【)7 


1)6 


1)5 


【M 


1)3 


に' 


1)1 


1)0 


レ 




1) 
1 


C 
に 
K 


卜 ェ 


C? 


Ci 


Co 



コマンド コード 
STB と 共に «| いて" m)4990 へ パラレル コ マン ドをリ える. 
シリアル コマンド モード W は. C2, CI, C0=h \. 1 に 保つ • 



Cz Ci Co 


m m 


0 0 0 


レジスタ ホール ド 


0 0 1 


レジスタ シフト 


0 1 0 


タイ 厶セ/ ト& カウンタ ホール ド 


0 1 1 


タイム リード 


1 0 0 


TP=64Hz セゾ ト 


1 0 1 


TP -256Hz セ / ト 


1 1 0 


TP = 2048Hz セ / ト 


1 1 1 


拡« モー トコ マンド 



ス ト ローブ 

ziW)4990 へコ マン ドを セットす る クイ ミン グを ひえる. 
クロ /ク 

DO と^に W いて， > リア, レコ マン トを /il》lM99()'^« 
をセ/ ト したり， 時 M を^み 出す ために W いる. 

人お データ 《1 ビ y ト に 人力され る） 
CLK と^に «1 いて ヘシ リアル コ マン ド および 
へ RH< データ をセゾ ト する 



it: パラレル コマンドで HW， 時 »1 を 寄き 込む と， 年の データ は 壊れる， 

その 場合 は nw， 時 の 定を 行う こと • 
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第 2 部 八 一 ドウ エア 



シリアル コマンド 



C 



ENTRY 



a 



Ci) のセ ッ ト 
1 



mm 1 m ^ 



CLK = 1 



min \uS 



CLK = 0 



Cf,CiCS について 
a を I* リ 返す 



拡张 モー ドコ マン ド 
セット 



mm 1 u S 



STB=1 



I 



min 1 m S 



STB=0 



min 


ImS 







EXIT 
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第 4 章 カレンダ 時計 



時刻の 設定 



a 



( 



ENTRY 









レジスタ シフト 
コ マン ドセ ッ ト 










DI のセ ッ ト 





ディレイ (tsu) 



CLK = 1 



デ 



CLK=0 










|| ac7)|«i) & L | 








タイム セット & 
カウンタ ホール ド 



時 セッ ト 

0K7 



N 



EXIT 



) 



時 《 ，の 時 《«1^；1： タイ ミン グ^ち 





Y 


レ ジス タ ホール ド 
コマンド 








、 



蜂 flUt ま 



CLK 



\ 



\ 



x 



tsr 



tlUJ) 






//PD1990 


//PIM990A 


tsu 


2^S min. 


1//S min. 


tHLI) 


2/iS min. 


l^S min. 



注意： 



ド モード 時 は， C 2 , Cu Co = l, 1, 1 に 保つ • 



4.3 コ マン ド のセノ ト 」 を參 照 



♦ ♦ ♦ t に 

し 0 1 

1 杪の仪 の 44 ト^ ビ y ト から セッ ト する 



この IBJDI を * 化させ 

ない 



し 



♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

1 0 0 0 1 

o または 1 (a のセ ッ ト镇) 



丄 



1 

0 



0 



0 



T 

1 



0 または 1 (DI のセ ッ ト 



o 

C 



C 



2 

C 



STB 



零 • 



C に K 



DI 

X 



， 雌 



X 



赢 



o 

C 

C 



2 

C 



STB 



零 



DI 



X 

X 



o 

C 



C 

C 



_ 



二 



C し K 



DI 



X 

X 
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第 2 部 八 一 ドウ エア 



時刻の 銃み 出し 



b 




レジスタ シフト 
コマンド 



レ f 40/iS(f990) 
一 20iiS(4990) 



リー ド データ 



C し K =l 




ディ レイ （td) 



b の緣 リ^し 



EXIT 



タイム リード コ マン ドの 後に レジスタ 
ホール ドコ マン ドを^ u して はならない • 



1 杪の は.， M ト に ビットより 出力 される. 



1 x 


X 


D 
1 




s 

T 
H 


C2 


Ci 


Co 



0 1 0 0 0 1 






/iPD1990 


juPI>1990A 


td 


SmS min. 


1/xS min. 



注意： シリアル コマンド モード 時 は， C2, C" Co=l, 1, 1 に 保つ • 
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使 用 LSI バ PD8255A 相当 

機能 以下の 処理に 使用す る 

• スピーカの 起 呼/停止の 制御 

• カレンダ 時計の 読み出し 

•CRT ディ ス プレイの タイプ を 識別 

• メモリ エラーに よる NMI 割り込みの 識別 

• ディ ッ ブス ィ ツチの 状態の 読み出し 



弟 

5 

air. 

早 
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命 令 

ライ トモ 一 ド 



37 



R/W 

W 



1 0 0 1 0 0 1 0 



8255 の モー ドセッ ト 



37 



W 



0 0 0 0 0 0 0 



RXRE F/F の ON/OFF 
0 :OFF 1 :ON 



37 



W 



0 0 0 0 0 0 1 



TXEE F/F の ON /OFF 
0 :OFF 1 :ON 



37 



W 



0 0 0 0 0 10 0/1 



TXRE F/F の ON/OFF 
0 :OFF 1 :ON 



ライト ボート C 



37 



W 



0 0 0 0 0 1 1 



スピーカ F/F の ON/OFF 
0 :ON 1 :OFF 



37 



W 



0 0 0 0 1 0 0 



メモリ チェック Enable の ON/OFF 
0 : Disable, 1 : Enable 



37 



W 



0 0 0 0 1 0 1 



1 



37 



W 



0 0 0 0 1 1 0 



37 



W 



0 0 0 0 111 0/1 



SHUT1 の ON/OFF 



プリンタの PSTB 信号 マスク F/ 

F の ON /OFF 

0: イネ 一 ブル 1 ： マスク 



SHUT0 の ON/OFF 



リード ボート A 



31 



R 



SSSSSSSS 
WWWWWWWW 
8 7 6 5 4 3 2 1 



PORT A を 通して 各種 スィ ツチ 
信号 を 読み取る. 



ft 1 ： SHUT0, SHUT1 は 80286/386/486/Pentium 搭載 機種の み. 

注 2 ： プリンタ PST にり マスク F/F(PSTBM) は， PC -9801 では， 94H ポートの D4 ビット を 使用. 
注 3 ： メモリ チェック Enable(MCKEN) は， PC 9801 U2 では 未使用. 



レジスタの 説明 

ポー 卜 A 入力 

デ イッブ スィッチ SW2 の 状態 を CPU の IN 命令に より 読み出す ことができる. 

スィ ツチ オンで^ r， スィ ツチ オフで、、 r' なので 注意が 必要で ある. 

ハイ レゾ モード 動作 時 は， D4 ビット （SW5) のみ 使用. 他の ビット は 使われない. 




PORT C の 信号 は 本命 令で も 
ON /OFF 可 



PORT C の 状態 を 読み取る. 



PORT B を 通して 各種 信号 を统 
み 取る. 



ライト ボート C 



リード ボー ト C 
(診断 用） 



h?s|h?c|b 

W U"TH W U 
T B T E Z 
0 M 1 N 



TXEE 

TXRE 

Buz 

M c K E N 

(注 1) 

s H u T 1 

p s T B M 

(注 1) 

s H u T o 



c D A T 

E M c K 

I M c K 

c R T T 

I N T 3 

lc D 

lc s 

lc I 

K 



3 

3 



B 

ポ 

1 



RXRE 

TXEE 

TXRE 
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第 5 章 システム ポー 卜 



1 "データ ビット 1 


« * * 


i m ~ ~ 1 


D 7 


SW8 


ON :GDC 5MHz OFF: GDC 2 5MHz (注 1 ) 


D 6 


SW7 


未使用 


D 5 


SW6 


ON ： 固定 ディ スク 切り離し （注 2) 


D* 


SW5 


ON ： メモ リス イツ チ 保持 OFF ： メモ リス イツ チ 初期化 


D 3 


SW4 


ON ： 25 行/画面 OFF ： 20 行/画面 


D 2 


SW3 


ON ： 80 文字/行 OFF ： 40 文字/行 


D 1 


SW2 


ON ： タ一ミ ナル モー ド _ OFF ： BASIC 


D 0 


SW1 


' * に OFF 



注 1 ： PC-9801/E/F1, 2, 3/M2, 3/U2/VF2/VM0, 2, 4 では 未使用. 
注 2 ： 固定 ディスク 内蔵 モデルの み， その他で は 未使用. 

注 3 •• PC- 9801N では ディップ スィッチが 1 f|*i となった ため， D4.D7 ビットの みィ! となる 



ポー 卜 B 入力 

ポー ト に 入力 される 外部 信号 を CPU の IN 命令に よ つ て 読み出す ことができる， 



データ ビッ ト 


« # 名 




D 7 


CKRS-232C) 


RS-232C CI 信号 


D 6 


CS(RS-232C) 


RS-232C CS 倍 号 


D 5 


CD(RS-232C) 


RS-232C CD 倌号 


D* 


INT3 


固定 ディスク INT 信号 




(注 1) 


D 3 


CRT TYPE 


1:« 解像度， 0: 標準 解像度 




(注 1) 


D 2 


内部 RAM ハ'リ ティ エラ一 


標準 RAM の ハ*リ ティ エラ一 




(注 2) 


D 1 


外部 RAM パリティ エラー 


拡張 RAM の パリティ エラー 




(注 2) 


D 0 


カレンダ 時計の 読み出し データ 





注 1 ： PC-98XA model 1,2,3/11,21,31 では， D4 ： SHUTO. D3 ： SHUT1 となる. 

PC 98XL model 1,2,4/XL : VRL model 2,5 では， D4 ： INT3/SHUT0, D3 ： CRTT/SHUT1 の 兼 川 
となる. PowerOn または リセット rf£ 後 は ポート C が 入力 モードに なって おり， SHUTO, 1 が 選択され る 
この場合， ^み 出した とき は 必ず， 11 'となる. 以後， 8255 の モード セットに より INT3/SHUT0, CRT 
TYPE/SHUTU のい ずれ かが 選択され る. 

注 2: パリティ エラーが 登^される ビットと， RAM の 位置の 対 it は 以下の ようになる. なお， 標準 実装 RAM の 
お S は 機楝に より 興なる の で 注意す る こと. 






XA model 1^,3/11,21,31/ 
XL model 1,2,4 


XL' 


D2 


内蔵 RAM 


0〜4M 


D1 


拡張 RAM 


ト 8M 
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• ポー 卜 C 出力 

CPU からの ビッ ト セット/リセ ッ ト 命令に よって ビッ ト 単位に 制御され る. 
ポー ト C は リセ ッ ト時 (電源 投入 ま た は リセット キ 一 押下） は 入力 モー ド に なる ので， 必ず 各 制御 F/F 
を 初期設定 する 必要が ある. 



データ ビット 




D 7 


SHUTO 


(ff-3 ) 


D e 


PSTB マスク 


プリンタの PSTB 信号の マスク 


D 5 


SHUT1 


(注 3 ) 


D 4 


メモリ チェック Enable 


1 ： エラー 登録す る （注 1), 0: エラー 登録し ない 


D s 


ブザー 制御 F/F 


1: ブザー 停止， 0: 鳴動 


D 2 


TXR Enable F/F 


RS-232C の TXRDY による 割り込みの Enable (注 2 ) 


D 1 


TXE Enable F/F 


RS-232C の TXEMPTY による 割 り 込みの Enable (注 2 ) 


D° 


RXR Enable F/F 


RS-232C の RXRDY による 割り 込みの Enable (注 2 ) 



注 1 ： ポート B の D、D 2 ビッ トに 登録す る （PC-9801U2 では 未使用）. 
注 2 ： 1 ： 対^した f,: り-の 割り込み を 可能に する. 

0 ： 対お した 化 ひ j "が "1〃 になっても 割り込み を 発生 させない 
注 3 :SHUT0, SHUT1 は 80286/386/486/Pentium 搭載 機種の み. 



• モード 投定 

〃PD8255 の モード 設定の 頗 序により， セント ロニ クスィ ン ターフェ イスの^ が 出て， 誤動作す る 
ことがある ため， モード 設定 時， を マスクす る 必要が ある. モード 設定 は 次の いずれ かの 手 顧に よ 
る こと， 



マスク セッ ト 不要 



マスク セッ ト 必要 



リセット 






セン ト ロニ クス インター 
フェイスの モー ドセッ ト 






セン ト ロニ クスィ ン ター 
フェイスの PSTB オフ 






システム ボ- 
モー ドセッ 


-トの 

卜 



T 



MOV AL, 92H 
OUT 37H, AL 



次の 処理へ 



リセ ッ ト 






システム ボ- 

モー ドセッ 


ートの 
卜 






システム ポートで 

PSTB マスク オン 






セン ト ロニ クス インター 
フェイ スの モー ドセッ ト 






セン トロ ニクス インター 
フェイスの PSTB オフ 






システム ボートで 
PSTB マスク オフ 



次の 処理 
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形態 セ パレー 卜 タイプ (本体と カール ケーブル により 接続） 

ただし， 以下の 機種 は 本体との 一体 型 

PC-9801LTmodel 1， 2, 11, 21, 22 

PC - 9801LV21, 22 

PC-9801LS2, 5 

PC - 9801LX2, 4, 5, 5C 

98NOTE 

PC - 9801P では オプションで サ ポー ト 

キー トップ 79〜107 ： 機種 別 仕様 参照 

CAPS, カナ ロック… 機種 別 仕様 参照 

使用 LSI 本体 側 ： バ PD8251A 相当 

キーボード 側：// PD8048 相当 
信号 線 6 本： アース， +5V, 信号 線， 制御 線 3 本 
通信 形式 調 歩 同期 シリアル通信 

耘送 速度 ： 19.2Kbps 
データ 長 ：8 ビット 
スター ト ビッ ト ： 1 
ストップビット ： 1 
パリティ ：ODD 
信号 レベル ：TTL 

キーボード 押下 時 Make データ， 解放 時 Break データ を 発生 

押下が 0.5 秒 以上 連続した 場合， キー ボー ド 側で BreakZMake データ を 
連続して 発生 （リ ピート 機能） 

複数 キー 同時 押下 時の キ 一コードの 発生 順序 は 特定され ていない. 



データ 発生 



PC- 98XL/XL 2 /RL に は， Ql;11 l〜l 卜15 つ， 
らの キー は BIOS で 無視され るた め 使用で きない. 



キーが あるが， ノーマル モード 動作 時， これ 
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キーボード インターフェイス ブロック I 



KB インターフェイス 側 



CPU 产 
内部 パス ん 



ゥ 



8251 A 





DATA 






RDY 






RTY 






RST 






+ 5V 





GND 



KB 側 



マイク ロブ 口 セッサ 
//PD6048 



7T 




キ一 

マトリクス 



注 ： 98NOTE の プロ ッ ク構成 は， 卜. 闵とは 興なる 



シリアル データの ビッ卜 フォー マツ 卜 





スタート 
ビ , ト 


Do 


Di 


D2 


D3 


D4 


Ds 


D6 


D7 


パリ テ < 
ビ , ト 


ス ト ノブ 
ビ， ト 



スタート ビット 
データ ft 

パリ テ イビ/卜 
ス ト ゾ ブビッ ト 



1 ビット 

8 ビット 
ODD パリ テ 
1 ビット 



データ フォー マツ 卜 



Do 


Di 


D2 


D3 


D4 


Ds 


De 


D7 



















キー コード 




\\ ： メ ィ クは キーが 押 ド された 時の 割り込み を^し, 
キーが 離さ れた 時の 割 リ 込み を ^す. 



ブレイク は 
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アドレスと 命令 











命令 一覧 



命 令 ..! 


I/O ポー ト 


R/W 


m fk 


^ モー ド 、ライト 
、コマンド/ 


43 


W 


モー ドセッ ト 
コ マン ドセッ ト 


データ リー ド 


41 


R 


//PD8251A に ロード さ れた 1 バイ ト デー タを 読み出す 


ステータス リード 


43 


R 


バ PD8251A の ステータス を统み 出す 



レジスタの 説明 

秦 モード ライ 卜 

ガ PD8251A の 一般的 特性 を 設定す るた めの 動作で ある. #PD8251A の 内部 または 外部の リセ ッ ト 動作 
後に 続く 必要が ある. モード ライ ト後は コマンド ライ 卜が 可能になる. 



1)7 


1)6 


1)5 




1)3 


1)2 


Dl 


IX) 


S2 


S1 


EP 


PEN 


L2 


LI 


B2 


Bl 



ボーレート 



0 


1 


0 


1 


0 


0 


1 


1 


(m) m 

モード 


x 1 


xl6* 


X64 


キャラクタ^ 


o 


1 


0 


1 


0 


0 


1 


1 


5 ビット 


6 ビット 


7 ビッ ト 


8 ビ ノ ト * 



パリティ ィ ネーブル 
1 ； ィ ネーブル * 

0 ； ディ スェ一 ブル 

バリ ティ 

1 ； Hft 

0; 

ス ト ッ ブビッ トな 



0 


1 


0 


1 


0 


0 


1 


1 


無 効 


1 ビ ッ ト * 


1.5 ビット 


に 

了 



注：* システム 《 定镇 5EH 



第 6 章 
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• コマンド ライ 卜 

コマンド ライト は モード ライ トの 後に 続ける 必要が ある. コマンド ライ トは 実際の 動作 を 制御す る • 
送/受信の 許可， エラーの リセット， キーボード 制御 等の ファンクション は， コマンド ライトに よって 
設定され る. 一度 モード ライトが 行われる と. それ 以降の 制御 害き 込み は コマンド ライトと して 受け取 
られ る. 内部 または 外部の リセ ッ 卜 動作が 行われた 直後の 制御^き 込みの みが モード ライ ト となる. 

//PD8251A の 汎用 出力 ポートで ある^ , 5^ を 用いて， キーボード 送信 ディ ス エー ブル 機能， キー 
ボード インターフェイスの リ トライ 信号 を 実現して いる. また， バ PD8251A から BREAK キャラクタ を 
送出す る ことにより， キーボード インターフェイスの^ T 信号 を 作って いる. したがって， 



(1) キーボード 送信 ディ ス エー ブルの セット， リセット 

(2) ^^出力の ON, OFF 

(3) 丽 出力 ON, OFF 



を 行う 場合 は コマンド ライ トを 行わなければ ならない. 



【)7 


1)6 


1>5 


1)4 


【)3 


D2 


D1 


DO 


EH 


IR 


KBDE 

(RTS) 


ER 


RST 

(SBRK) 


RxE 




TxEN 



I 



送お ィ ネーブル 1 ： イネ 一 ブル， 0 ： デ イス エー ブル 

リトライ 



1 ： 無効— RTY- 1 



0: 効— RTY=0 
受^ ィ ネーブル 1 ： ィ ネーブル， 0 ： ディ ス エー ブル 



リ セ ッ ト 



1 ： も' 効— RST= 0 



10: 無効— RST= 1 

エラー リセ ッ ト 1 ： すべての エラー フラグ <PE，OE, 

FE) を リセ ッ ト 

KR^r- a X す 一 ブルい ： デ イス エー ブル (KBi&« 禁止) 
KB 送 1 " ァ イス ェ フル 10 ： ィ ネーブル (KB 送信 許可） 

内部 リセ ッ ト 1 ： //PD8251A を モー ドライ ト に^す 

無意味 



• キーボード インター フヱ イスが リセット 信号 を 受信した 時， シフ ト系 キー （ |CAPSl ， f カナ I , 
I CTRL ] , [SHIFT] , lGRPH| キー） とその 他の キーが 同時に 押下され ていた 場合， リセット 後の キー 
コード の 発生 頫序は 不定で あ り， キー コード の 発生 順序 を 固定 と 期待した ソフト を 開発し た 場合に 
は 正常 動作 は 保証され ない. 

• キーボード リセ ッ ト （BIOS では， キーボード ィ ン ターフェ イスの 初期化） は， 次の リセ ッ ト 実行まで 
に， 約 lms* の 間隔 を 必要と する. 

したがって， 連続した キーボード リセ ッ トを 実行す る （BIOS では， キーボード インターフェイスの 
初期化の 連続 実行） ソフト を 開発した 場合， 正常 動作 は 保証され ない. 

* PC-9801NS, T, DO+， NV, DA, DS, DX, UF， UR, DA, DS， NS/E, NC， CS， FA, FS, 
FX, US, NS/T, NU NS/U BA， BX, NX/C, PC - 9821， Ap, As, Ae， Ce, Af, Ne の 
場合 は， 約 600/zs 以上 
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秦 ステータス リード 

//PD8251A は， 動作 中なら ばいつ でも， デバイスの ステータス を 読み出せる. ステータスの 読み出し 
中 は ステータスの 更新 は 禁止され る. ステータスの 更新 は， ステータスに 影 紫 を 与える 事象が 起こって 
か ら （82:31 の 動作 クロック で) 駄 28 クロック 周期の 遅延が あ る こと に 注意す る こと. 



D7 D6 D5 1>4 1)3 1)2 Dl DO 



X 


X 


FE 


OE 


PE 


X 


RDY 


X 



+ィ ンタ一 フヱ イス^ ひ RDY 

♦ パリティ エラー 

パリ テ イエ ラーが 検出され ると セッ ト される. 

コマンド ライ トの ER ビッ トで リセ ッ ト される. 

♦ オーバーラン エラ一 

CPU 力、 あ る キャラクタ を 次の キ ャラ クタ が， « し 終わ る 
新に 1* み » さない とき セッ ト される. 
ER ビッ トで リセ ッ ト される. 

♦ フレー ミン グ エラ一 

&々 の 終りで も効ス ト ッブビ ッ 卜が 検出され ていとき セ 
ッ ト される. 

ビ / ト でり セッ ト される. 
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む 作 フロー 



POW ON 



本体 RST ボタン 
ON 



ダ ミ 一 COMMAND 



內部 リセ ッ ト 



MOEC セ ッ ト 



コマンド 
RST-1 セッ ト 



コ マン ド 
KST=0 セッ 卜 



コマンド 

RXE=1 
KBDE=0 セ ッ ト 



00 H 



40 H 



5Eh 



3Ah 



32 m 



16 H 



キー ボ一 ドィ ン ター フェイ スの リセ ッ ト を 確 * 
に 行うた めに は， ダミー コマンド を 3 问 害き 込 
んだ 後に 内部 リセ ッ ト コ マン ド 40H を 書き込む 
必要が ある. 



ン ド嶋 
13 め 以上 



コ マン ド間 W 
18p s 以上 



(注 1) 



割 り 込み 



) 





YKS 


コマンド 




RTY-1 セッ ト 




セ ノト データ 16H 


DATA リード 









プト データ UH 



DATA リ 一 ド 



KB RESET (注 3) 



注 2) 



i 



コマンド 




RST-1 セッ ト 




| 3An 


コマンド 




RST=0 セ'/ ト 




1 32" 


コ マン ド 




RXE-1 セッ ト 




KBDE-0 セ ッ ト 





注 1 ： 割り込み 力' ら， DATA リードまでの 時間が 37/zs 以上になる 
必要が ある. （KB に対して DRY = 1 の パルス 幅 力 ゥァめ 以上 

注 2 ： ステータスに 異常が あり， RTY = 0 をセッ ト した 》 合で も， 

必ず DATA を 引き取る こと， 
注 3 ： 数回り トライ を 行っても ステータスに 異常が ある 場合に は， 

KB RESET を 行う. 



T 



16h 



ン ト福 
13^X h 



コ マン KMM 
上 



144 



第 6 章 キーボード 




PC - 9801RA, RX, EX， ES， RS, DX， D ん DS, CS, FA， FS, FX, US, BA, BX， PC - 9821, 
Ap， As, Ae, Ce, Af, PC - 98RL, GS では， キーボードに Q^TI から I vf*5 | の 5 つの キーが 追加 
された. 

PC-9801LS2, 5, LX2, 4, 5， 5C，98NOTE では， キー ON 時には から キー 
を 押下す る ことによ り [vfM I から [vf.5」 の キー コードが 発生す るよう になって いる • 

前記の 機種で は マルチ タスク OS を 動作させる 場合 を 考慮し， キーと [CAPSI キー 力、 メカ 二 力 
ル ロックから ソフ トウ エア ロックに 変更され， ロック 状態 表示 用の LED が 用意され ている. ただし 
PC-9801N, NV の キーボード は 電気 的 ロックで ある. 

國 キーボードの 識別 

従来の キー ボー ドと 新たな キー ボー ドを 識別す るた めに は， 以下の システム 共通 域 を 参照し なければ 
ならない. なお， 参照す る 際に は 意味付け のされて いる ビットの み 参照す る こと. 

▼ キーボード タイプ 識別 ビッ 卜 



7 6 5 4 3 2 1 0 



1 x 




X 


X 




X 


X 


X 



1 00 ： 旧 タイプの キー ボー ド 

10 ： PC-9801RA, RX, EX ES, RS, DX, DA， DS, CS, FA, FS, FX, 

US, BA, BX, PC-9821, Ap, As, Ae, Ce, Af, PC-98R し GS 
01 ： PC-9801LS, LX, T, 98NOTE 

ディップ スィ ツチ SW2- 7 ON 時 
11 ： PC-9801LS, LX, T, 98NOTE 

ディップ スィ ツチ SW2-7 OFF 時 

なお， PC-9801LS, LX， T, 98NOTE における ディップ スィッチ SW2-7 の 設定 は， vf キーの 有効/無 
効 を ソフトウェアに 通知す るた めの 機能で あり， vf キーの キー コード 発生 を 抑止す る もので はない. ソ 
フ トウ ヱァ 側で は 必要に応じて vf キーの キー コード を 破棄し なければ ならない. 
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• 動作 フロー 



( 



START 



) 





KB コ マン ド送 描 



9FH(KB コ マン ド） 



KB デー タ リード 





[YES 


KB デ一 タ リード 


タイム ァゥ ト 
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國 キーボードの ソフ卜 ウェア 制御 

PC - 9801RA, RX, LS， EX, ES, LX, RS, DX， D ん DS， CS， FA, FS, FX, US, BA, BX， 
PC- 9821, Ap， As, Ae, Ce, Af， PC-98GS の キーボード では， RST 信号 を キーボードへの 下り コ 
マンド 信号と して 利用す る ことによ り， キーボード を ソフトウェア によ り 制御す る ことができる （マルチ 
タスク 環境で 本 機能 を 利用した ソフト ゥヱァ を 実行す る 場合， 他の ソフト ゥヱァ との 関係に ついて 十分 
な 配慮が 必要で ある） 

キー ボー ド への 下り コマンド は， I/O ポー ト 41H への 害き 込みに よって 発行す る. 



命 令 


Read 
/Write 


I/O ポー ト 

アト' レス I 


データ 

D7D6D5D4D3D2D1D0 


キー ボー ドセッ ト 


, 

W 


41 


00000000 


キーボード タイプの a 別 


W 


41 


10 0 11111 


LED の 制御 


W 


41 


10 0 1110 1 



キー ボー ド に対して 下り コマンド を 発行す る 際 は， キー ボー ドの 内部 状態 を 考慮す る 必要が ある. キー 
ボードの 内部 処理に よって， キーボードからの 応答が 遅れたり， タイミング によって は， キーボード か 
らの 応答が あるまでの 間に， コマンドに は 無関係の キー コードが 送られて くる こと も 考えられる. 

PC- 9800 シリーズの キーボード は， 送信 し た データ が 本体 側 に 引き取られ るまで は 次の 処理に 進まな 
いように 設計され ている. 特に 新 キーボード では， キーボードへの 下り コマンド を 発行した 場合で も， 
それ 以前に キー ボー ドが 送信した データが 本体 側に 引き取られ ていない 場合， データが 引き取られる ま 
では コマンドが 実行され ない. これ は リセット コマンド でも 例外で はない. したがって， 本体 側の デ一 
タ 引き取りに は 十分 注意す る 必要が あ る . 

キーボード に対する 下り コマンド を， キーボードの リセット 直後に 発行す る 場合 は， 必ず リセット 後 
3〜10msec の 間に 発行す る 必要が ある. これ を 守らない 場合， キーボードの 動 信 は 保証され ない. 

ただし， リセ ッ ト後 50msec を 過ぎた 後 は， 任意の タイ ミン グで 下り コマンド を 発行す る ことが 可能で 
ある. 



RST つ , Vr 



下 リコ マンド 下 リコ マンド 下り コマンド 下 リコ マンド 

送^お 止 送に 可 ^um± 送信 可 

± 1 ^ 



0 J 10 50 (msec) 
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秦 下り コマンド による キーボード リセ ッ 卜 



r 



START 



ヽ 







コマンド 
TEXN= 
KBDE = 


1 

1 セット 






送信 データ 出力 

(BK セット コマンド） 






15//sec 以上 
| ループ 



I/O ボー ト コマンド 






YES 


つ マンド 
TXEN=0 
KBDE=0 セッ ト 






438/isec 以上 

ループ 







( 



43 H 



37 H 



41H 



00 H 



43H ― 16H 



END 



) 



CAPS, カナ キーの ソ フ卜ゥ エアコン 卜 ロール 



PC - 9801 RA, RX， LS, EX, ES, LX, RS， DX, DA, DS, CS, FA， FS, FX, US, BA, BX, 
PC-9821, Ap， As, Ae, Ce, Af, PC - 98GS は， CAPS と カナの ロック 状態 を， 以下の 様な ハード 
ウェア 手順に よ り ソフトウェアで 制御す る ことができる. 

ただし， マルチ タスク 環境 等で 本 事項に 対応の ソフト ゥヱァ を 実行す る 場合 を 考慮し， 他の ソフト 
ウェアとの 関係に 関し 配慮す る こと. 
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• 動作 フロー 



LEDW 御 コマンド 

第 1 バイ ト ： 9DH 

7 6 5 4 3 2 1 0 



( 



START 



) 



liofmiliiiro 



i 



第 2 バイ ト ： 7 xH 

7 6 5 4 3 2 10 



3 〜 10msec 

ループ 



0 



1 



1 



1 



x 



x 



0 0 



CAPS LED 
0 ： OFF 
1 ： ON 

カナ LED 
0 ： OFF 
1 ： ON 



kb コ マン ド送 m 

(LED SET) 



9DH(KB コ マン ド） 




KB コ マン ド 送信 
(2nd データ） 




7XH(KB コマンド) 




ACK-FAH 
NAK-FCH 



，' 



卜 
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KB コマンド 送信 



( 



START 



) 







コ マン ド 

TXEN= 
KBDE- 


1 

1 セット 






送信 データ セッ ト 
(KB コ マン ド） 






コマンド 
TXEN= 
KBDE = 


0 

1 セット 







END 



) 



KB データ リード 



( 



START 



0 



I/O ポート コマンド 



43 H ― 37 H 



41H ― コマンド 



43 H ― 16H 







15^sec 以上 

ノ レーブ 







YES 


1 15/isec 以上 






1 8251 受信 データ | 
1 1 トト | 







I/O ボー ト 
41H 



C 



END 
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SHIFT 



6.4 キー 配列と キー コード 



キー 配列 

PC-9801RA, RX, VM11, EX, ES, RS, DA, DS, DX, UF, UR, CS, FA, FS, 
FX, US, BA, BX, PC-9821, Ap, As, Ae, Ce, Af, PC-98R し DO, DO+, GS 



[STOP] K»PY| 





ED 





力 



Y 



ン 



U 



ナ 



G 



H 



K 



+ 



V 


MB 


[m 

* 


, ネ、 


し に 


ふ II ： I 




XFER 



ROLL 
UP 





SHIFT 



1 


f 






i 





8 


9 






6 


1 




3 


0 








注 ： PC-9801VM11/UF/UR/PC-98DO/DO+ に は vf*l〜vf'5 キー はない. 



•PC-9801N, NS, NV, NS/E, NC, NS/T, NA， NS/R, NX/C, PC-9821 Ne 




PC-9801NL, NS /し 



QEtaEDi 'り 



t • 3 



1 ヌ 




3 い 




% 



才 



o 



w 



了 



R 



ス 



力 



Y 



CTRL 



A 


S 


0 . 

ン 


ハ 


G 







X . 


c 








7 


ソ 





カナ 



B 



NUM 



COPY 



HELP 



ROLL 
UP 



ROLL 
OOWH 



^ §11 ？ I 



s 

B 



V 



In 



一- ホ 



^ 丄 



拿 . 



9 



7 



o 



p 



セ 



醫 



3 



9 



o 



ラ 



し 



二 



1 



K 



3 








] 






ャ 


I 








力 






Y 


ン 






U 







J 



4 



G 





止 


I 




j 




\ 




1 






TAB 




タ 




W 








R 

ス 




o 



s 



A 



c 
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•PC-9801, E, F, M, U, VF, VMO, VM2, VM4, UV, VM21, VX, U ん CV 







注 ： PC-9801/E/F/M は INFER ， キー を 持たない. 

PC-9801 では， キー ト ッブに 「{, }, 〜，： j の 4 « [の 刻印が 無い. 



HOME 
C し R 


►CLP 










1 




0 


□( 



/ 



9 





□ 
□0 



PC-9801 LV 




PC-98LT model 1,2 



STOP 


f • 1 


f -2 




f • 4 


f • 3 




f -7 


レ 8 




• 1o][lNs] 


DEL r 


• ^< 釀 


ESC 


'！ 


， 


T 


4 ！ 
ゥ 


% 

I x ( 
X 


才 


f ャ 1 
f 


人 


人 c 

a 


ヲ - 

9 


鍾 

4 

ホ 


〜 

へ レ 


[tab 


EE 


|V 


R 

ス 


力 


Y 


U 

ナ 

, j 


1 


0 


[p 

セ 


■ 國 ^^^^ 




V 


CTRL A 




0 

シ 


ハ 


[G キ 


H 

ク 


J 


K 


[ リ 


1 • + 
J • レ 


ケ 


1 

厶 




CAPS 


SHIFT 


Z i 

フ 


x サ 


C 

ソ 


V 

ヒ 


B 




M 

モ 


• キ、 






a 


SHIFT 




カナ |< 


3RPM 


NFER 








h XFER 
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カナ 



GRPH 



NFER 



XFER 




• グラフィック シンボルの ち 配列 



□ □ □□□□□ □□□□□ □□ 

□□ 






ゆ 



秦 PC-98LT model 11,21,22 



ョョ 

曰 


2 


羞 

f • S 
3 霧ァ 


f -4 

i 

ゥ 


f • 5 

• x ( 
X 


卜 6 
ft 

i ォ 
ォ 


f - 7 

7 ャ J 
ャ 


f • 8 i 

人 s 

ュ 


- 9 f 

丄 雪 c 


• 10 

9 - 

9 


NS 
ホ 


Uti し 

BS 

へ 

へ レ 


• ^ 螓 


TAB 




w 










1 一 


0 




卜: 


f r 

o 


v ' 
一 




CTRL 


A 


h 


0 

シ 




G 


H 

ク 


J 


K 


V 


• レ 


ケ 


] 

ム 




t ! 


SHIFT 


2 -y 
ッ 


X 

サ 


c 

ソ 


V 

ヒ 


B 


N 


M 


'專、 




パ . 


a 


SMFT 








カナ 


SRP^ 


NFER 








^ XFER 







PC-9801LS, LX, T 



B 曰 SB 固 g 




•PC-98XA, X し XL 2 



[STOW K»Py| 




w 









BH SBEH 



HESS [！ aSEBSEaS [！ 301 



□□□□ 





3 SB 



6 




SHIFT 



ッ 



1 



X 



サ 



c 



ソ 



v 



ヒ 



B 



N 



M 



ル 







a 


SHIFT | 



□ 曰 曰 



2 
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7, メ 
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第 2 部 八 一 ドウ エア 
■ キー コード 




注 



vf • Q-El I は 「f • 11 HI は， と 同じ キー コード を 発生す る. 

キー コード 5EH キー は, PC-98XA model 1, 2, 3/11， 21, 31/XL model 1, 2, 4/XLVRL のみに 有 
る. 
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CRT ディスプレイ 



7.1 仕 様 












ノーマ 肝 一 K 



會 16 色 モード 

水平 同期 周波数 

走査 方式 
スキャン 方式 
座標系 



出力 



24.8KHz/31.5KHz- 
ノ ンィ ンタ レース 
アンダー スキャン 
標準 グラフィック 
拡張 グラフィック 
テキス ト 表示 



(標準/拡張 グラ フィック は 二者択一） 
アナログ RGB, デジタル RGB, モ 

ノ クロ 



640 x 200/400 2 画面 
640 x 400(4096 色 中 16 色） 
80 桁 x 20/25 行 （16 x 16 ドッ ト, 
ラー 8 色 または モノクロ « 淡） 



力 



31.5KHz は PC-9821Ap, As, Ae, Af のみ 



秦 256 色 モード 

水平 同期 周波数 
走査 方式 
スキャン 方式 
座標系 
出力 

使用可能 機種 



31.5KHZ 

ノン ィ ンタ レース 
アンダー スキャン 
256 色 表示 
アナログ RGB 

PC-9821, Ap, As, Ae, Ce, Af, Ne 



640X480 



第 7 章 
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ノ V イレ^ E "ド 



水平 同期 周波数 

走査 方式 
スキャン 方式 
座標系 



32.8KHz/50.0KHz 

インタ レース/ノン インタ レース 

アンダー スキャン 

グラ フィック 

テキス ト 表示 



1120 x 750 1 画面 （4096 色 中 16 色） 

80 桁 x 25/31 行 （24 x 24 ドッ 卜， 力 
ラー 8 色 または モノクロ 濃淡） 



出力 

使用可能 機種 



アナログ RGB, モノクロ 
PC-98XA, XL, XL 2 , RL および 

98 ハイ レゾ ボード 実装 機種 



注意 ： それぞれの モード は， 水平 同期 周波数に 対応した ディスプレイで 使用す る こと • 

機種に より サポートし ていない 機能が ある. 「第 1 部 システム 概要 1.3 機種 別 仕様」 
のこと. 

注慝 ： デバイスの 初期化 は 必要ない. 



秦 PC-9801LS 

PC-9801LS2, 5 は 本体に 8 階 調 表示 （15 階 調 表示 可） の プラズマディスプレイ を 搭載して いる 力 乙 力 
ラー 表示 を 想定した アプリ ケーシ ヨンの 実行 を 考慮し， 4096 色 中 16 色モ一 ド 時の カラー コードと ディ 
ス プレイの 表示との 対応 を 以下の ようにし ている. 





カラー コード 


,iii>\H ^ や 


表 




G の 碗 


Ram 


B の 値 


0〜3 


0〜3 


0〜3 




0〜3 


0〜3 


4〜A 






0〜A 


0〜A 


B〜F 






0〜3 


ト A 


0〜3 






0 〜八 


B〜F 


0〜A 






0〜3 


4〜A 


卜 A 






0〜A 


B〜F 


B〜F 






ト A 


0〜3 


0〜3 






B〜F 


0〜A 


0〜A 






4〜A 


0〜3 


ト A 






B〜F 


0〜A 


B〜F 






4〜A 


ト A 


0〜3 






B〜F 


B〜F 


0〜A 






4〜A 


ト A 


4〜A 






B〜F 


B 〜ト、 


P>- l'、 


明るい オレンジ 
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なお， 8 色 モード 時の カラー コードと 表示 色の 関係 は 以下の 通 り 



u 
1 


力 ラ 一 CRT で 

の 色 


* 


1 

示 


0 


黑 


黑 


1 








2 


赤 






3 


紫 






4 


綠 






5 


水色 






6 


n 






7 




明るい オレンジ 



秦 PC-9801N 

PC-9801N は 本体に 8 階 調 表示の バ ック ライト 付 白黒 液晶 デ イス プレイ を 搭載 している. 
•PC-9801NS/NV 

PC-9801NS/NV は 本体に 8 階 調 表示の CFL サイ ドライ ト付 白黒 液晶 ディスプレイ を 搭載して いる. 

• PC-9801T シリーズ 

PC-9801T model W2, W5， W7 は， 8 階 調 表示の 白黒 液晶 ディスプレイ を 搭載して いる. 
PC 9801 T model S5 は， 8 色 表示が 可能な STN カラ一 液晶 ディスプレイ を 搭載して いる • 
PC-9801T model F5 は， 8 色 表示が 可能な TFT カラー 液晶 ディスプレイ を 搭載して いる. 
PC 9801 T model F51, F71 は， 16 色 表示が 可能な TFT カラ一 液晶 ディスプレイ を 搭載して いる. 
また， CRT ディスプレイへの アナログ 表示 を 可能と する アナログ RGB インターフェイス コネクタ も 
実装して いる. 

• PC-98DO+ 

PC- 98DO では， アナログ KGB ィ ン ターフェ イスの み 搭載され ている • 

•PC-9801NS/E, NS/T, NS/L, NA, NS/R 

PC-9801NS/E, NS/T, NS/L, NA, NS/R は 本体に 8 階 調 表示の CFL サイ ドライ ト付 白黒 液晶 ディ 
ス プレイ を 搭載して いる • また， オプションで 搭載され る CRT パック を 装着 （NS/E， NS/T, NA, NS/ 
R) もしくは CRT 接続 ケーブル を 使用 （NS/L) する ことにより， アナログ RGB ディスプレイ を接統 する 
ことができる， 

•PC-9801NL 

PC-9801NL は 本体に 8 階 調 表示の 反射 型モ ノ クロ 液晶 ディスプレイ を 搭載 している— 



159 



第 2 部 八 一 ドウ エア 



•PC-9801NC, NA/C, NX/C 

PC-9801NC, NA/C, NX/C は， 4096 色 中 16 色 表示が 可能な バック ライ ト 付き TFT カラー 液晶 ディ ス 
ブレイ を 標準で 搭載して いる （AC アダプタ を 使用し ない 場合， 輝度が 減少す る）. また， オプションで 
提供され る CRT パック を 装着す る ことにより， アナログ RGB ディ ス プレイ を接統 する ことができる. 



•PC-9801BA, BX 

PC - 9801B ん BX は アナログ RGB インタ一 フェイス のみ 搭載され ている. 640 x 200 表示 は未サ 
ポートで ある. 



秦 PC-9821Ap, As, Ae, Af 

PC - 9821Ap, As, Ae, Af では， アナログ RGB インター フヱ イスの み 搭載され ている. 640 x 
200 表示 は 未 サポート である. 

また， オプションの 98 ハイ レゾ ボード （PC - 9821A-E02) を « 設する ことにより， ハイ レゾ モード 

を 使用す る ことができる. 

ノーマル モード 時， 水平 同期 周波数の 切り替えが 可能と なって いる. 切り替え 方法 は 以下の通り であ 

る. 1 度 設定 すれば 本体に 情報が 記 « される ため， 再度 設定す るまで 有効と なる. 




24.8KHz 



31.5KHZ 



GRPH キーと r l」 キー を 押しながら * 源 ON または リセット （出荷 時 設定） 



GRPH キーと r 2」 キー を 押しながら * 源 ON または リセット 



また， ハイ レゾ モード 時に も， RL 同様の インタ レース （32.84KHz) と， 
H98 の ハイ レゾ モードと と 同じ 周波数） の 選択が 可能に なって いる. 



—ス （50.0KHZ, 



切り替え 方法 は 以下の通り である. 1 度 設定 すれば 本体に 情報が 記憶され るた め， 再度 設定す るまで 
有効と なる. 




32.8KHz 



50.0KHZ 



GRPH キーと 「1」 キー を 押しながら * 源 ON または リセット 



GRPH キーと r 2」 キー を 押しな 力 <ら« 源 ON または リセ ッ ト （出 ft 時^； ii) 
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•PC-9821Ce 

PC - 9821Ce では， アナログ RGB インタ一 フェイス のみ 搭載され ている. 640 x 200 表示 は未サ 

ポートで ある. 

•PC-9821Ne 

PC-9821Ne は 4096 色 中 256 色 表示が 可能な TFT カラー 液晶 ディスプレイ を 搭載して いる （AC ァ ダブ 
タを 使用し ない 場合， 輝度が 滅少 する）. また， オプションで 提供され る CRT 接 統ケ一 ブルで アナログ 
RGB ディ ス プレイ を 接続す る ことができる. 

•PC-9801P 

PC-9801P は 本体に 8 階 調 表示の STN 白黒 液晶 ディスプレイ を 搭載して いる • また， 拡張 コネ ク 
タ ボックスの コネクタに オプションで 提供され る CRT 接続 ケーブル を 接続す る ことにより， アナログ 
RGB ディスプレイ を 接続す る こ とがで き る. 



レゾリューション 識別 方法 

参照す る 際に は D 3 ビッ 卜の み を 参照す る こと. 
システム 共通 域 0000: 0501 H 



D 7 D 4 





D 4 


D, 


D 2 | 



0 ： ノーマル モー ド 

1 ： ハイ レゾ モー ド 
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キス 卜 衣 示 







. ノ' 



、 











V 







機能 概薛 



ハイ レゾ モー 



表 

示 
文 

宇 2 
種 


ANK 文字， 特殊 文 宇 


244Z246 字 （注 1) 「 246 宇 


J は 第 1 水準 漢字 


2965 字 （注 2) 


JIS 第 2 水準 漢字 


3384 字 （注 3) 


m 


霧 i 




885 宇 


ユーザー 定義 文字 


188 (63) 宇 （注 4) 


188 字 


拡 9 


昏^ 1 


ぼ 


388 字 （注 5) 


1/4 角 文字 （注 6) 


2 13 卞 


無し 


表示 文 宇 害 量 


ANK 


80 文卞 x 25 行, 80 文卞 x 20 行 
40 文字 x 25 行， 40 文字 x 20 行 


80 文字 x 25 行 


全角 文 宇 


40 文字 x 25 行， 40 文字 x 20 行 


40 文字 x 25 行 


表示 文字 構成 

ドット »， 

横 X 緩 


レター 


フェイス 


400 ライ ン CRT 


200 ライン CRT 








X X X X 


6X8 


サ 00 00 

XXX 
サ o o 


ボディー フェイス 


400 ライン CRT 


200 ライン CRT 






全角 
半角 

ANK 
1/4 角 


16X16, 16x20 
8x16, 8X20 
8x16, 8X20 
8x 8, 8X10 


8X8 


28 x 30 ( 注 7) 

14X30 

14X30 


アトリビュート 


リハ' ース， ブリ ンク， シーク レツ ト， アンダー ライ ン， ハ' 一 チカ ル ライ ン 
カラ一 8 色 または モノクロ » 淡 キャラクタ 単位に 指定 可 



VRAM 



テキスト 表示 用 4KB, 日 本龉 表示 用 4KB ，ァ トリ ビュート 4KB 計 12KB 
CPU に よ り W 接 READ/WRITE 
GDC による 描画 機能な し 

ノヾ II + ノ K ,ゾ K tr I 



注 1: PC— 9801/E/F1, 2, 3/M2, 3/U2/VF2/VM0, 2, 4/UV2 に は， ノヽ 'ック クオートと バックスラッシュが 
ない. 

注 2: 日本語 表示に は， 専用 W 解像度 ディスプレイ （400 ライン CRT) が 必要. PC-9801/E では， 日本語 表示 機 
能 は オプション. 

注 3 ： PC-9801/E/F1, 2， 3/M2, 3 では JIS 第 2 水準 は 才ブシ ョ ン. 

注 4: PC - 9801 では， ユーザー 定義 文字 は 不可. PC-9801E/F1, 2, 3/M2, 3/U2 では， ユーザー 定義 文字 は 
63 文字. 

注 5: PC-9801/E/F1, 2, 3/M2， 3/U2/VF2/VM0, 2， 4/UV2/PC-98XA model 1, 2, 3 では 拡張 漢字 は 

オプション. 

注 6 ： 1/4 角 文字 はグラ フ ィ ック 画面に のみ 表示 可能. また ハイ レ ゾ モー ドには 存在し ない. 
注 7: ハイ レゾ モードで は， If 線 文字 は 上下 方向に はつな がらない. 

注 8:98NOTE» PC-9801BA, BX, PC-9821, Ap, As, Ae, Ce, Af, PC- 9801P は 専用 髙 解像度 ディスプレイ 
固定で ある. 
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テキス 卜 VRAM 



テキスト VRAM は， CPU, GDC に対して 次に 示す ような メモリ 空間 を もっている 



GDo ァ ト レス 


CPU アドレス 


HIGH 
D15 D8 


LOW 
D7 DO 


ノーマル モー ド 


ハイ レゾ モード 


0000 


A0000 


E0000 


テキスト 文字 
1 ページ 


テキスト 文字 
1 ページ 


0800 


A1000 


E1000 


テキスト 文 宇 
2 ベー ジ 


テキスト 文字 
2 ページ 


1000 


A2000 


E2000 




アトリビュート 
1 ページ 


1800 


A3000 


E3000 


ァ ト リ ビュー ト 
2 ページ 



ヮー ドア ドレス 



ヽ' ィ ト アドレス 



メモリ は 存在し なレ 



GDC との インター フヱ イス （表示 開始 アドレス， カーソル 表示 位置， ライトペン 位置 等） は GDC アド 
レ ス で 行 う • 

ノーマル モー ド において， CPU が テキス ト VRAM を アクセス すると き 必要な アクセス 時間 は 次の よ 
うになる. 



• 



標準 CRT は 平均 1.8//sZ バイ ト （または ワード） 

専用 高 解像度 CRT は 平均 1.4/zs/ バイ ト （または ヮ一 ド） 



CPU ァ ドレスの A4000〜 A7FFF の 部分に メモリ 等 を 実装す る こと はでき ない. 

ノーマル モー ド において， 40 字 表示のと きに は， GDC ァ ドレスの 偶数 ァ ドレスの みが 表示され て 奇数 
アドレス は 無視され る. 



HIGH LOW 



0 
1 

2 
3 
4 
5 
6 



1 


0 


3 


2 


5 


4 


7 


6 


9 


8 


B 


A 


D 


C 



o 

x 
〇 

X 

〇 

X 

〇 



〇 印 ： 40 字 モー ド 時に 使用 
x 印 ： 40 字 モード 時 は 未使用 



GDC アドレス CPU アドレス 
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また， 40 字 表示 時の 漢字 コード は 下記の 斜線 部分の ように， GDC アドレスの 連統 する 偶数 アドレス 
に， 同じ コード を 左右に 分割して 格納す る • 



1 

2 
3 
4 
5 
6 



GDG ァ ドレス 



HIGH 




LOW 




Dis Ds 


D 7 


Do 


x 

グ、 


|o 




〇 




X 




1 




〇 






X 






O 







文字コード 表現 



文字コードの 設定 は 次の よ うに 行う • 



•ANK 



同一 漢字 コード （左） 



(右) 



〇 印 ： 40 宇 モー ド 時に 使用 
x 印 ： 40 宇 モード 時 は 未使用 



漢字 を aw しない 場合 は o 

A 



Dis 



【)8 D7 



Do 



0 




0 




H 




し 



















文字コード 

ill ： PC-9801ZE において * 宇 ォブシ ヨン を 付けて いな 
会， Dt から Dis まで は 存在し ない 



'場 



譬簡》 グラフ （ノーマ 〗U^ ド のみ) 



Dis 



D8 D7 



| 0 ： 0 


7 


6 ： 5 ： 4 


3:2:1:0 


^ ^ ' 



Mode FZFbitO=0 で 
アトリビュート コードの 

VLZG=1 の 時 



0 


4 


1 


5 


2 


6 


3 


7 



キャラクタ フェースの 

8 分割に 対応 
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秦 標準 漢字 




JIS コード 
552 パイ ト 



— Mmw 



JIS コー ド 

55 1 バイ トカ、 ら 20H を 
引いた もの 
1 ~ « 卞 のん: ノ も- 
0 ： &側 

1 ： 右 fll 



上記の ように 漢字の VRAM 上の 表現 は 4 バイ トで 行われる. すなわち， 次の ような 形式で ある （各 文 
字の コードに ついては BASIC の マニュアル を 参照す る こと）. 



D,s 



Do Dis 



D7 



X 



Do 













0 ： 




1 x ； 


1 ： 















x ： 未 便 用 (不定) 



秦 ユーザー 定義 文字 



Dis 



Ds D 7 



Do 



x ： 



20H〜7FH 

PO9801E/Fl,2,3/M2,3/U2 は、 
20H〜5FH まで 



け 1: 76H から 20H を 引いた tfi 



、 



-V- 



ノ 



76H-20H (注 1) 
77H 一 20H 

PC-980E/F1.2.3/M2.3/U2 は， 
76H— 20H のみ 

^ 漢卞の 左/右 
0 ： 左側 

1 ： 右側 



• 第 1 バイ 卜に は JIS コードより 20H を 引いた コード を 格納す る. 

• 前記の 表の すべての 場所に 文字が 対応して いる わけで はない. 文字の ない コード を 指定す ると， スぺー 
スが 表示され る. 

• 2byte 系 全角 文字の 2 つ の 連続す る カラムに は 同一の コード を 格納す る . 

D?=0 ： 左側 
=1 ： 右側 

• JIS 非 漢字， JIS 漢字 第 1 水準， 第 2 水準の コード （全角 コード） で， 右側の コ 一 ド 表示に は 関係し ない. 
• そ の 他の 2byte コード （半角 表示 ： 2byte 半角 コード （9, 10, 11 区）， 全角 表示 ： 2byte 半角 コード （12， 

13 区， 拡張 漢字， ユーザー 定義)） では この 限りで はない が， 全角 表示 半角 コードの 右側に 全角 コード 
を 格納す る と， 全角 表示 半角 コード 文字の 左 半分と 全角 コード 文字の 全角が 表示され る. 



第 7 章 
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表示 文字 種 

秦 ANK 

第 2 バイ ト （D は〜 D 8 ) がすべ て ゼロの 場合， 次の 文字が 表示され る. 



下 
位 
4 

ビ 

»ソ 

卜 

i 





0 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


0 




D 




0 


@ 


P 




P 


1 


s 

H 


D 






A 


Q 


a 


q 


2 


S 

X 


°2 




2 


B 


R 


b 




3 


X 


D 

3 


# 


3 


C 


S 


c 


s 


4 




D 

4 


$ 


4 


D 


T 


d 


t I 


5 


E 9 


N 

K 


% 


5 


E 


U 


e 


u 


6 


A 

K 


S 




6 


F 


V 


f 


V 


7 


B 


E B 




7 


G 


w 


g 


w 


8 


B 

S 


C 

N 


( 


8 


H 


X 


h 


X 


9 


H 


M 


) 


9 




Y 




y 


A 




S 

B 






J 


z 


j 




B 


H 

M 


C 


+ 




K 


[ 


k 




C 


C 






< 


し 


¥ 




I 


D 


c R 








M 


] 


m 


! 


E 


S o 


T 




> 


N 


A 


n 




F 


s 

I 


i 


/ 


？ 


0 




0 






注： PC - 




と FCH の 文字 は 無い, 



ANK ANK 



全角 コード ANK 

T 

々一 ソル は 半 A 




全角 在 小 

半角 コ I ド 

令 角^, 小 

卞角コ I ド 



全 小 

ャ灼 n I ト 
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2 バイ 卜 文字 

第 2 バイ 卜が ゼロで なければ， JIS2 バイ ト コードに より 文字が 表示され る. 



第 1 バイト 



第 

2 

バ 
ィ 
卜 



21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 77 78 79 7A7B7C7D7E 



メモリ 上 



JIS 



点 



区 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 87 88 89 90 91 92 93 94 



«S 線 

文字列と して は 以下の 鄞線 等が 使用で きる. 

ただし， ハイ レゾ モード， または ノーマル モードの 20 行 表示で は， 縱 方向の 線 はつな がらない. 



0 1 2 3:4 5 6 7:8 9ABiCDEF 




て 

す 

他 

示 



分 

の 



12345678 9 力 ュ 2 3 4 ^567 



2 2 2 2 2 - T 4 4 4 



SS^S^^SS MAB CDEWCEF 

I ( o o o o o \\2 2 2 
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文字 構成 



ノーマル モード 



卜 

サ 



o 




十 




^ S マ « Z I 0 




^め t- £ 2 no 



《《 X ^rT^^S 



な 卜 i 



MNV 



A |屮 ふ K キ卜 

《i 



(sx 8 二. ise 



SIX 8M l^teg 



(002X 0 寸の) > 



s^x 8 二 I 屮 i 



( 00 寸 X 0 サ 9 



168 



第 7 章 CRT ディスプレイ 



注 1 ： 専用 高 解像度 ディスプレイ/標準 ディスプレイの 識別 は， システム ボートに よって 行う. 

ディ ッ ァスィ ツチ SW1 の スィッチ 1 の 状 « を システム ボー ト B の D 3 ビッ ト により 统み 込む 



システム ポート B 


CRT 


1 

0 


専用 W 解像度 ディスプレイ 
ft 解像度 及 準 ディ スブレ ィ 



注 2 ： 文字 フォント は モード F/F で 切り換える 



1 モード F/F ビツ 




WB% つ . % ^ |^ | 


1 

1 o 


7X13 ] 
6X8 1 



注 3 ： アンダー フィ ンを我 示す るた めに， 上に 1 ライン 分の スペース をと る. ただし， ボディー フェイス 内の 文 

字 位置 は プログラマ ブルな ので， アンダーライン 表示 をし ない 時 は， 文字 位置 を ボディー フ； L イスの 先頭 

に 設定して PC-8800 と 互換性 を 持たせる ことができる. 



漢 



字 



標準 CRT では 走査線が Wife' 全体で 200 本し かな 
いため， コー ド アクセス， ビッ トマ ッブ のど ちらの 

モードで も ^面 全体で 200Z 16 = 12.5 行し か 表示 
されない. 

ビッ トマ ッブ では, 漢字の 表示 位 S が PUT 文に 
より ユーザー レベルで 制御 可で あるので， 右の 様 

な W を 寄く こと はで きないが， ドットの 構成 は 右 
M に 準ずる. したがって， 漢字と コードの ANK と 
では 人き さが 2 倍 遠う. 




標 ik: RT の溪卞 は た て ft になる. 



標^ RT でも， 1 行 当りの 走査線 を 20(16) と 
GDC に投定 する このに より， コード アクセス 力 式 
で * 卞 する こと は 可能で ある. しかし， 本来 
の ANK との iM 在 は 不可で, 漢字 CG 中の ANK 文字 
を 使用す る. 11胡 面の 表示 行数 は 10(12.5) である. 
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o — cvj のサ 



き 八ィレ ゾトド 




0 — マめ <0 ト 》Oi 



a 

u 

CQ 
< 

00 

卜 

サ 

CO 

o 





^3a〕fflv ひ 《N ^め マ W2 10 



H 卜 Ids 



oexs 



HV68i9 めサ wzlo 



0ex2 
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(11K39 点） 



(12K39 点) 



ァ卜リ ビュー 卜 表現 



アトリビュート は 画面 上の 1 キャラクタ を 修飾す るた めの 8 ビッ 卜の 情報で ある. 



1)7 


D6 


Ds 


1)4 


1)3 


D2 


Di 


Do 


G 


R 


B 


〗《; 


UL 


RV 


BL 


ST 



シーク レツ 

+ブ リンク （1 でお 効） 
寺 リバース （ 1 で冇 効） 
♦ アンダーライン （1 で 鶴 

{ VL ： バーチカ ル ライ ン 
1BG: 簡ぉ グラフ パターン 



Mode F/F bitO = 0 
Mode F/F bitO=l(;n 



力 ラ 一 CRT 


モノ ク 口 CRT 


55 ネヰ 


10 10 10 10 -bs 
1 1 0 0 1 1 0 0 -be 
1 1 1 1 0 0 0 0 — b7. 


！ 3 ビットに よる 


7 6 5 4 3 2 10 
明— 中— 哜 



注： 簡易 グラフ を 出す 時 は b4〜b7 をす ベて 0 にす る 必要が ある, 
WW グラフ は ノーマ, レモ 一 ド のみ. 



第 7 章 CRT ディスプレイ 

r ケィ線 文字 (半角） 「 ケィ線 文字 (全角） 1 



01 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 



_ 



一 



0123456789ABCD 

0 
1 

2 



o!234 5 6789ABCDEF^U^^U^^n^^^BCC 



4 5 6789ABCDKFn-J0^3^^6 7 89ABCD 
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ァ ト リ ビュー ト は 画面 上の すべての 文字に 対して 8 ビッ ト がいつ でも 有効で あるた め， その 文字の 厲 
性 を 正確に 害き 込む 必要が ある. たとえば， アンダーライン を継統 して 表示す る 場合に は， それらの 文 
字 全部に ついて UL ビッ ト （ビッ ト 3) を 1 にしなければ ならない. また ァ ト リ ビュー ト は 各 文字に 対応 
している ので， スクロール 等で 文字 を 移動 させた 場合 は， それと 同じ 移動 を アトリビュートに 対しても 

施す 必要が ある. 

アトリビュート の 機能 を 次の 表に 示す. 



3 



アンダーライン 
UL 



ノ 一 マル 









0 


シーク レ • •/ ト 
ST 


文字 を^^し ない. 

•UL, VL は^ 響 を «け ない. 

• 時 はヌキ 文字が irt える. 


1 


ブ リンク 
BL 


点滅 表示 を^う. 1 

•U し VL は 点滅し ない. 

• 反お 時 はヌキ 文字が 点滅す る. 


2 


リバース 
RV 


反転 表示 を 行う. 1 

•U し VL は^ 転し ない. 



0 1 2 3 4 5 6 





0 12 3 


4 5 6 7 


0 


0 




1 


1 




2 


2 




3 


3 










5 


5 




6 


6 














8 




0 12 3 


4 5 6 7 


9 




0 1 2 3 4 5 6 7 

UL は 必ず 半 カラム 右に ずれる • ただし， 80 カラム H の 右卞分 は カット される • 

指定に ょリ， その 色が 出る. 



o 



123456789ABCDKF^U ^ほ 
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4 



バーチカ ル 
ライン 
VL 



« 線 を 表示す る. 
• ノーマル 

0 1 2 3 4 5 6 



简ぉ グラフ 

バタ一 ン 

BG 



25 行 



20 行 



モード モード 




簡ぉ グラフ パターン を^, 六 する. （ノーマル モ一 ド のみ） 



5 



ブルー 
B 



カラー CRT の 色 fit 定 



モノクロ CRT の 定 



20 



6 



レ '、, ド 
R 



赤 



21 



7 



グリーン 
G 



22 



ビッ ト 位置 





名 秣 











3 



アンダーライン 
UL 



機 





1 



—^― ―^— ―—^ 



ハイ レゾ 



01 23456789ABCD 




UL は 必ず 卞 カラ 厶ムに ずれる. ただし， 80 カラム II のム f 分 は カットされ る. 

Gimi により， その 色が^る. 



0123456789ABCDEF^U^nH^^^W^ABC^ 
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國 カーソル 表示 
秦形 状 

カーソル は 基本的に は プリ ン キング ブロック 形式で あるが, GDC に対する 7 ログ ラムに よって 自由な 
形に 設定す る ことができる. シークレット 領域で も カーソル は 表示され て， その 領域の 色 指定に したが 
ゥ， 

注意 ： GDC の 制約に より， 画面の 第 0 行 目で は 自由な 設定が できない ことがある. 

八ィ レゾ モードで は， ィ ン夕 レース 制御が 乱れる ため， カーソル プリ ン キング レー 卜の 設定 を 行つ 

て はならない. 

• 漢字 表示 時の カーソル 表示 ― 

全角 文字の 後半 を カーソル 位置に すると， 後半の 部分の 1 カラムの みに カーソル 表示され る. しにが つ 
て 漢字のと きの カーソル 移動 は 2 カラム ずっとす る. 




A 



B 



C 



カーソル 位； t 




A 



B 



C 



カーソル 位; r< 





A 



B 



C 



^ 一 ソル 位置 





A 



B 



C 



T 

カーソル VrJl 
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い 





機能 概要 





カラ一 



VRAM 





640X200 ドッ ト 
4 画面 X 4 組 

640 x 400 ド ッ ト 
4 间面 x 2 組 



16 [12] 画面 
合成 可能 

8 [6] 阖 面 • 
合成 可能 



640 x 200 ド ッ ト 
640 x 400 ド ッ ト 



4 画面 
2 画面 



アナログ RGB ディ ス ブレイ 使用 時 
4096 色屮 16 色 (8 色） ^ 示 
(16 咪綢 濃淡 表ポ 町） 

デジタル RGB ディ ス ブレイ 使用 時 
8 色 中 8 色 表示 



1120X750 ドッ ト 4 画面 
(VRAM 上 は 1120x936 ドツ ト） 



(32KB x 4 [3】 ブレーン） x 2 組 



1120X750 ドッ ト 1画 面 

(VRAM 上 は 1120X936 ドッ ト） 

4096 色 中 16 色 表示 
(16陏《« 淡 表示 可） 

デジタル RGB ディ ス ブレイ 使用 不可 



128KB x 4 ブレーン 1糾 



GDC による 描 I 由 j 機能 有り. 
CPU に よ る W 接 READ/WRITE 可能. 
(GDC 描间 屮のァ クセス は 不可） 

グラフ ィ ツクチャ ージャ (GRCG, EGC) による READ/WRITE 可能. 
(チャージ ャ 動作 時， GDC の 描闹は 不可） 



注 



PC-98LT は VRAM が 32KB であり， 640x400 モノクロ グラフ ィ ック のみ 
4096 色屮 16 色^ 示 は， ディ ッブ スィッチ SW1-8 ON 時 (拡張 グラフ ィ ック モード） のみ 可能 
* PC- 9801 および PC- 9801U2 では， ^示 可能な 闽面 数が 半分になる 
[] 内 は 16 色 表示 未 対応の 場合の 数 依. 

PC-9801/E/F1,2,3/M2,3 では 16 色 ぁバ 不" T. 

PC-9801U2/VF2/VM0,2,4 では 16 色 グラフ ィ ッ クボ一 ドは オプション 
PC- 9801/E/F1,2,3/M2,3 に は グラフ ィ ッ ク チャージ ャ 機能 は 無い 

PC- 9801BA, BX， P, 98NOTE, PC-9821, Ap, As, Ae, Ce, Af は 専用^ 解像度 ディスプレイ 
固定で ある. 
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CPU,GDC, メモリ， VRAM の H« 



モリ 



CPU 



C=X> 




システム パス 



データ アドレス 



表示 ァ ドレス 
コントローラ 



描 rtT ドレス 

コントローラ 



關も r ふ 
^牛 5 



FIFO ズーム， 



基 W • ^列 
« 換 レジスタ 



硤像 メモリ バス 




G 



VRAM 




システムバス 
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• メモリ VRAM 間の ビッ卜 Z ドッ K» 送 上の 注意 

メモリ 上の ビッ 卜 情報 を VRAM 上の ドッ ト 情報に 害き 込んだり， 逆に 読み出した りする 方法に は 

• 直接 CPU から アクセス する 方法 
•GDC 経由で アクセス する 方法 

の 2 通りが ある • このと きに b) の 場合 は a) の 場合と ビッ 卜- ドッ ト 間の 対応が 逆になる. 



メモリ 



ヮー ドク イブ 

の MOV 命令 



ト レジスタ 



D7 




ヮー ドタ イブ 

の MOV 命令 



VRAMh: ト アドレス— 
テレビ ト.： ん侧 - 



♦itt ァ トレス 
—右側 



VRAM h ： ト- «ァ ドレス— B 壽總 (B+ 1> »途 ― l.ft ァ ドレス 
チレ ピ h ： ~： 儀 ― 一 



VRAM と ディスプレイの W 係 



VRAM と ディスプレイの W 係 
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第 2 部 八 一 ドウ エア 



國 グラフィック VRAM (ノーマル モード） 

ノーマル モードでの グラフィック VRAM は 次に 示す ような メモリ 空間 を もってお り， モードお よび 
グラフ イツ ク 解像度に 応じて メモリの 表示 画面に 対する 割りつ け 方が 異なる • 




♦ ワード アドレス （H, L バイト は 同時に アクセス) 



注 1 ： 上記 空間に おいて， PC-9801/U2 では P01, Pll, P21， P31 は 存在し ない. 

注 2 ： 8 色 モードの 時 は バッファ 力 <Enable にならない' 
I/O ボー ト (42H)bit3=l の 時 16 色 表示 衬応. 



GDC 経由で データ を リード/ライト する 場合に は， 敁初に 表示され る ドットが LSB になる. なお， 
PAOO, PA10, PA20, PA30 と PA01, PA11, PA21, PA31( 同様に PAO と PA1) との 切り替え は I/O 
ポート アドレス 0A4H (表示 時) ， 0A6H (描画 時） に OUT (出力) する ことによって 行う • また， 200 本 モー 
ドの PB についても 同様で ある • 「7.4 I/O アドレスと 命令 讕 グラフィック 制御 命令」 参照の こと. 
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• 画面 モードと 八 一 ドウ エアの H 係 

各 画面 モード， 使用 CRT に応じて， ハード ゥヱァ 各部 を 次のように 設定す る 必要が ある. 




0 



( ) 內は， 16 色 表示 末 対応 時 は 無効 



注 1 ： 1 を 設定した 場合 は 阁 面が 1 本お きの 表示になる. 

0 を 設定した 場合 は 両面に 2 本 同じ 走査線が 表示され る. 
注 2 ： PAi, PAi の i= 1 のとき， I/O ポート アドレス 0A4H に 01H を OUT する. 

i = 0 のとき， I/O ポート ァ ドレス 0A4H に 00H を OUT する. 
PC-9801/U2 の 場合， 表示 ブレーン は i=0 ブレーン のみ 使用可能 
注 3 ： PC-9801BA, BX, P, 98NOTE, PC-9821, Ap， As, Ae, Ce， Af は 専用 《 解像度 ディ スブレ 
ィ 固定で ある. 



カラー 



640 

x 

200 



«i 解像度 
及び 
標準 



モノクロ 



640 

x 

200 



0 

1F40H 



各 コード 
の 
RGB 



0 



1 



0 



1F40H 



画面 
合成 
コード 



1 



PAi 



PAOi 
PAli 
PA2i 
(PA3i) 



o 



o 



1 



o 1 2 3 

A A A A 

p F p F 



o o 

-5 X o 

6 4 




o 1 2 3 

B B B B 

p p p F 
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第 2 部 八 一 ドウ エア 



參 画面 合成 コード 

画面 合成に 関係す る 表示 プレーンの ドッ 卜が オン （1) である 場合に， 指定され るパ レツ ト レジスタ ナン 
バの 内容 (倾） を オール 1(7 または F) もしくは 緑 (4) にし， 他 をす ベて 0( 黒） にした とき， 画面 合成され 

る. 一 

この 表 は （PAOO, PA10, PA20), または （PA01， PA11, PA21) の 合成 方法 を 示して いる • また， 

系に ついても 同様で ある. 一 
画面 合成に 関係す る プレーン を 〇 印， 関係し ない プレーン を X 印で 示す • 



▼8 色 モード 



表示 プレー ン 


パ レツ ト レジスタの 值 




PAOi 


PA1i 


PA2i 


#0 


#1 


#2 | #3 | 


#4 






1 " 


X 


x 


X 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


X 


X 


〇 


0 


0 


0 


0 


7 


7 


7 




X 


〇 


x I 


0 


0 


7 


7 


0 


0 


7 




〇 


X 


X 


0 


7 


0 


7 


0 


7 


0 




X 


O 


〇 


0 


0 


7 


7 


7 


7 


7 




O 


X 


〇 


0 


7 


0 


7 


7 


7 


7 




〇 


〇 


X 


0 


7 


7 


7 


0 


7 


7 




O 


〇 


〇 


0 


7 


7 


7 


7 


7 


7 





▼ 16 色 モー ド 



表示 プレー 














ノ《 レ ッ 


ト レジスタの 


纏 




















,0 


'， 


, 2 


#3 


#4 


#5 


#6 


#7 


#8 


19 


#A 


IB 


#c 


#D 


#E 


IF 


X 


x 


X 


X 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


o 


X 


X 


X 


O 


0 


0 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


X 


X 


O 


X 


0 


丄 


0 


0 


F 


F 


F 


F 


0 


0 


0 


0 


F 


F 


F 


F 


X 


X 


〇 


〇 


0 


0 


0 


0 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


X 


O 


X 


X 


0 


0 


F 


F 


0 


o 


p 


F 


0 


0 


F 


F 


0 


0 


F 


F 


X 


O 


X 


〇 


0 


0 


F 


F 


0 






F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


X 


O 


〇 


X 


0 


0 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


0 


0 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


X 


o 


〇 


O 


0 


0 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 




X 


X 


X 


0 


F 


0 


F 


0 


F 


0 


F 


0 


F 


0 


F 


0 


F 


0 


F 


〇 


X 


X 


O 


0 


F 


0 


F 


0 


F 


0 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


o 


X 


O 


X 


0 


F 


0 


F 


F 


F 


F 


F 


0 


F 


0 


F 


F 


F 


F 


F 


〇 


X 


〇 


o 


o 


F 


0 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


〇 


O 


X 


X 


0 


F 


F 


F 


0 


F 


F 


F 


0 


F 


F 


F 


0 


F 


F 


F 


〇 


O 


X 


O 


0 


F 


F 


F 


0 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


〇 


O 


〇 


x 


0 


F 


F 


p 


F 


F 


F 


F 


0 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


o 


o 


O 


〇 


0 


F 


F 


| F 


L f 


1 F 


L f 


F 


F 


F 


F 


F 


L f 


F 


F 


L F 



180 



第 7 章 CRT ディスプレイ 



グフ フィック VRAM (八 ィレゾ モード) 



ハイ レソ モードで は， グラフィック VRAM は ！ 組 であり， 解像度 も 一定な ので メモリの 割りつ け は 常 
に 一定で ある. 







GDG アドレス 


CPU アドレス 


0000 


coooo 1 


4000 




8000 


D0000 


C000 


D8000 



DATA H 
D15 D8 



DATA L 
07 DO 



P0， PI, P2, P3 



バイ ト アドレス 
(ァ ドレスの * 下位に より H, L バイ ト を 切り分ける) 

ヮー ドア ドレス 

(H, I ノ、' ィ トは 同時に アクセス） 



4 ァ レーンの メモリ は 同一の アドレスに 割りつ けられて おり， が READ/ WRITE する プレーン 
の 選択 は， I/O ポート アドレス 0A4H の グラフ ィ ツクチャ一 ジャの モード レジスタ によって 行う 
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第 2 部 八 一 ドウ エア 



0 アドレスと 命令 



メ * 



•、 







讕 テキス 卜 表示 制御 命令 

テキスト 制御 用の GDC である GDC (マスタ)// PD7220 および 各 制御 回路 は, 次表に 示す 命令に よって 
制御され る なお， アドレス 6CH， 6AH の レジスタ は， ノーマル モードで のみ 有効で ある. 



命 



令 



/ 0 ボー ト 



リード ステータス 



60 



R/W 



R 



データ 



D, Do 



GDC 

- ステータス フラグ 



ライ ト/、 *ラ メータ 



60 



リード データ 



62 



W 



61)(：^、*ラ メータ 



R 



GDC データ 

(ライ ト ペン） 



一 



一 



考 



ライ ト ボーダー 力 
ラー 



6C 



W 



ボーダー カラー I 
0 G R B 



0 0 0 0 



き ライト モード レジスタ （2) 



ADR 


' 名 翁 1 


DT 






0 


0 0 0 0 0 0 0 


COLOR 
SEL 


16 色 モー ド 


8 色 モード 



ハー ドウ ユア リセ ッ ト時 0«(8 色 モー ド） になる 
ADR= 0 以外 を ライ ト すると 動作 は 保証され ない. 



注 1 :GDC(M) は 描画 機能がない ので， 描画に IW する コマンド (描画 制御 コマンド) は 使用 ^い ： 
注 2 ： スムース スク スール 制御の ための CRT の 垂直 同期 ご との 割り込み を リセット する. CRTV はパヮ 
後 1 岡 割り込む が， リセット を 出さない 限り， その後 は 割り込まない. 



—オン 



ライ ト コ マン ド 



CRT インタ ラァ 
トリ セット 



ライト モー ド レジ 
スタ (1) 



62 
64 



68 



W 



W 



(注 1) 
(注 2) 



右 図 参照 



ライ トモ一 ド レジ 
スタ (2) 



6A 



W 



16 色 Z 8 色 モー ド 切り換え 
(下図 参照） 



GDC コ マン ド 



XXXXXXXX 



Mode F/F 



D 
T 



DT 

ADRO 

ADR1 

ADR2 

ADR3 

ADR4 

ADR5 

ADR6 



ADRO 

ADR1 

ADR2 



o 

o 

o 
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4 



5 



GRP 
Mode 



KAC 
Mode 



6 



7 



PERMIT 



DISP ( 注 2) 
ENABLE 



1 0 0 



1 0 1 



1 1 0 



1 1 1 



専用 ft 解像度 ディ ス ブレイ 

を 200 本 モー ド グラフで 使 
用す る 



専用 高 解像度 400 本 
樣 * 解像度 



漢字 アクセス モー ド 



ビッ トマ ッブ 



コー ド アクセス 



イミ 揮発 メモリへの 害き 込み 



PERMIT 



表示 可とする 



INHIBIT 



すべての 画面 を 表示し ない 



G 



K 



T 



注 1 

注 2 



注 3 



T ： テキス ト， K ： 漢字， G ： グラフ 

ミ！ "I^P リセ ッ ト SW 押下 時に 画面 を 消去す る 働き をす る. リセ ッ ト SW が 押される と, GDC の CLK 

等ビ 供給され なく なる ので， ィ ニシャ ライ ズ ルーチンが 立 上がる まで 画面 は 不せ 定 となる. GDC の ィニシ 

ャ フィス 力 < れつた あと， 本 F/F を ，1， とする ことによって， 表示 可能な 状 » となる 

BASI しの 場合， 専用 高 解像度 ディスプレイで 640 X 200 ドットで 表示す ると， PC-8800 の 場合と 少し 靈; V 

つた S 不 になる. 同じよう にす るに は 1 字 を 6x8 ドッ トで 表示す る こと 

6x8 ： out &h68, &h06 7 x 13 ： out &h68, &h07 

(PC-8800 と 同じ） （PC-9800 の 場合） 



Mode F/F 

ハイ レゾ モー ド時 は， 



Mode 
F/F 



名 前 



0 



1 



2 



3 



ATR 
SEL 

GRAPHIC 



Column 
WIDTH 

FONT 
SEL 



D T 




ATR7 が 

ティ カル ライ ン 



主として Hft 
す も舊分 ( き |》 



T 



カラー グラフ ィ ッ ク モー ド 



G 



80 宇 モー ド 



丁 



トの 大きさ 



6X8 



T 



0 0 0 



ATR7 が 簡易 グラフ 



0 0 1 



モノクロ グラフ ィ ックモ 
K 



0 1 0 



40 字 モー ド 



0 1 1 



文字 フォン 



7 X13 
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第 2 部 八 一 ドウ エア 



不揮発性 メモリの 使い方 (MODE F/F の 使い方） 

ハイ レゾ モード 時， 不揮発性 メモリの アドレス は E3FE2H〜E3FFFH となる 

▼ 害き 込み 方法 




V 統み 出し 方法 



MOV AX, 0A000H 
MOV DS, AX 
MOV BX, 3FEAE 
MOVD し, [BX] ••• 
AND DL, 07H •••••• 



DL— (A3FEAH) 

指定 メモリ サイ ズのチ エック を 行う 
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國 ライン カウンタ 制御 命令 

ライン カウンタ 制御 回路 は， CG ライン カウンタ 出力， アンダーラインの タイ ミ ング 出力， スムース ス 
クロール 機能 を 実現す るた めの ァ ドレス 加算 回 路 への タイ ミ ング 出力 等, CRT の * 直 方向の 制御^ 号 を 
出力す る. 

ライン カウンタ 制御 M 路は ライ ト だけが 可能な レジスタ を もっていて， 次の 表に 示す 命令に よって 制 
御す る. 



命 令 :• 


I/O ボー ト ァ 
ドレス 


R/W 


「 ^ 

D 7 D 6 D s D 4 D, D 2 D, D 0 


儀 考 


ライト PL 


70 


W 


キャラクタ 位 at ライン 数 

\rL) yu - 1 ' 


ライン カウンタの 初期 值 

(ボディー フェイス のうち， キャラ ク 

タカ <表不 される 位 51 の 上から 数えた 
ライン 数の 2 の 補数） 


ライト BL 


72 


W 


ボディ 一 フェイス ライン 
数 

(BL) ("い 


キャラクタの 先頭 を 0 と した 時の ボ 
ディ 一フェイス 下端の ライン 数 


ライト CL 


74 


W 


キャラクタ ライン 数 

(CL) (注 i) 


キャラクタ フェイスの ライン 数 


ライ ト 
SSL 


76 


W 


スムース ス ク ロール ラ ィ 
ン数 

(SSL) ほ 2) 


ス クロール ェ リ ァ 内の 文字が ス ク 口 
ール している ライン 数 


ライ ト 
SUR 


78 


W 


ス ク ロール ェ リ ァ 上辺 位 
S 行数 

(SUR) ほ 2) 


ス クロール ェ リ ァの 上辺の 位置の 行 
数の 2 の 補数 

(この 次の 行よ り スクロール する） 


ライ ト 
SDR 


7A 


w 


スクロール ェ リア 行数 

(SDR) 《漆" 


(スクロール ェ リアの 行数） 一 i 



注 1 ： ノーマル モードに おける P し B し CL の 設^ 侬は 次のと おり 

注 2 ： ハイ レゾ モー ド において は， ハー ドウ エアが スムース スクロール を サボ 一 ト していな いため これらの レジ 
スタを 不用意に アクセスして はならない. 







25fr 


2(Wf 


PL 


W 用 商 解像度 

ディ スブレ ィ 


00H 


1EH 


ffl 解像度 及び 
標準 ディ ス ブレイ 


00 H 


1FH 


BL 


専用 商 解像度 

ディ ス ブレイ 


0FH 


11H 


K 解像度 及び 

標準 ディ ス ブレイ 


07 H 


08H 


CL 


W 用 商 解像度 

ディ スブレ ィ 


10H 


商 解像度 及び 
標準 ディ ス ブレイ 


08H 



•98NOTE, PC - 9821, Ap, As, Ae, Ce， Af， PC-9801P は 専用 商 解像度 ディスプレイに 固定され ている 



186 




1) し レジスタへの 格納 flft 



キャラクタ フェイス U2 ライン） 



CL レジスタへの 侪衲 Aft 



BL レジスタへの 侬 WWi 



ン 



1 E —SUR レジスタへの 格納 
1 F 
0 0 
0 1 
0 2 

0 3 — SDR レジスタへの 侪 納^ 
0 4 



一 スクロール ェ リ ァ 



-SSL レジスタへの 格納 



第 2 部 八 一 ドウ エア 

• ライン カウンタ K 定 儘の 例 （ノーマル モード） 

P し B し CL の 股定储 

i ライン カウンタ 

ボディー フ义ィ ス 一 
キャラクタ フェイス 



SUR, SDR, SSL の 設定 1fi 




ST 



CDEF^O 



1234 56789A^BCCEF 

oooooooooooooooo 



o 1 o l^o lololololololcl 

o o 1 l^o olloolloollooll 

oooolllloooollll 

l;o ooooooollllllll 

M.o ooooooooooooooo 
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第 7 章 CRT ディ スフ レイ 




國 スムース スクロール 制御 （ノーマル モードの み） 



スムース スクロール はお もに ライン カウンタ 制御 回路に よって 実現され る. ソフト ゥヱァ は 基本的に 

は SUR， SDR を セットし， 1 画面 ごとの タイミングで SSL を 増減す る ことにより スムース スクロール 
アップ， ダウンさせる ことができる. 
次に その ハ一 ドウ エアに ついて 概説す る. 




0 

1 

f- 

0 

1 

2 
3 

5 

1 



スクロール エリアで は CG への ライン カウンタ 出力 は SSL だけ カロ 算 
されて 出力され る • ただし， ライン カウンタ 値 を 変えた だけで は 左 図の 

①の 部分で は， や A 々の 上の 部分が 表示 される だけで あ るので， ①の 部分に 
限 り ， iij 面 メモ リ の 80 字 （1 行) 先の コー ドが， CG に 与えられる. 制御 回 
路か ら は①の 部分で あ る こと の 信号が 出力 さ れ， 外付の 加算 回路に よ り 
画面 メモリへの ァ ドバイ スに 80 が 加算され る. 

したがって スクロール エリ ァの 終わ り では 必ず， GDC の SAD が 再 
セット されて いなければ ならない （そうでなければ， 下 辺の 次の 行が ス ク 
ロール させた ときに 表示され る）. また， スクロール エリア は 画面 メモリ 
の 連続した 部分に 設定し なければ ならない （スクロール エリ ァ 内で SAD 
はセッ ト できない）. 



スムース スクロール 制御 フロー 概要 




スムース スク ロール 




SUR, SDK セ ゾ ト 



1 -COUNTER 
1-ROWCNT 



CRTV FZF リセ ッ ト 



C 



mm f 



) 



c 



CRTV INT 




COUNTER = 
ボディ フょ イス 





COUNTER +1 
—COUNTER 



Y 










SCROLL 
(SA ひ ぼ） 




c 



_ ！ー 

^ リ 



〕 



i 



0— SSL 

ェ 




ROWCNT+1 
— ROWCNT 

KOWCNT = 
必 8 ひ ft 



1— COUNTER 



Y 
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■ グラフィック 制御 命令 （ノーマル モード） 

グラフ イツ ク制 御用の GDC である GDC (スレーブ)； /PD7220 および 各 制御 回路 は， 次表に 示す 命令に 
よって 制御され る. 



命 令 


け 0 ボート 

ァ ト レス 


R/W 


データ 

Ut U$ Us U 4 U) Uz U\ U。 


備 考 


リード ステータス 


AO 


R 


― 

GDC 

mm ― カづ つ ス ゲ 

ス了ー タス フフ 7 




ライ ト パラメータ 


AO 


W 


GDC パラメータ 




_ 一 

マ 


A2 


R 


GDC データ 




ライ ト コ マン ド 


A2 


W 


GDC コ マン ド 




ライ ト 

(ft 1) 


表示 画面 邁沢 

(注 2) 
レジスタ 


A4 


w 


00000000 


POO. P10, P20, (P30) 


0 0 0 0 0 0 0 1 


P01, Pll, P21, (P31) は" 


描 圓面 面， 

(注 3> 
レジスタ 


A6 


w 


00000000 


POO, P10. P20, (P30) 


0 0 0 0 0 0 0 1 


P01.P11. P21.(P31) (注 4 ) 


ライ ト 


バレ 、'/ ト 

レジスタ 


A8 


w 


パ レツ ト REG 参照 




ライト パレ ッ ト 

レジスタ 


AA 


w 


パ レツ ト REG 参照 




ライ トバ レツ ト 

レジスタ 


AC 


w 


パ レツ ト REG 参照 




ライ ト パレ ッ ト 

レジスタ 


AE 


w 


パ レツ ト REG 参照 





注 1 ： リセット 時 は ハードウェア によって 0 が セット される. なお， バンク 切り 钤 えめ 後， 'ひ/ 川【ゥ】 解像度 デ イス 
ブレイ 使用 時 は 700ns〜800ns, 標準 ディ ス ブレイ 使用 時 は 1.2//も CPU の VRAM ァ ク セスは 禁止 さ れて 

いる. 

注 2 ： GDC から 表示 アクセス 

注 3 ： CPU, GDC からの 描画 アクセス 

注 4 ： PC-9801/U では， 描画 画面 選択 レジスタ として ，0000000 ビ の 指定 はでき ない. 



モード レジスタ 




ライ ト 

モード レジスタ 



68 



W 



0 0 0 0 0 0 1 0 



カラー グラフ ィ ック モード 



ライ ト 

モード レジスタ 



ライ ト 

モ一 ド レジスタ 



ライ ト 

モー ド レジスタ 



68 



W 



0 0 0 0 0 0 1 1 



モノクロ グラフ ィ ック モード 



68 



W 



0 0 0 0 1 0 0 1 



専用 高 解像度 ディ 

200 本 モー ド 



の 



W 



0 0 0 0 1 0 0 0 



^解像度 及び 標準 ディ ス ブレイ 

の 200 本 モー ド または 専用 高 解 
豫度 ディ ス ブレイの 400 本 モー 
K 



ライ ト 

モー ド レジスタ 



6A 



W 



00000000 



8 色 モー ド 



ライ ト 

モー ド レジスタ 



6A 



W 



0 0 0 0 0 0 0 1 



16 色 モー ド 
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第 7 章 CRT ディスプレイ 



パレ ッ卜 レジスタ 





8 色 モー ド （注 i) 


16 色 モー ド （注 i) 1 


1 / 0 アドレス 


7 6 5 4 3 2 1 0 


7 6 5 4 3 2 1 0 


A8 


(P0， PI, P2) 
二 110 #3 


(P0, PI, P2) 


— 

'ヽ • レツ ト write 

AD REG 


0 G R B 


0 G R B 


へ^^ 

o 
o 
o 
o 


AA 


100 51 


101 U5 


パレット GREEN 


0 G R B 


0 G R B 


0 0 0 0 G3 G2 Gl GO 


AC 


010 お 2 


Oil tt6 


パレ ッ ト RED 


0 G R B 


0 G R B 


0 0 0 0 R3 R2 Rl R0 


AE 


000 ito 


001 お 


パ レツ ト BUJE 


0 G R B 


0 G R B 


0 0 0 0 B3 B2 Bl B0 



注 1 

注 2 



' ；; • ヒッ ト レジスタの 内容 は， モード を 切換 えても 各 モードの 内容が 保障され る 
• グフ / ィ フク オア シ ヨンが なく， 16 色 モードに 設定す ると， P3 は ，i, に 固お となる 
また アイス アレイの 選択 は， 前述した ように システム ボート B の データ ビッ ト 3 の 設定に よって 行う 



AA, AC, AE は リードす ると 上位 4 ビット 力 q 、位 4 ビットに コピー される • 

ディスプレイの 選択 は， 前述した ように システム ポート B の データ ビッ ト 3 の 設定に よって 行う 



システム ボート B 
ビッ ト 3 


CRT 

• 


1 


専用 高 解像度 ディ ス ブレイ 


0 


樣準 ディ ス ブレイ 



グラフィック 制御 命令 




グラフ イツ ク制 御用の GDC である GDC (ス レーブ); uPD7220 および 各 制御 回路 は, 次表に 示す 命令に 
よって 制御され る. なお， アドレス A4H, A6H は， グラフ ィ ツクチャ ージャ （GRCG) の レジスタ である • 




ライ ト パラメータ 

リード データ 
ライト コマンド 



フィ ト モー ド レジスタ 

一 (注 1) 

ライ ト タイル レジスタ 
ライト パレット アドレス 



ライ ト パ レツ ト GREEN 



ライト バレ ッ ト RED 



ライ ト パ レツ ト BLUE 



AO 
A2 
A2 



W 
W 
R 



W 



D, D, Do 





GDC ステータス フラグ 



00(：ハ,ラ メータ 
GDC データ 
GDC コ マン ド 



CG RMW RP RP P3 P2 PI P0 
EN EN EN EN 

(注 2) 

0 0 0 0 P3 P2 PI P0 




B2 Bl B0 
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注 1 ： モー ド レジスタ 



D 7 


D 6 


D 5 


D 4 


D 3 


D 2 


D x 


Do 


CG 
mode 


RMW 

mode 


RP1 


RPO 


P3 
EN 


P2 
EN 


PI 

EN 


PO 
EN 



v へ ^ 



[CGmode = 0 の 時， WriteS きの ブレーン 道択 （ビッ ト対^ ) 
kGmode = l の 時， （； RCG^) アクティブ ブレーン 
「CGmode = 0 の 時， Read 時の ブレーン 選択 



RIM RP0 




0 0 
0 1 
1 0 

1 1 


PO read 
PI read 
P2 read 
P3 read 



CGmode=l の 時， -(XT を Set する 
[CGmode = 0 の 時， "0" を Set する 

CG mode =1 の 時， 0 ： TDW, TCR mode 

1 ： RMW mode 

I 0 ： normal mode 
. 1 ： CG mode 5 

il.2 ： タイル レジスタ 

D 7 D 6 D 5 D 4 D 3 D 2 Di Do 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 

tile pattern 0-3 
1 1 1 1 1 1 1 

mode Reg に write する と tile Reg 0 write に リセ ッ ト され， その後 害き 込む 度に tile Reg 1, tile Reg 

2, tile Reg 3, tile Reg 0 …となる. 
注 3 ： グラフ ィ ツクチャ ージャ 動作 中 (CG mode) は GDC からの 描画 は 禁止され る. 

GDC に 描 lii 命令 を 出しても， VRAM への 直接 アクセス は 起こらない. 

モード レジスタ は グラフ ィ ツクチャ ージャ 動作 中 は 変更で きない 
注 4 ： この 設定 は CGmodo = 0 の 時 は GDC の 描画に 対しても 有効 

(READ ブレーンと WRITE ブレ 一 ンを 変えて 設定す ると， ブレーン 間の 転送が 可） 



國 グラフィック チャージ ャ 制御 命令 

グラフィック チャージ ャ （GRCG) は PC- 9801/EZF1, 2, 3/M2, 3 では 使用 不可 （PO9801U2 では 
オプション）， 

GRCG は， 内部に ライ ト だけが 可能な レジスタ を 2 つ 持つ. 



( ) 内 は ハイ レゾ モード 時. 




ライト タイル 
レジスタ 



7E(A6) 



タイル レジスタ 0 〜 3 (tt) 



注： モード レジスタに ライ トを 行う と， タイル レジスタ 0 ライ トに リセ ッ ト される. 

その後 ライトす るた びに， 害 かれる レジスタ は レジスタ 1, レジスタ 2, レジスタ 3, レジスタ 0, と 変化 
する. 
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ビット- 0 の 意味 


Co モー ド 


GRCG を 有効と する. 

CPU の VRAM アクセス を きっかけと し 

て， GRCG が 各 モードの 動作 を 実行す る. 


GRCG を 無効と する. 

CPU の VRAM アクセス は その #ネ 

，雌、 * 暴 曇 》• , , w z ヽ | み， 、 V ノ み 

VRAM の リード （ライ ト） となる. 


RMW モード 


CPU の VRAM ライ ト により， RMW モー 
ドめ 作 を 行 A 

CPU の VRAM リード は 無視され る. 


CPU の VRAM ライ ト により TDW モード 
の 動作 を 行う. 

CPU の VRAM リードに よ り TCR モー ドの 
動作 を 行う. 


P3EN, P2EN 
P1EN, P0EN 


該当する ブレーン を 無効と する. 


該当する ブレーン を 有効と する. 

複数 ビッ トの 指定が 可能. 

GRCG は， 有効と なって いる ブレーンに 対し 

ての み アクセス をむ つ. 



•GRCG 動作 中 は， CPU に WAIT がか かり， モード レジスタの 変更が 不可と なる. 

•GRCG 動作 中 は， バスが 占有され るた め DMA 転送 レートが 低下す る • 原則と して DMA と GRCG 

は 同時に 使用 しない こと （たとえば， 固定 ディスクの DMA 転送な ど と ， GRCG に対する ストリング 

命令に よる アクセス は 同時に 行わない ようにす る 必要が ある）. 



• モード 



• TDW モー ド 

VRAM に対して CPU が ライ ト すると， CPU の ライ ト データ は 無視され， タイル レジスタの 内容が 各 
プレーンに ライ ト される. 




ブレーン 3 



ブレーン 2 



ブレーン 1 



ブレーン 0 



STRING 命令， バイ ト ァクセ 
ス 可能. 

ワード アクセス 時， タイ ルレ 
ジス タパ ターン は し H に 拡張 

される. 
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•TCR モード 

CG モード 設定 後， 当該 アドレス を CPU が リードす ると， 各 ブレーンと タイル レジスタの 一致 をと り 
すべての プレーンで 一致の とれた ビッ トを 1 にして CPU に リード データと して 出力す る • 



SCAN ft バイト アクセス" f 能. 

ワード アクセス 時， タイル レジスタ パターン は, 

H， L に 拡張され る. 

色の 検出で は タイル レジスタ を all 1 か allO にセ 




OUT 
DATA 



r クテ イブに しない ブレーン は M«i される. 



• RMW モー ド 

RMW モード 設定 後， CPU が VRAM に ライトす ると， ライト データの 1 の ビット は タイル レジスタ 
の 内容が ライ 卜され， 0 の ビット は 元の データが 残される • 



CPU 

ライト データ 



1 


ダイ/ V レジスタ 

3 








| タイ/ V レジスタ | 
1 2 | 


MPX 」 



ブレーン 3 



0 


1 1 


0 


0 


1 1 


0 


1 














1 1 










1 


0 1 


0 


1 


0 1 


0 | 




II 




1 




J 














0 


0 0 


0 


1 


1 1 


1 




U 






U 




0 


1 1 


0 


1 


0 1 


0 




アクセス の データ 



CPU ライ ト データ 



•STRING 命令. バイト アクセス 口 rne 
• ワード アクセス 時， タ ィル レジスタ は， 
し H に 拡張され る. 



アクセス 後の VRAM データ 
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EGC 

EGC は， に 次の 機能が 追加され る （EGC 搭載 機種に ついては， 「第 1 部 システム 概要 13 
機種 別 仕様」 を 参照の こと）. 

• GRCG と の 互換 モ 一ド あり （た だ し， （;DC か ら も 使用可能) • 

• 4 加の VRAM を ハー ド 的に 问 時制 御 可能. 
• ラスタ オペ レー シ ョ ン 可能. 

• VRAM 内の データ 移動の ため， ビッ ト 単位の シフ ト 機能 を 持つ. 

KGC は， CPU と VRAM の 問に 介在し， CPU が 読み込み 'め き 出し を 行う 際の データ を 捉え， データ 
の 加工 を 行う ものである • EGC を 機能させる ために は， EGC の レジスタ を セットした 後， CPU に" 
MOVS" などの 命令 を 実行させる. すると CPU が 読み込み 動作 を 行った ときに VRAM から 送られて く 
る データ を EGC が 取り込み， 次に CPU が 塞き 出し 動作 を 行う 際に， EGC は 書き出しの 対象と なった 
VRAM から データ の 読み出 し を 行い， 以前 か ら VRAM に 有った デー タ と CPU が 害 き 込む データ （お 
よび EGC 内部の レジスタ 内の データ） との 間で ラスタ オペレーション （ビッ ト パターン 問での 演算 ： 以 
後 ROP と 記述） を 行い， その 結果 を VRAM に 寄き 出す • 

実際の 動作で は， 動作の 対象と なる プレーン を 指定す る. 指^された 色に 対応す る ビット だけ を 読み 
出す， ROP の 対象と なる データ を 切り替える， EGC 內 部の レジスタ を シフトさせる， などの 指定が 可能 
であり， 組み合わせ によって 様々 な 動作が 可能で ある. 

• モード 切り替え 

後述の 拡張 モード レジスタの Ex ビッ トカ、 •(） のとき， 従来の GRCG と 互換と なる • 電源 ON および リ 
セッ ト時も 互換 モードと なる. 




ライ ト モー ド レジスタ 



ライ ト タイル レジスタ 



7C(A4) 



7E(A4) 



CG RMW 一 一 P3EN P2EN P1EN POEN 
mode mode (RP1)(RP2) 



タイル レジスタ 0〜3 



( ) 内 は ハイ レゾ モード 時 



各ビッ ト 仕様 は 従来と 同様. 

RMW モード 時 は， メモリ リード を 禁止す る. 

• 拡張 モード 

Ex ビット 力 ひ广 の 時， 4 面までの VRAM を 制御で きる 拡張 モードと なる. この 時， アドレス 7C H の 
CGmode は 1 でなければ ならない. 





7 6 5 4 3 2 1 0 (Ex ビッ ト） 




6A 


0 0 0 0 0 1 0 1 


拡張 モー ド 


0 0 0 0 0 1 0 0 


互換 モー ド 
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第 2 部 八 一 ドウ エア 



Ex ビッ トは， mode F/F (アドレス 6AH) において Reg Write Enable 中で なければ 変更で きない. 

また モード 切り替え は， GDC 描画 中に 行って はならない • 
以下に Normal, 互換， 拡張の 各 モードでの CG モードお よび Ex ビットの 状態 を 示す. 



モード 


CG モード 


Ex ビッ ト 


Normal モー ド 


0 


0 


互換 モー ド 


1 


0 


拡張 モー ド 


1 


1 



注： Ex ビット 二 0 に するとき は， 必ず その 前に 04A0H の EGC レジスタに 0FFF0H を セットし な 
ければ ならない. 

■CG ウィンドウ 

CG ウィンドウ は， メモリ 空間の 一部に 割り当てられた 窓で あり， この 窓 を 通して， 文字 フォントの 
RKADZWRITE を 実行す る ことができる. CG ウィンドウ 搭載 機種に ついては， 「第 1 部 システム 概 

要 1.3 機種 別 仕様」 を 参照の こと. 

ウイ ン ドウに 割り当てる 文字 は， 次の I/O ポートに 出力す る. 





I/O アドレス 

, 




Write 2nd byte code 


0A1H 


W 


Write 1st byte code 


0A3H 


w 



ノーマル モード 時 



全角 文卞 




パイ トが 以ドの もの を 除く 
•2C ：〜 2F ： 全角 ケィ »特 殊文卞 

• 76 : ユーザ — 

• 79-7C ： ぉ« 漢字 
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第 7S CRT ディ スフ レイ 



全角 文字 （半角 アクセス) 




第 1 バイ トが 以ドの ものの み 
•2C〜2F: ^rft ケィ線 文'/: 
•76: ユーザ一； ii^ 
•79〜7C ： 拡 «* 卞 

文字の 左右 は ボート ァ ドレス A5 に対する 出力 
データの L/R ビッ ト により fit 定 される. 





手 角 文字, 88 モート' ANK 文字 





4 6 8 A c K 
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第 2 部 八 一 ドウ エア 




• 八 ィレゾ モード 時 



漢字, 全角 



ANK, tf'J 



モリア ドレス 




し 



小 定 



不 4L 




小 41 



U7 



IX) 



0 0 



H 



DF 



1)8 



小 41 



小 定 



~" I 

im h の く リ 返 

し E4FFF まで 



注意： 'CG ウィンドウ は， 0A4000H から 0A4FFFH (八 ィレゾ モード 時， 0E4000H から 
0E4FFFH) までの 空間に 割り当てられて いるが， 0A4020H (同 0E480H) 以上の アドレス は 
同じ パターンの 繰り返し となる. 

• CG ウィンドウ に対して DMA 転送して はならない. 

• 前記 コード は テキス 卜 VRAM に 格納す る コードと 同一で ある. 

• ユーザ一 定 輕 文字に フォン 卜 を 登録す る 場合 も， 前記 ポー 卜に 7620H-2000H か ら 
765FH-2000H をセッ 卜した 後， メモリ ライ 卜 を 行う. 
• CG の アクセス は 次の ライ 卜 オペレーション により 2 つの モードが ある. 



02468A,r.-E02468ACK0 2 468ACK02468ACK02468ACE02468ACE02468ACK02468^CK 



o 

o 

4 

K 



2 



3 



4 

o 

4 

K 



5 



6 



7 



196 
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リード 文字 パターン 



ライ ト 文字 パターン 



注 1 :L/R は 全角 漢字 左 （1 ), 右 （0) を 指定す る. 

RC0〜RC4 は キャラクタ パターンの 上から 何 ライン を か 16 進数で 指定す る. ただし， CG の 
パターン は 16 ライン 固定な ので RC4 は 0 としてお く （未定義で よい）. 



* * 


I/O アドレス 


R/W 


WRITE mode F/F 


68H 


w 




WRITE mode F/F 


DATA 

D7D6D5D4D 3 D2D 1 Do 


ビッ トマ ッブ モー ド 


0 0 0 0 1 0 1 1 


コー ド アクセス モー ド 


0 0 0 0 1 0 1 0 




ただし， WRITE 1st byte code, 2nd byte code は モードに かかわらず 随時 行える. 
VSYNC = 1 は 12.5ms 中， 152//S である. 

また， ANK CG の 読み出し は， モードに かかわらず VSYNC 中の み 可能. 
• CG ウィン ドウの メモリ アクセス は 2wait である. 

• コード アクセス モードで フォン 卜の 読み取りが VSYNC 中で 終わらな いとき は， 一時的に 
ビッ卜 マップ モードに し， 表示 開始までに コード アクセス モードに 戻す の はかまわない. 

表示 開始 は VSYNC の 立 上がりから 395//S である. 
キャラクタ ジェネレータ 制御 命令 （ノーマル モードの み） 

漢字 キ ャラ クタ ジヱネ レー タ （KCG), ANK キャラクタ ジェネレータ （ANK-CG) を 制御す る 命令 を 示 



す. 



命 



令 



ライ ト 文字 コー ド 
第 2 バイ ト 



ライ ト 文字 コー ド 
第 1 バイ ト 




文字 コー ド 
第 1 バイ ト 



フづ トフ イン カウ 
ンタ 



A5 



W 



(注 1) 



RCO 

RC1 

RC2 

RC3 

RC4 

L\R 

o 

o 
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CG および CG カウン 卜 レジスタ （CG を CPU が アクセス するとき に アドレス^ セットして おく レジ 
スタ） の アクセス 方式の 切り替え は， 漢字 コード アクセス モードの 選択に よって 行う • 

• ビット マツ ブの 選択 MOV AL， OBH 

OUT68H, AL 

• コード アクセスの 選択 MOV AL, OAH 

OUT 68H, AL 

ビッ ト マップ モ一 ト では CG， CG カウント レジスタの アクセス はいつ でもよ い. 

コード アクセス モー ドは CG， CG カウント レジスタの アクセス は GDC の VSYNC=1 中に 行う こ と 

が 必要で ある. 

ただし， VSYNC=1 である こと を 検出しても， ソフトウェアが CG を アクセスした とき はずで に 
VSYNC 二 0 となって いる 可能性が ある. これ を 避ける ために は VSYNC = 0 直後の VSYNC=1 を 検出 
する か, CRTV の 割り込み を 利用す る. VSYNC = 1 の 時間 は 最小 190//S である • 

ANK- CG の アクセス は， モードに かかわ ら ず VSYNC 中と する. 

• 漢字 ROM ボードの 有無の 検出 

画面 メモリの 第 2 バイト に" 00" と "FF" の 両極 性が 読み 害 きで きる か 否かに より 判定で きる. 



注 2 ： ライ ト， リードす る 



R 

C 
0 



0 



001 1 



0 110 
0111 



1 

1 
1 

1110 

1111 



パターン は 次の よつ になる. 



L/R= 1 

入 



し ZR=0 



ヽ, 
























一 












Rcl i o 

KC2 1 o 

RC3 1 o 
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第 7 章 CRT ティ スフ レイ 



I ライ 卜 ペン （ノーマル モードの み） 

ライ ト ペン は モノクロ 出力 を 持つ 機種での み 使用可能 である. 

• ライ ト ペン は 40/80 字 モードに かかわらず， GDC 表示 アドレスで 報告され る. 40 字 モード 時 は 1 
字に GDC の 2 つの 表示 ァ ドレス が 対応 している ので， その どちら かが 報告 される • したがって ソフ 
トウ ヱァ では アドレス の 最下位 ビット を 無視す る ことにより， 文字と の 対応 をと る. 

• ライ ト ペンの 検出 アドレス は, 検出 部での リニアな 遅延お よび 内部 処理での デジタルな 遅延の ため， 
実際の 値よ り 4 文字 以上 大きな 値 をと るので， ソフ トウ ヱァで 補正す る 必要が ある. 
PC 9800 シ リーズで は 一 6 で 処理して いる. 

• ライ ト ペン データの 読み込み は 次の 様な フローで 行う. 





LPEN read | 










/ LPEN \ 



0 



1 \ DKTKCT 




o 



LPEN 

detp:ct 




READY 





l 


| LPEN read 








/ DATA \ 




ステータス をク リアす るた め 
ダミ 一の コマ ン ド送出 



ステータス = 0 を 確^ 



本来の ライ ト ペン 入力^ち 



以下 同様に 3 バイ ト« み 込む 
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國 スーパーインポーズ （ノーマル モードの み） 

スーパーインポーズ 機能 は， PC-9801/E/F1, 2， 3/M2, 3 以外の 機種のう ち， デジタル RGB 出力 

を 持つ 機種での み 使用可能 （オプション）. 
本体の ディ ッ ブス ィ ツチ SW1 のビッ ト 2 を ON にす る ことにより， RGB 出力 コネクタ （デジタル） の 

DOT CLOCK 端子が 入力 端子と なる. スーパーインポーズ ボード は， リセット 時に この 端子の 信号に 

よって スーパー ィ ン ポーズ を 行う か 否か を 判定す る • 



CLOCK 靖子 


スーパーインポーズ モード 


出力 （DOT CLOCK) 


スーハ • ーィ ン ポーズ を 行わない. 


人力 （ボー ド から 見て 常に 1) 


スーハ • ーィ ン ポーズ を 行う 



國 プラズマ ディスプレイ （ノーマル モードの み） 

プラズマディスプレイ は， PC-9801ZEZF1, 2, 3/M2, 3 以外の 機種のう ち， デジタル RGB 出力 を 
持つ ものでの み 使用可能 （オプション）. 

プラズマ ディスプレイ 使用 時 は， CLOCK との ス キュー を 保障した RGB 信号 を 出力す る. そのため 
に， プラズマ ディ ス プレイ 使用 時 は， 本体の ディ ッ プスィ ツチ SW1 のビッ ト 3 を ON にしなければ なら 
ない. 本体 は 次に 示す ポートに より， SW1 の ビット 3 を センスす る • 



倉 * 


I/O ポー ト 
アドレス 


データ 

D 7 D # D 6 D 4 D, D, D! D 0 




リード 

プリンタ ボー ト B 
(ビット 4 ) 


42 


1 

xxx^xxxx 
0 


SW 卜 3 OFF: プラズマ ディ ス ブレイ 不使用 
SW1-3 ON ： プラズマ ディ ス ブレイ 使用 



PC 9801N は プラズマ ディ スブレ ィ モー ドに 固定され ている. 
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7.5 256 色 モード 



、 







一 




機^ 8^ 



PC-9821, Ap, As, Ae, Ce, Af, Ne では 16 色 モードと 256 色 モードの 2 つの CRT モード を 持つ. 
256 色 モー ド では 16 色 モードの グラフィックと は 排他的に 512K バイ ト の 拡張 グラ フ イツ ク VRAM を 
搭載し， 256 色 表示 機能 を 実現して いる. 



秦 16 色 表示 時 



r 




n リ o 




譬 256 色 表示 時 

640X400 256 色の 4 合 640X480 256 色の 4 合 




一 

t 



一 

フ 



一 



排他的に 切り 荇 えて 利 S 
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第 2 部 八 一 ドウ エア 




256 色 表示 



PC - 9821， Ap， As, Ae， Ce, Af, Ne は PC-9800 シリーズ 共通の 表示 画面 （テキスト， グラフ イツ 
ク） および， 256 色 表示 可能な 拡張 グラ フィック 画面 を 持って いる' 

VRAM^ilA ァ ドレス は ドライバに よる^ 定 により は S 



7 


6 


5 


4 


3 


2 


1 


0 






パ レツ ト S ゆ （O F 


Fn) 







6 4 0 ライン 



r 



B0OO0 


B0001 ； 


B0002 ： …- 




B7FF0 


: B7FF1 : 


B7FF2 ： … 



ヽ 



； \ 

A8000 A8001 ： A8002 


•••••• 


A827D ： A827E A827F 


1 — 1 J 

• • # 






AFFF0 ； AFFF1 ： AFFF2 


•••••• 


AFFFD AFFFE AFFFF 



ヽ 



32KByte 分 



ン 



： B027D \ B027E '； B027F 


ヽ 








32KByte 分 


\ B7FFD ： B7FFE ； B7FFF 







»バ レツ 卜 

拡張 グラフィック 用の パレ ッ 卜 は 表示 画面に 対し， 256 個 存在す る • 
1677 万 色 中 256 色 同時 発色 8bit パレット x 1 x 256 
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1MB フロッピーディスク インターフェイス は， ディスク ドライブ を 4 台まで 制御す る ことができる. 
制御 はバ PD765A フロッピーディスク コントローラ （FDC) によって 行われて いる. 

データ 転送 は DMA によって 行われ， フロッピ一 ディ スク に対する データ セッ ト /データ 読み取り は 
DMA コン トロー ラバ PD8237 によって 行われる （ノーマル モード ： チャネル #2， ハイ レゾ モード ： チヤ 
ネル #1). また FDC は， READDATA グループ， WRITE DATA グループの コマンドの 処理が 終了す 
ると， CPU に 対 して 割り込み (INT 42H) を 発生し， リザルト ステータス および パラメータ の 読み取 り を 
要求す る. 

1MB フロッピーディスク インターフェイス は， PC-9801/M2, 3 では 本体に 標準 实 装され ている 力く， 
PC- 9801E/F1, 2， 3/U2/VF2 では オプションの 拡張 ボー ドの （PC- 980 ト 15) によって サボ一 ト され 
る. また， その他の 機種で は， 1MB/640KB 両用 インターフェイスが 実装され ている ため， PC-98(U-15 
は 基本的に は 不要で ある. 

拡張 ボ ード 上に は， IPL ローダお よ び 基本 入出力 プロ グラム 用 ROM が 実装 されて おり， ROM ァ ドレ 
ス および 割り込み レベル を ディップ スィッチ によって 決定す るよう になって いる • ただし， ディップ ス 
イッチの 設定 は システム 固定され ている もので あり， むやみに 変更すべき もので はない. なお， ボード 
上に は ROM の 動作 を 禁止す るた めの ジ ヤン パス ィ ツチ も 搭載され ている. 

PC-9801-15 は， 回路の 構成 上， バ PD70116CPU の 10MHz モー ド では 動作 不可能で ある. また， 1MB 
/640KB 両用の ィ ン ター フヱ イスが 実装され ている 機種に PC-9801- 15 を 実装す る 場合に は， 本体の 
ディップ スィッチ 3-1 を 固定 モードに し， スィッチ 3-2 を 640KB モードに する 必要が ある. PC-9801E 
/F/U/VF/VM0, 2， 4/UV/CV, PC- 98X A 以外の 機種で は， 拡張 スロッ 卜に DMA #2 の 制御 信 
号が 出て いないため， PC-9801- 15 は 使用 不可能で ある. 



第 8 章 
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第 2 部 八 一 ドウ エア 



■ I/O アドレスと 命令 



命 ，♦ 


1 / O ポ一 r 
アドレス 


R/W 


-ー々 

ァ一 y Mtt 
7 、-' D 7 D 6 D 5 D 4 D s D 2 D, D 0 


備 考 


ライ トコ マンド 


92 


W 


― コ マン ド レジスタ ― 


u PD7fiRA へつ づン ドも 4* ッ ト 

pt I L/i \jOT\ 、リ、 z 1 t し ✓ ■ 
する. 


ライ ト レジスタ 


92 


W 


― パラメータ ― 


//PD765A への パラ メータ をセ 
ッ ト する. NON-DMA モー ド 

まや への 塞 さ ；入 ムデ 一 タ L 
セッ 卜する. 


リード ステータス 


90 


R 


― ステータス レジスタ ― 


ag T>T\7f\^Ci あ、 さ プ モー々 サ HI 
^irU/OO/i T3、 h 人， 7 入 t ゥ 1 

き 取る. 


リード データ 


92 


R 


― リザルト テス一 タス ― 


firUt\)OJ\ W、 b リ Y ノレ r 入ァ 

タス を 引き取る. NON-DMA 
モー ド 時には FD から 読み取つ 
た データ も 引き取る. 


ライ ト ベース & 
カレント アドレス 


09 


W 


― アドレス ― 


DMA コ ノトロ ーフ 


リード カレント 

アドレス 

, • 『一、 


09 


R 


― アドレス ― 


DMA コン ト ローラ 


ライ ト ベース & 
カレン ト カウン ト 


OB 


W 


― カウント ― 


DMA コントローラ 


リード カレント 
ヮー ド カウン ト 


OB 


R 


― カウント ― 


DMA コン ト ローラ 


ライ ト シングル 
ッ ト 


， r 

15 


w 


A A A A A \K 1 A 

UUUUUM1U 


DMA コントローラ 

\M - 1 つ 1 りセ、 ノ 

M . 1 ザ 入 ノ^ノ 

M ： 0 マスク オフ 


ライト モード 

レジスタ 


17 


w 


0 1 0 0 m, m 2 1 0 


HM A 1 つ L n ― 巧 
\jv4\t\ J ノ 伫 口 / 

n^m, ： 00 ベリファイ 転送 
" ： 01 メモリ ライト 転送 
" ： 10 メモリ リード 転送 


タリ アバイ トボ インタ 

フ リ ッ ブフ ロッブ 


19 


w 


xxxxxxxx 


DMA コント ローラ 


ラ ィ ト DMA チヤ 

ネル #2 バンク 


23 


w 


X X X x —ノく ンク— 


DMA コント ローラ 


ライ ト コント ロー 
ノレ レジスタ 


94 


w 


(注 i> 

R F D 

SRxMxxxx 

T Y A 
E 


//PD765A の 外 » レ ジ ス タ への 

セッ ト 


リード スィ ツチ Z 
シグナル 


94 


R 


^ 17 (注 1) 

V D (tt2) 

I I M P 

N N A S x x x x 
r T c T 
1 0 H B 


インター フェイス ボー ド 上の ス 
ィ ツチの 值を 読み取る. 



注 1 ： DMAE, DMACH ビッ ト は， PC-9801 では 無効. 

注 2 ： PC-9801 では， ブリ ン タス ト ローブ FZF を， この ビッ ト により コント ロールし ている. 他の 機種で は 
37H にある. 
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國 レジスタの 説明 

• ライ 卜コン 卜 ロール レジスタ 

• D7 ビッ ト ： RST Reset 

//PD765A の RESET 端子の 入力信号 となる レジスタ であり ，バ PD765A を 初期化す るのに 使用す る. 
初期化 は バ PD765A への コマンド， ノぐラ メータ の 転送 シーケンス や リザルト ステータス 転送 シーケンス 

が 乱れた 時 等に 使用す る ことができる • なお， 初期化 は 電源 投入 直後お よび RESET スィッチ 押下 時に 
ハー ドウ エアで 行われる. 

• D6 ビット： FRY •••••• Forced Ready 



である. この ビット は ドライブの 接続 状態， ドライブの 電源 投入 状態 を チェック する ために 使用され る. 

ディスク ドライブとの インター フヱ イスに は， ドライブが 接統 されて いるか 否か， 窀 源が 投入され て 
いるか 否かの 上位 を 直接 示す 信号 線 は 無い. そこで ドライブに リ キヤ リ ブレー 卜 動作 を させて TrackOO 
信号が 返って 来た ら， その ドライ ブは 接続 かつ 電源 投入 状態で あ ると 判定す る （ドライブ は ディスクが 挿 
入され ていなくても リキ ヤリブ レート 動作 を 行う）. この 際， バ PD765A は RDY 端子が OFF であると リ 
キヤ リブ レート コマンド を 実行し ない. そこで FRY ビットに よって 強制的に RDY 端子 を ON にす る 
ことにより， リキ ヤリブ レート コマンド を 実行させる ことができる. 

なお 通常の シーク や 読み出し ノ 害き 込み コマンド 実行時 は FRY ビッ 卜 は OFF にしておく こと. さも 
ない と Not Ready を 検出で きなくなる. 

• D4 ビット DMAE •••••• DMA Enable 

DMA チャネル を 使って データ 転送 を 行う 時， DMA コ ン ト ローラからの DRQ 信号， DACK 信号 を 許 
可す る フリップフロップ である. DMA 使用 時の み ON にし， 使用 しないと き は オフと する こと. 

• リード スィッチ ノ シグナル 

• D7, D 6 ビッ ト ： FINT1, FINT0 

1MB フロッ ピー ディスク インタ一 フェイス 基板に 搭載され ている ディ ップ スィッチ SW1 の S?， Se 
ビットの 状態 を 読み取る • システム 既定値 は， FINT1=0(ON), FINT0 = l(OFF) となる. 

• D5 ビット： DMACH 

同上の ディ ッ ブス ィ ツチ SW1 の S 3 ビッ 卜の 状態 を 読み取る. システム 既定値 は 0(ON) となる. 




，ディスク ドライブの RDY 信号との 論理和 
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8.2 640KB フロッピ一 デ 






固概 要 



640KB フロッピーディスク インターフェイス は， ディスク ドライブ を 4 台まで 制御す る こと がで さ 
る. 制御 はバ PD765A フロッピーディスク コン ト ローラ （FDC) によって 行われて いる. 
データ 転送 は DMA によって 行われ， フロッピーディスク に対する データ セッ ト /データ 読み取り は 



た FDC は， READ DATA グループ， WRITE DATA グループの コマンド 処理が 終了す ると， CPU に 
対して 割り込み (INT 41H) を 発生し， リザルト ステータス および パラメータの 読み取り を 要求す る • 

640K フロッピーディスク インター フヱ イス は， PC-9801F1, 2, 3/U2/VF2 では 本体に 標準 実装 さ 
れ ている が， その他の 機種で は オプションの 拡張 ボー ド （PC - 980 卜 09, PC - 9801 のみ PC - 9801 - 08) 
によって サポート される （PC - 9801N, NS, NV, NS/E, NC, NS/T, NA, NL, NS/L， NS/R, 
NX/C, PC-9821Ne では， 640K フロッピーディスク インター フェイス は サポート されない) • 

拡張 ボード 上 に は， IPL ローダお よ び 基本 入 出 力 プログラム 用 ROM が 実装 されて おり， ROM ァ ドレ 
ス および 割り込み レベル を ディップ スィッチ によって 決定す るよう になって いる • ただし， デ イツ フス 
イッチの 設定 は システムで 固定され ている もので あり， むやみに 変更すべき もので はない. なお， ボー 
ド 上に は ROM の 動作 を 禁止す るた めの ジ ヤン パス ィ ツチ も 搭載され ている. 

PC_98(H-09 は， 回路の 構成 上， //PD70116CPU の 10MHz モード， //PD70136A の 16MHz モードで 
は 動作 不可能で ある. また， 1MBZ640KB 両用 インターフェイスが 実装され ている 機種に PC-9801-09 
を 実装す る 場合に は， 本体の ディ ッ ブス ィ ツチ 3-1 を 固定 モー ド にし， スィッチ 3-2 を 1MB モー ド にし 
たうえ， ボー ド 上の ジ ヤン パス ィ ツチに より ボー ド上 ROM の 動作 を 禁止す る 必要が ある • 

PC - 9801-09 を PC-9801DA, DS， DX, FA, FS, FX, US, PC - 9821, Ap, As, Ae, Ce, Af の 
拡張 スロットに 実装す る 場合， 本体 内蔵 ドライブ を 1MB フロッピーディスクに 固定す る 他に， CPU を 
V30 8MHz の モード に 指定し， DMA クロック を 互換 モー ド にす る 必要が ある. 

注 恵 ： 640KB フロッピーディスク イン 夕 一 フェイスの ボード 上に は ディ ップ スィッチが あり， DMA 
チャネル および 割り込み レベルの 変更が 可能 だが， PC-98XA では， 640KB フロッピー デ イス 
クイン ターフェ イスに 専用 スロッ 卜 を 用意す る ことにより DMA チャネル 2 を 使用して いる. 
ディ ッ プスィ ツチ は チャネル 3 の 設定の ままで 使用す る こと. 



DMA コ ン ト ローラ バ PD8237 によつ 
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注 2 ： PC-9801VF2 の FDC ボードで は， VM の 640KB モード 時と M じになる 
注 3 ： ( ) 内 は PC- 98XA の アドレス. • 
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國 レジスタの 説明 

秦 ライ 卜 コン卜 ロール レジスタ 

• D7 ビッ 卜： RST •••••• Reset 

バ PD765A の RESET 端子の 入力信号 となる レジスタ であり び PD765A を 初期化す るのに 使用す る • 
初期化 は// PD765A への コマンド， パラメータの 転送 シーケンス ゃリ ザル ト ステータス^ 送 シーケンス 
が 乱れた 時 等に 使用す る ことができる. なお， 初期化 は^ 源 投入 K 後お よび RESET スィッチ 押下 時に 
ハードウェアで 行われる. 

• D6 ビッ ト ： FRY •••••• Forced Ready (PO9801U2 のみ） 

〃PD765A の RDY 端子の 入力信号 となる レジスタ であり， ディスク ドライブの RDY 信号 と の 論理和 
であるる. この ビッ トは ディスクの 接続 状態， ディスクの 16 源 投入 状態 を チヱ ック する のに 使用され る • 

ディスク ドライブとの インタ一 フェイスに は， ディスクが 接続され ている か 否か， 鬼 源が 投入され て 
いるか 否かの 状態 を 直接 示す 信号 線 は 無い. そこで ディスクに リキ ヤリブ レー ト 動作 を させて TrackOO 
佶 号が 返って きたら， その ディ スクは 接続 かつ 甩源 投入 状態で あると 判断す る （ドライ ブは 媒体が 挿 人 さ 
れ ていな くても リ キヤ リ ブレー ト 動作 を 行う） • この 際， //PD765A は RDY 端子が OFF であると リ キヤ 
リブ レー トコ マンド を 実行し ない. そこで FRY ビッ ト により 強制的に RDY 端子 を ON にす る ことに 
より， リキ ヤリブ レート コマンド を 実行させる ことができる • 

なお， 通常の シーク や 読み出し Z 害き 込み コマンド 実行時 は FRY ビッ トは OFF にしておく こと • さ 
もない と Not Ready は 検出で きなくなる. 

• D5 ビッ ト ： AIE •••••• Attention Interrupt Enable(PC-9801U2 のみ） 

アテンション ィ ン タラ ブト を 許可す るビッ ト である. 

ただし， 実際の 動作 は AIE=1 の 時 FRY の セット， リセット を 可に し， 

AIE = 0 の 時 FRY の セット， リセット を 無効に する. 







：-UJ 


動 作 




0 0 
1 0 
0 1 

1 1 


FRY は 前の 状 « のま ま 
FRY は 前の 状態の まま 
FRY- 0 に リセット 
FRY= 1 にセッ ト 



• D4 ビット： DMAE •••••• DMA Enable 

DMA チャネル #2 または #3 を 使って データ 転送 を 行う 時， DMA コン トロ一 ラ からの DRQ 信号， 
DACK 信号 を 許可す るフリ ップフ ロップ である .DMA 使用 時の み ON にし， 使用 しないと き は OFF と 
する こと， 

• D 3 ビット： MTON …… MOTOR ON 

本 FDC ボー ドで 制御され るすべ ての ディ スク ドライブの モータ を 同時に ONZOFF する のに 使用す 
る， 
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• D2 ヒット： TMSK •••••• Timer Interrupt Mask 

FDC からの タイマ 割り込み を マスクす るた めの レジスタ であり， 本ビッ トを^ T にす る ことにより， 
FDC からの タイマ 割り込み は マスク される. 
パワー ON ifi 後 は、" であり， タ ィ マ 未使用 時 は 、か にして お くこと. 

この ビッ ト を、、 广 にしてから タイマ を ト リガす ると， タイム ァゥ ト 以前に 割り込み 信号が 1 回 出る ので 
注意す る こと. 

• Do ビッ 卜： TTRG •••••• Timer Trigger 

VFO の TRIG IN 端子の 入力信号 であ り， ディスク ドライブの モータ ON/OFF 制御の 時間 設定 用 タ 
イマの 卜 リガと して 使用す る. 前記 TMSK ビット 力^に で， かっこの ビット を、、 1 クに すると， 約 100ms 
後， 本 ボード 上の スィ ツチに よって 設定され た 割り込み 信号 （この場合 は irio) が * 广 になる. 

この タイマ 機能 は， トリガ 入力 後 100ms 以内に 再び トリガ を 入力 すれば， 後の トリガが 有効になる リ 
ト リガ 機能 を 持つ. 



アイス クドフ ィフの モータ を OFF にす るた めに は， 前記 MTON ビット を や (T に すれば よい. 次に 
モータ ONZOFF 制御の 呉 体 例 を 示す. 



第 8 章 
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モータ OFF 制御 
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a 定 i"m 



YKS 









MTON ' 0 • | 








TMSK '0* 1 



モータ 

OFF 



マス ク 
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次の^^へ 




ill 1 ： この TWi に つ こ と. 
同時に »定も 可. 

i1- 2 ： 媒^ セッ ト P きのみ. 

RDY ビ/ トの チェ/ クは センス デ パイ スステ 
一 タスの US0/UL1 セ ッ ト ifr 後が よい • 
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FDD 



使 W 屮 \ 



K 用 中 



TMSK (マスク） セット リセット, セット 



セッ ト 



|_ セ ノ 卜 



TTRG( ト リ ガ） 



タイマ 



IR(M リ 込み） 



MTON 



U 



U 



U 



丁 



汀 



丁 



务 



丁 




M り 込み »定@ 数 》2 
T = 100ms 



• リード スィッチ ノ シグナ J レ 

• D7， D6 ビッ 卜 ： FINT1, FINTO 

640KB フロッピーディスク インター フヱ イス 基板に 搭載され ている ディ ッ プスィ ツチ SW1 の 57 , s« 
ビット （割り込み レベル 選択 スィッチ） の 状態 を 読み取る • システム 既定値 は， FINT1 = 0， FINTO =1 
(INT4 二 IR10 選択） となる. 

• Ds ビッ ト ： DMACH 

同上 ディ ッ プスィ ツチ SW1 の S 3 ビッ 卜の 状態 を 読み取る. システム 既定値 は 1 (DMA チャネル 3 選 
択） となる. 

• D4 ビッ 卜 ： RDY 

フロッピ一 ディスク ドライブの RDY 端子の 状態 を 読み取る. 

フロッピ一 ディスク ドライブとの インターフェイスに は， ドライブが 接続され ている か 否か， 電源が 
投入され ている か 否かの 状態 を 示す 信号 線 はない. そこで ドライブに リキ ヤリブ レー ト 動作 を させて， 
TrackOO 信号が 返って 来たら， その ドライ ブは 接続 かつ 電源 投入 状態で あると 判定す る （ドライ ブは 
ディスクが 挿入され ていなくても リキ ヤリブ レート 動作 を 行う）. この 際， パ PD765A は RDY 端子が 
OFF であると リキ ヤリブ レート コマンド を 実行し ない. そこで， 640KB フロッピーディスク インター 
フェイ ス では （PC-9801U2 を 除き）// PD765A の RDY 端子 はや 广に 固定して ある. この ビッ トは， 通常の 
シーク や 読み出し/害き 込み コマンド を 実行す る 場合に ディスク ドライブの Ready を チェックす るた 
めの ものである. 

デバイス 接続 状態， デバイス 電源 ON /OFF 状態， マウント 状態の チェック 方法の 例 を 次 図に 示す 
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8,3 1 




両用 フロッピー ディ 




概 要 

1MB/640KB 両用 フロッピーディスク インターフェイス は， PC- 9801VM0, 2， 4/UV2 以降の 本体 
に 標準 実装され る もので， 外付け ユニット， オプション などで は サポートされ ていない. 

この インターフェイス は， 内蔵す る ディスク ドライブ を 2 台と 外付け の ディスク ドライブ 2 台 
(内蔵 ドライブの 無い モデルの 場合， 外付け の ドライブ を 4 台まで） を 制御す る ことができる， ただし， 
1MB/640KB 両用 ィ ン ターフェ イスと しての 機能 は， 内蔵 ドライブの 2 台に 対しての みに 限られる. 

ただし PC-9801BA,BX では 外部 フロッ ピー ディスク ドライブ を 増設す る 場合に は， 1MB フロッ 
ピー ディスク インターフェイス PC - 9801 -87 を 利用す る 必要が ある. 

この インターフェイス は， 前述の 1MB ィ ン ターフェ イスと 同等の 機能 を 持った 1MB モードと， 
640KB インターフェイスと 同等の 機能 を 持った 640KB モードの 2 つの モード を 持つ， ノーマル モード 
において は， 動作 モー ドの 切り替え はァ ドレスの 切り替え によって 行われ， FDC の I/O アドレス を 切り 
替ん ると 同時に モー ドが 切り 換わる. ハイ レゾ モー ド では， モー ド 切り替え は I/O ポー 卜 アドレス 094H 
の D 5 ビットの みに よって 行われ， I/O ポート アドレス は 固定され ている. 割り込み， DMA などの 制御 
は， 刖述の インター フヱ イスに 準じる 力 乙 本 インタ一 フヱ イスで 使用す る チャネル， 割り込み は 以下の 
ようになる. 
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ハイ レゾ モード 


DMA チャネル 


2 


3 


1 ~ ； ~~ 


11 り 込み レベル 


IR11 (INT42) 


IR10 (INT41) 


IR11 (INT42) 


IZO ボー ト 


1MB FDC 専用 


640KB FDC 容用 


共用 



PC-9801NL は 標準 添付の 外付け 3.5 インチ フロッピーディスク ドライブ 1 台と 拡張の フロッピー 
ディスク ドライブ 2 台 を 制御で きる. 

國 ディップ スィッチ 

1MB/640KB 両用 ィ ン ターフェ イス を 実装して いる 機種で は， 本体の ディ ッ プスィ ツチ を， 使用す る 
フロッピ一 ディスクの 構成に 応じて 設定す る 必要が ある （PC - 98XA を 除く）. 



スィッチ 


定 




SW1-4 


OFF 


内蔵 FDD 2 台に 対し 番号 #1, #2 

外付 " " #3, #4 


ON 


内蔵 FDD 2 台に 対し 番号 #3, #4 
き" " #1, #2 


SW3-1 


OFF 


自動 切り替え モード 

( I ノ 0 ボート 0BEH の PORT EXC ビ ッ ト が 有効） 


ON 


固定 モー ド 


SW3-2 


ON 


640KB モー ド 


上記 固定 モー ド 時に 2 台の 内蔵 
FDD に対する モー ド 設定 


OFF 


1MB モー ド 



なお， ディップ スィッチ SW1- 4 の 状態 は， ノーマル モードで は I/O ポート 94H(CCH) の TYP ビッ 
ト により 読み出す が， ハイ レ ゾモ一 ド では I/O ポー ト 0063H (マウス ポー ト B) の FDU ビッ ト によ り 読 
み 出す. また， ハイ レゾ モードで は， SW3-1, SW3-2 に 相当す る 設定 はない • 

213 



第 2 部 八 一 ドウ エア 



鲁 ドライブ を 内蔵す る タイプ 



1 



►MM) FDD 



1MB/640KB 

fix: 




1MB FDD 



PC-9881K/N 

PC-8882 

PC-9831-MW 

PC-9832-MW 

PC-9831-VW2 



。 DIPSW3-1 
。DIPSW3-2 



OFF(fJ«yJ?^) 

フロッ ビー ディ スクを 除 
いた は 1 辺 装 S で システム 
を 立 上げた 後， 内 赢フロ 
ノビ 一 ディ スクュ 二 '/ ト 
を どちらの モー ドで^ ^1 
する かによ リ S9: 定 
0FF(1MB モー ド） 
ON (640KB モード） 



② 



^MIFDD 



IMB/640KB 

fix: 



ト 



5' (640KB) 
インタ一 フェイス 
ボー ド 



36P 



PC -9801 -09 



50P 




1MB FDD 



。DIPSW3 - 1 
。 DIPSW3-2 



1 










(7= 


山 
1 






0— i 



PC-9831 -4W PC-9832 - 4W 
PC-9831-UW PC-9831 -UW 
640KB FDD 



ON (固定 モー ド） 
OFFUMB モード） 



③ 



mm fdd 



1MB 640KB 
FDC 



ト 



8 # (1MB) 
インターフェイス 
ボー K 



PC-9801-15 



50P 



。 DIPSW3 - 1 
。 DIPSW3-2 



ON(ra 定 モー ド） 
ON<640KB モー ド） 



50P 




Ir— J 











PC-9881K/N PC-8882 
PC-9831 -MW P09832-MW 
PC-9831 -VW2 PC-9831 -VW2 
1MB FDD 



• ドライブ を 内 龍し ない タイプ 



1MB/640KB 








FDC 





50P 



1 









。DIPSW3-1 
。 DIPSW3-2 



ON(lfl 定 モー ド） 
0FF(1MB モー ド） 



PC-9881K/N PC-8882 
PC - 9831 -MW PC-9832-MW 
PC-9831 -VW2 PC-9831 -VW2 
1MB FDD 



98NOTE, PC-9801P は ドライ ブの 構成が 異な る ため, 
上図の いずれも あてはまらない. 
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■^E "タ繊 

PC- 9801 VX まで は， 内蔵 フロッピーディスク ドライブが 1 MB インターフェイス 時に は 常時 モ 一 タ 
ON, 640KB ィ ン ター フヱ イス 時には モータ ON/OFF 制御 を 行って いた 力、 PO9801UX21 以降の 機種で 
は， 1MB ィ ン ター フヱ イス 時に もモ ータ ON/OFF 制御が 可能に な つ た. 

モータ オン Z オフ 制御 可能 機種： PC-9801UX21, 41, RA， RX, LS， EX, ES, LS, LX, 

RS, RL, T， DX, DA, DS， CS, UF, UR, N, 
NV， NS， NS/E, NC, CS, FA, FS, FX, NS/T, NA， 
NS/R, US, BA, BX, NX/C, PC-9821, Ap， As, Ae, 
Ce, Ne, Af 

また モータ ON/OFF が 可能 となつ た 初期の 機種 • 以外 では， モータ ON 後の 最初の FDD ァ クセス は 各 
ユニット 毎に Ready の チェック を 行う 必要が ある. ディスク BIOS では， モータ ON から Ready までの 監 
視を， Sense Device Status コマンドで 約 1 秒 間 行って いる. FDD アクセスが 15 秒 以上なかった 場合 はモ 
一 タ OFF す る （98NOTE の 場合 は 2 秒 以上 な か つ た 場合 に モ一タ OFF) 



*PC-9801UX21, 41, RA, RS, RX， LS, EX, ES, LS, LX, RL, DA, DS, DX, PC-9801RL 
モータ ON/OFF 制御の 有無 は， システム 共通 情報 域で 判断 可能で ある. 



： 0480h ― 06 05 04 1)3 ひ 2 i>i do 

^ —— 0： 

1 ： 内蔵 1MB FDD モー タ ON/OFF 制御 
(注） 内 « FDD インター フヱ イス 1MB/1.44MB モー ド時 のみ 有効 



PC-9801FA, FS， FX, NA， US, NS/R, BA, BX, NX/C, PC-9821, Ap, As, Ae, Ce, Ne, Af 
では， モータが 停止して いる 場合で も DISK 一 RESULT の STO 値が 変化し ない. フロッピーディスクに 
直接 アクセス する 場合に は， 以下の いずれ かの 実施が 必要で ある. 

1. BIOS の 「ID の 読み出し」 コマンド を 発行す る. 
2- モータ ON の I/O を 常に 発行す る. 
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國リ キヤ ブレー シ ョ ンの 実施 

以下の 時に リ キヤ ブレー シ ヨン コマンド を 実施す る. また オフ トラックした 時に も， エラー リカ バリ 
処理と して リ キヤ ブレー 卜する. 

•PC-9801FA/FS/FX/US, PC-9821, Ap, As, Ae, Ce, Af, 98NOTE 

1 . 装置 電源が 投入 されて いる 時， モータ を OFF し 再度 モータ を ON にした 後の 最初の アクセス 時. 

2. 装 H 電源が 投入され ている 時， 媒体 を 排出 後， 再度 媒体 を 挿入した 後の 最初の アクセス 時' 

會 PC-9801BA/BX 

1. 装置 電源が 投入され ている 時， 媒体 を 排出 後， 再度 媒体 を 挿入した 後の 最初の アクセス 時 • 



1.44MB フロッ ビー ディ スク 



以下の 機種の 3.5 インチ フロッピー 




モードが サポートされ ている. ただし， 5 ィ： 
640KB/1MB のみが サ ポー ト されて いる • 



ンチ フロッ ピー 



一 フェイス では 640KB 八 MB/1.44MB の 3 つの 

ン ター フヱ イスで は 従来 通り， 



PC-9801BA 
PC-9801BX 
PC - 9801NS/R 
PC - 9801NX/C 



PC-9821Ap 
PC-9821AS 
PC - 9821Ae 
PC - 9821Ce 
PC-9821 Af 
PC-9821 Ne 
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I/O アドレスと 命令 （ノ 



r * 令 
I 



ライ ト 

モー ド チヱ ンジ 



リード 

モー ド ステータス 



ライ ト 



ト' 



― ト 
ァ ドレス 



00 B E 



00 B E 



92 



CA 



ライ ト レジスタ 



リード ステータス 



リード データ 



フィ ト ベース & 
カレント アドレス 

リード カレント 
ァ ドレス 



フィ ト ベース & 
カレント カウン ト 

リード カレント 
ヮー ド カウン ト 



ライ ト 



グル 



ンン 

マスク レジスタ ビ 
ッ 卜 

ライト モード 
レジスタ 

ク リア バイ ト ボイ 
ンタ 

フ リ ッブフ ロッブ 

ラ ィ ト DMA チ ャ 

ネル パンク 



92 



CA 



90 



C8 



92 



CA 



09 



0D 
09 



0D 



0B 



OF 
0B 



OF 
15 



15 



17 



17 



19 



19 



23 



25 



備 





考 







バ PD765A の 外部 レジスタ 
初期値 は 00 



バ PD765A へコ マン ド をセッ ト 
する. 



H PD765A への ハ*ラ メータ をセ 
ッ ト する. 

NON-DMA モー ド時は FD へ 
の 害き 込み データ もセッ ト する 



バ PD765A から ステータス を 引 
き 取る. 



^PD765A から リザルト ステー 

タス を 引き取る. NON-DMA 
モー ド 時には FD から 読み取つ 
た データ も 引き取る. 



DMA コントローラ 



DMA コントローラ 



DMA コン ト ローラ 



DMA コントローラ 



DMA コン ト ローラ 
M ： 1 マスク オン 
M ： 0 マスク オフ 

DMA コントローラ 
nii m 2 ： 00 ベ リファイ 転送 
" ： 01 メモリ ライ ト 転送 
" _ ： 10 メモリ リー ド 転送 

DMA コント ローラ 



DMA コント ローラ 
1MB :#2 
640KB ： # 3 



一 マル モード) 



R/W , 一夕 



D 7 D 6 D 5 D 4 D, D, D x D 0 



W 



W 



R 



コマンド レジスタ ― 



ぐラ メータ 



- ステータス レジスタ 



R 



一 タス ― 



W 



アドレス 



R 



ァ ドレス 



W 



カウン ト 



R 



カウン ト 



W 0 0 0 0 0 M 1 0 

(1) 



W 0 1 0 0 m, m, 1 0 

(1) 



W 



xxxxxxxx 



w 



X X X X — パンク 
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* ♦ 


け 0 ボー ト 

アドレス 


R/W 


、データ 

D 7 D 6 D, D 4 D, D, D» D 0 


雀 考 


ライ ト コントロール 


94 


W 


X 
X 

x 

X 




CC 


X 


リード 

スィ ツチ/シグナル 


94 


R 


T T 

0 10 0^^00 

1 0 


TYPE1 FDD # 3 Z# 4 
TYPEO FDD # 1 /# 2 

0 ： 1 MB FDD 
1 ： 両用 FDD 


CC 


R T T 

K y Y 

0 1 1 D ^ ^ 0 0 
Y 1 0 



注 ： I/O ポート アドレス 上段 1MB インター フェイ ス 

下段 640KB ィ ン ター フユ ィ ス 
PC-9801VF2/VM0,2,4/UV2/VM21/VX0,2,4/UV21/VX01,21,41 では， EMTON ビッ トは 無効 



國 レジスタの 説明 

• ライ 卜 モード チェンジ レジスタ 

• Do ビッ ト ： PORT EXC Port Exchange 

この インター フヱ イス を， ソフト ウェアから 見た 場合の I/O ポート アドレス を 設定す る • 
1 ： 1MB ィ ン ター フェイスと 同等の アドレス 
0 ： 640KB インターフェイスと 同等の ァ ドレス 

• Di ビッ ト ： FDD EXC •••••• FDD Mode Exchange 

本 制御 部に 接統 される 1MBZ640KB 両用 フロッ ピー ディスク 装置 を， 1MBZ640KB のど ちらの モー 
ドで 使用す るか を 設定す る. 
1 ： 1MB モード 
0:640KB モード 

• D 2 ビット： EMTON •••••• Enable MoTor ON 

フロッピーディスク インターフェイス に対する 「ライ ト コント ロール レ ジ ス タ」 （ポー ト 94H) の 

MTON ビッ ト （D3 ビッ ト） を 有効に する. 

1 ： 1MB ィ ン ターフェ イス （94) の MTON ビッ 卜 を 有効に する. 
0 ： 1MB インター フヱ イス 時， 常に モータ オン 状態に する. 

EMTON を や にし， ライ ト コントロール レジスタの MTON ビッ ト （D 3 ビッ ト） を としたと き 
に モータが ON になる. 
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なお， PC-9801LV, CV， UVll, UF, UR, CS では， 立ち上げた 時に ディ ッ ブス ィ ツチ 2-7 を ON (既定 
値） にしておく ことにより， 「ライト コントロール レジスタ」 の MTON ビッ 卜が 有効と なる 

• リード モード ステータス レジスタ 

Do, Di ビットに 関して は， ライト モード チェンジ レジスタと 同意. 

• D 2 ビット： FIX -"… Fix mode 

ディ ッ ブス ィ ツチ 3-1 の 状態. PORTEXC ビッ 卜 を 無効と する 固定 モードと， 有効と する 自動 切り 转 
え モードの 状態 を 読み取る. 

1 ： 固定 モード 

0： 自動 切り替え モード 

• D 3 ビット： DSW •••••• Dip SWitch 

自動 切り替え モード 時の FDD の 立 上 り 状態 を 読み取る. 
1 ： 1MB モード 
0:640KB モード 

• ライ 卜コン 卜 ロール レジスタ 

各ビッ 卜の 機能 は， 前述の 1MB インターフェイス または 640KB インターフェイスと 同等で ある. 

• リード スィッチ/シグナル 

• D4 ビッ 卜 ： RDY 

ディスク ドライブの Ready 端子の 状態 を 読み取 る （640KB インタ一 フェイスと 同等) • 

• D 3 , D2 ビッ 卜 ： TYP1, TYPO 

この ィ ン ターフェ イスに 接続され る フロッピーディスク ドライブ は 4 台までで ある 力 乙 その ディスク 
ドライブの 種別 を 番号 (#1， #2, #3， #4) に 対応 させて 読み取る. 

TYP1 は， #3, #4 の ディスク ドライブの 種別 
TYP0 は， #1, #2 の ディスク ドライブの 種別 

1 ： 1MB/640KB 両用 

0： 1MB 



VF 



VM 他 








0 


0 


1 


0 


0 


1 




^ 寸 1MB のみ 
内蔵 両用 
き 1MB 















1 

0 


0 

1 


内蔵 両用 
鼎 1MB 
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國 I/O アドレスと 命令 （八 ィレゾ モード） 

I 特に 解説の 無い レジスタ， ビット は ノーマル モードと 同様. 



命 令 


I/O ボー ト 
7 r レス 


R/W 


データ 

L/7 L^e L^s L/4 L/3 リ 2 リ1 L^O 


« 考 


一 


ライ ト 

モー ド チュン ジ 

(注 1 ) 


OOBE 


W 


E 
M 

00000T00 

0 
N 




ライ ト コ マン ド 


92 


W 


― コ マン ド レジスタ ― 


//PD765A へ コマンド を セット 

1 る. 


ライ ト レジスタ 


92 


W 


― /、• ラメ ータ ― 


//PD765A への パラ メータ をセ 

〜 に十ス NON -DM A キ 一 に 

時 は FD への 害 き 込み データ も 
セッ 卜する. 


リー ドス テ一 タス 


90 


R 


― ステータス レジスタ ― 


A PD765A から ステータス を 引 
き 取る. 


1) 一 にデー タ 


ヅム 


R 

1、 


4- リ ザ ノレ ト ステータス ― 


//PD765A か ら リ ザル トス テー 
タス を 引き取る. NON-DMA 
モー ド 時には FD から tt み 取つ 
た データ も 引き取る. 


ライ ト ベース & 
カレント アドレス 


05 


W 


― アドレス ― 


DMA コン ト ローラ 


リード カレント 
アドレス 


05 


R 


― アドレス ― 


DMA コン ト ローラ 


ラ ィ ト ベース & 
,11 ノ、 

カレント カウント 


07 


W 


カウント ~* 


DMA コン ト ローラ 


リード カレント 
ヮ一 ド カウント 


07 


R 


― カウント ― 


DMA コントローラ 


ライ トシ ング ノレ 
マスク レジスタ ビ 
•/ 卜 


15 


W 


0 0 0 0 0 M 1 0 


DMA コン ト ローラ 
M ： 1 マスク オン 
M ： 0 マスク オフ 


ライト モード 

レジスタ 


17 


W 


0 1 0 0 m, m 2 1 0 


DMA コン ト ローラ 

m • HA ベ フャィ 
11111II2 - \J\J ヽノ //つ fCIo 

" ：01 メモリ ライト 転送 

" ： 10 メモリ リー ド 転送 


クリ アバイ ト ポインタ 
フ リ ッブフ ロッブ 


19 


W 


xxxxxxxx 


DMA コン ト ローラ 


ラ ィ ト DMA 千 ャ 

ネル #1 バンク 


21 


W 


X X X X — ノく ンク— 


DMA コン ト ローラ 


ライト コント ロー 
ノ レレ ジス タ 


94 


W 


R F 口 Mt^i 
SRSxaxxx 
T Y u n 


//PD765A の 外部 レ ジス タ への 
セッ ト 


リード コン トロー 
ノレ レジスタ 


94 


R 


M 

^OpOxxxx 
E 





注 1 ： PC-98XL 2 /RL のみ 
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レジスタの 説明 
鲁 ライ 卜 コン卜 ロール レジスタ 

• D5 ビッ 卜： HD •••••• High Density 

1MB モー ドか 640KB モー ドかを 指定す る. 
HD = 0 ： 1MB モー ド 
HD=1 ： 640KB モード 

HD ビッ 卜に よって ドライブの モード を 切り替えた 時， 必ず コントローラ リセ ッ 卜お よび リキ ヤリブ 
レート を 実行す る こと. 切り替えの フロー を 次に 示す. 



RST=1 
DS = 0/1 



RST = 0 



コントローラ リセ ッ ト 
モード 




Data RZW 



デバイス 接続 状態， デバイス 電源 ON/OFF 状態， 媒体 マウント 状態の チヱ ック 方法の 例 を 次 図に 示 



す. 
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KST, FRY, ON 






KST OFF 
FRY ON 






ス ぺシフ ァ 


ィ コマンド 






リキ ヤリブ 


レイト コマ 






に 




1 


\a に 




1 




1. 



ノ 




IC=00(NT) 



# i の デバイスの^ « 
！) ow ON をお 坨 




YKS 



6 



n PD765A を イニシャライズ する. 

RST の パルス は 14 クロ ッ ク サイ クル以 I. 必 



5 1 のデ パイ スへ 



% 2 のデ バイ スへ 



s 3 のデ パイ スへ 



^ 4 のデ パイ スへ 



IC=01(AT) 



お i のデ バイ スの 未^ 
に Pow OFF を ぉ使 



IC = 10(IC) 



IC = U(AI) 



IC-1(HIC) のとき は， リザルト ステ 
― タ スか ST0 のみで あ る こと に； にな 
する こと. 

IC = U(AI> のとき は， リザルト ステ 
一 タス 力 <ST0, 0CN である ことに^ 
& する こと. 
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〇 〇 








センス デバ 
タ スコ マン 


イス ステー 
ト'' 



.^ttPow ON を紀谏 した 

デ バイ スに对 しての み' お 行 



NO 




-1 
TS-1 



« i のデ パイ ス はレデ 

ィ. ゆ tfti 媒体 神人 中. 




財 象 デバイス は 
全 » 済み か？ 



TS 露 0 



« i のデ バイ ス はレデ 
ィ. 片面 媒体 押入 中. 



I 



KY =0 
TS-X 




YES 



き リード コン卜 ロール レジスタ 

• D 7 ビッ ト ： MODE 

内蔵 ドライ ブ （1MB/640KB 両用） が あるか 否か を 示す. 

MODE = 0 ： 内蔵 ドライブ あり 
1 ： 内蔵 ドライブ なし 

• D5 ビット： HD •••••• High Density 

ライ ト コントロール レジスタで 設定され た HD ビッ 卜の 状態 を 示す 
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8.4 320KB フロッピー デ 



一 




概 要 



PC-9801/E/F1, 2， 3/M2, 3 に は， 320KB フロッピーディスク インター フヱ イスが 実装され てお 
り， PC- 8001, PC- 8801 の 各 シリーズで 使用可能な PC-80S31 等 を 接続す る ことができる • なお， 刖 言し 

以外の 機種で は， 320KBFD は サポートし ていない • 

320KBFD は， CPU, および RAM を 内蔵した インテリジェント フロッピーディスク 装 遣で あり， PC 
-9800 シリーズと は 互いに// PD8255 を 介して 接続され る • ポート A は データ 受信， ポート B は データ 送 

信， ポート C は 制御 線と して 使用され， 制御 は 3 線 ハンド シェイク 方式で 行われる • 



PC-9801 側 



320KBFD(W 



く データ パス ) 



//PD8255 



PAO-PA7 



D0-D7 



PB0-PB7 

PC7 
PC6 
PC5 
PC4 
PC3 
PC2 
PC1 
PCO 



C 




/iPD8255 
l)AO - R\7 



D0-D7 



FB0-PB7 

PC7 
PC6 
PC5 
PC4 
PC3 
PC2 
PCI 
PCO 



く データ パス > 





意 味 


ATN (Attention) 
RFD (Ready for Data) 
DAV (Data Valid) 
DAC (Data Accepter) 


コ マン ド （データ） 送信 要求 
コ マン ド （データ) 受信 準備 完 
コ マン ド （データ） 送倌完 
コ マン ド （データ） 受信 完 
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I/O アドレスと 命令 




ライト モード 



ライ ト 



ン 



57 H 
57 H 



57 H 



57 H 



R/W 

W 
W 



W 



W 



10 0 1 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 0 0 % 



0 0 0 0 1 0 1 % 



0 0 0 0 1 0 0 1 



0 



8255 のモ一 ドセッ ト 

FD への DAV 信号の ON/OFF 
D0 = 0:OFF, DO 二 l:ON 



FD への RFD 信号の ON/OFF 
DO 二 0:OFF, D0 = l:ON 



FD への DAC 信号の ON/OFF 
D0 = 0:OFF, D0 = l:ON 



X 印 ： 不定 
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ライ ト 

シグナル 2 
ライ ト データ 



リード データ 

リード データ 
(^断 用） 



リード 
シグナル 2 
(一 »轸 断 用） 



57H 



55 H 



53 H 



51 H 



53 H 



55H 



W 



W 



W 



R 



R 



R 



FD への ATN 信号の ON/ 
OFF 

D0 = 0:OFF ( D0 = l:ON 

ATN, DAC, RFD, DAV は 本命 
令で も ON/OFF 可 



FD へ 送る コ マン ド， ハ*ラ メータ 
および データ 

FD から 送られた データ ゃステ 
一 タス を 読み取る. 

コ 一 ド 53 で 8255 に セットした 
WD7〜0 を统み 取る. 



FD から 送られた DAC, RFD, 
DAV 信号 を 引取る. 



1 



o 

o 

o 



WDO RDO WDO 

1 IWD1 RD1 WD1 

WD2 RD2 WD2 

WD3 RD3 WD3 

DAV WD4 RD4 WD4 

RFD WD5 RD5 WD5 

DAC WD6 RD6 WD6 

ATN WD7 RD7 WD7 
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U マンド シーケンス 



一 マ 



コ マン 



05 H 





3 — ト 




「イニシャライズ コ マン ド 


00H 


INZ 


ライ ト データ コ マン ド 


01H 


WRITE, N, DD， TT, SS, Data x N 


リード データ コ マン ド 


02H 


READ, N, DD, TT, SS 


セン ド データ コ マン ド 


03 H 


SEND (PC-9800—FD) 

Data X N (FD — PC- 9800) ' N は READ コ マン ドで 指定 


1 コ ビー コ マン ド 


04 H 


COPY, N， DD, TT, SS, DD. TT, SS 



ソース ドライブ ディスティネーション ドライブ 



センド 

3 マン 



タス 



06 H 



FORMAT, DD 



セン ド ドライブ ステータス 



07 H 



ノ 



ツ 



コ マン 



11H 



レシ 一 



12H 



コ マン 



14H 



セーブ コ マン ド 

N …… 転送 ブロック 數 DD- 
TT …… トラック 番号 SS- 



15H 



RSTAT(PC- 9800— FD) 
Result Status (FD ― PC- 9800) 



DSTAT(K>9800— FD) 
Drive Status (FD^PC-9800) 



XMIT, アドレス , ゲイ ト カウント 

送 バイ ト数 (上位 バイ ト， 下位 バイ ト） 

'メモリの 読み出し 開始 ァ ドレス （上位 バイ ト， 下位 バイ ト, 



RCV, アドレス， バイト カウント， Data, 
"L~FD の メモリ 格納 ァ ドレス 



, Data, 



LOAD, N, DD, TT, SS, ァ ド レュ 



FD の メモリ 格納 ァ ドレス 



SAVE, N, DD, TT, SS, 7 ドレ ス 



FD の セーブ 開始 ァ ドレス 



ドライブ 番号 
セクタ 番号 
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概 要 



98NOTE, PC-9801P(P80/P を 除く） に は， RAM ドライブが 実装され ている. 

RA1W ドライブと は， 1M バイ ト /640K バイ 卜 両用 フロッピ一 ディスク を 1.25M バイ トの RAM で 実 
現した ものである. BIOS レベルで 内蔵 フロッピーと 同じ 取り扱いが 可能と なって いるた め， アプリ 
ケーシ ヨン 側から は 1.25M バイ 卜の RAM ドライ: 用 メモリ 空間 を フロッピ一 ディスク ドライブ とし 
て 取り扱う ことができる. 

PC - 9821Ne では 1M バイ 卜 /640K バイ ト に加えて L44M バイ トも 扱える ようになった. U4M バ 
ィ ト /1M バイ ト /640K バイ ト用 フロッピーディスク を L44M バイ 卜の RAM で 実現した ものである. 
従来 同様， BIOS レベルで 内蔵 フロッピ一 と 同じ 取り扱いが 可能と なって いるた め， アプリケーション 

側から は 1.44M バイ 卜の RAM ドライ:^ 用 メモリ 空間 を フロッピーディスク ドライブ として 取り扱 
うこと がで きる. 



秦 RAM ドライブ 用 メモリ バックアップ 時間 

98NOTE; PC-9801P(P80/P を 除く） の RAM ドライブ 用 メモリの 内容 は， バッ テリ パックで バッ 
ク アップす る ことが 可能と なって いる. バックアップ スィ ツチ を ON にす る ことにより メモリ バック 
アップ を 行う. 

なお， バッ テリ パック 交換 時 は， 本体 内蔵の サブ バッ テリで RAM ドライブ 用 メモリお よび システム 
メモリの バックアップ を 行う. したがって， バッ テリ パックの 交換 を 行っても RAM ドライブの 内容 は 
数 時間 は 保持され る. 

内蔵 バッ テリの 容量が なくなり RAM ドライブの 内容が 消えた 場合， および バックアップ スィッチが 
OFF になって いる 場合に は， 本体 電源 ON (または， リセット） 時に， BEEP 音と 共に， メッセージが 画 
面に 表示され る. 

この場合 は RAM ドライブ を 再び 利用す るた めに は， 初期化す る 必要が ある. 
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曰 



9.1 仕 搛 












PC-9801 シリ一 ズの 固定 ディスクに は， PC-98H53R 等に 代表され る SASI 準拠の 固定 ディスクと， PC 
-HD300 等に 代表され る SCSI 準拠の 固定 ディスクが ある • これら 2 つの タイプの 固定 ディスク は， 同時に 
装備す る ことができ， SASI 準拠の タイプで は 同時に 2 ユニットまで， SCSI 準拠の タイプで は， 同時に 4 
ュニッ ト まで 制御す る ことが 可能で ある. ただし， OS/2 Verl.21A, PC-UX/V (Rel3.2A 以降） を 利用 
する 場合 は， 同時に 7 ユニットまで 制御す る ことができる. 

以下の 機種で は， 標準で 本体 内に 固定 ディスク （SASI 準拠） を 装備して いる. 



PC-9801F3 


： 画 B 


PC-9801T model W5 ： 


： 40MB 


PC-9801M3 


： 20MB 


PC - 980 IT model S5 ： 


： 40MB 


PC- 9801VM4 


： 20MB 


PC-9801T model F5 ! 


:40MB 


PC-9801VX4 


:20MB 


PC-9801DX5 ! 


： 40MB 


PC-9801VX41 


： 20MB 


PC-9801DX/U5 ： 


40MB 


PC-9801UX41 


： 20MB 


PC-9801DS5 ： 


40MB 


PC-9801 RA5 


： 40MB 


PC-9801DS/U5 ： 


40MB 


PC-9801RX4 


： 20MB 


PC-9801DA5 ： 


40MB 


PC-9801LS5 


： 40MB 


PC-9801DA/U5 ： 


40MB 


PC-9801EX4 


:20MB 


PC-9801UR/20 ： 


40MB 


PC-9801ES5 


:40MB 


PC-98XA model 3 ： 


20MB 


PC-9801LX4 


:20MB 


PC-98XA model 31 ： 


20MB 


PC-9801LX5 


： 40MB 


PC - 98XL model 4 ： 


20MB 


PC-9801LX5C 


： 40MB 


PC-98XL 2 ： 


40MB 


PC-9801RA51 


： 40MB 


PC-98RL model 5, 51 ： 


40MB 


PC-9801RS51 


： 40MB 


PC-98GS model 1, 2 ： 


40MB 


PC - 9801RX51 


： 40MB 
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以下の 機種で は， 標準で 本体 内に 固定 ディスク （SCSI 準拠） を 装備して いる. 



PC- 9801DA7 ： 100MB PC-9801FA/U7 ： 100MB 

PC-9801DA/U7 ： 100MB PC - 9801FS5 ： 40MB 

PC - 9801T model W7 ： 100MB PC-9801FS/U5 ： 40MB 

PC-9801T model F71 ： 100MB PC- 9801FX5 ： 40MB 

PC - 9801FA5 ： 40MB PC-9801FX/U5 ： 40MB 

PC-9801FA/U5 ： 40MB PC-9801FS7 •• 100MB 

PC - 9801FA7 ： 100MB PC-9801FS/U7 ： 100MB 



以下の 機種で は， 標準で 本体 内に 固定 ディスク を 装備して いる' 

これらの 機種で は 増設 用 コネクタがない ため， 固定 ディスクの 增設 はでき ない. PC-9801 - 27 イン 
ターフェ イス ボード も 使用で きない. 



PC-9801NS-20 


： 20MB 


PC-9801BX/U6 


I80MB 


PC-9801NS/E20 


： 20MB 


PC- 9821Ap/U7, U7W 


： 120MB 


PC- 98NS/E40 


： 40MB 


PC- 9821Ap/M7, M7W 


： 120MB 


PC-9801NC40 


： 40MB 


PC_9821Ap/U9, U9W 


： 510MB 


PC-9801CS5, CS5/W 


： 40MB 


PC-9821As/U7, U7W 


： 120MB 


PC-9801NS/T40 


： 40MB 


PC-9821As/M7， M7W 


： 120MB 


PC-9801NS/T80 


： 80MB 


PC-9821As/U8, U8W 


： 240MB 


PC-9801NS/L40 


： 40MB 


PC- 9821Ae/U7， U7W 


： 120MB 


PC-9801US40 


： 40MB 


PC- 9821Ae/M7, M7W 


： 120MB 


PC-9801US80 


： 80MB 


PC-9801NS/R40 


： 40MB 


PC- 9801NA40 


:40MB 


PC-9801NS/R120 


： 120MB 


PC-9801NA120 


： 120MB 


PC-9821Af/U9W 


： 510MB 


PC-9801NA40/C 


： 40MB 


PC-9821Af/M9W 


： 510MB 


PC-9801NA120/C 


： 120MB 


PC-9821Nel20 


： 120MB 


PC-9801 BA/U6 


:80MB 


PC-9801NX/C120 


： 120MB 



以下の 機種で は， 標準で 本体 内に 固定 ディスク を 装備して いる. SCSI インタ一 フェイス を 内蔵して い 
るた め， SCSI 準拠の 固定 ディスク の 増設が 可能で あ る • PC-980 卜 27 ィ ンタ一 フェイス ボード は 使用 で き 
ない. 

PC-9821 modelS2 ： 40MB PC_9821Ce modelS2 ： 120MB 
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上 言 ひス 外の 機種で は， PC - 9801-27 インタ 一フェイス ボード を 実装す る ことにより， 外部に SASI 準拠 
の 固定 ディスク を 2 台 接続す る ことができる （ラップトップ 型の 機種で は， I/O 拡張 ュニッ ト 等が 必要). 

以下の 機種で は， 本体に 内蔵す る 型式の 専用の 固定 ディスク も 用意され ている. 

これらの オプション は， PC - 9801- 27 インターフェイス ボードの 機能 を 含んで いるた め， 実装 後 は 固 
定 ディスク 内蔵の 機種 と 同様に， 外部に 増設 用 固定 デ イス クを 1 台 接続す る ことができる. 



IX： 9801UX21 

PC-98XA model 1, 11- 

PC-98XL 2 

PC 9801VM11 
PC- 9801RA2, 21 
FC-9801RX2, 21 
PC9801RS21 
PC-98RL model 2, 21 
FC-9801EX2 
PC-9801ES2 
PC_9801DX2,/U2 



PC - 9801DA2,/U2 
PC- 讓 DS2,/U2 



PC-9801T model W2 



PC-9801UX-31 

PC-98XA-06 

PC-98XL 2 -31 



(20MB) 
(20MB) 
(40MB) 



j PC-9801RA-34 


(20MB) 


I PC-9801RA-35/L/U 


(40MB) 


j PC- 9801 ES- 34 


(20MB) 


i PC-9801ES-35 


(20MB) 


PC-9801RA-34 


(20MB) 


PC-9801RA-35U 


(40MB) 


PC-9801RA-34 


(20MB) 


PC-9801RA-35/35L/35U 


(40MB) 


PC-9801DA-35 


(40MB) 


• PC-9801T-35 


(40MB) 



なお， PC-98XL 2 を 除き， 本体に 内蔵す る 40MB の 固定 ディスク は， 固定 ディスクの ディ ッ プスィ ツチ 
の 設定に より， 20MBX2 に 分割して 使用す る ことができる. 分割した 場合， 外部に 拡張 用 固定 ディスク 
を 接続す る こと はでき ない. 



る. これらの 固定 ディ ス 




以下の 機種で は， 

クを 内蔵し た 場合， PC- 980 卜 27 インターフェイス ボード は 使用 できない 



PC-9801NS/E 
PC-9801NC 



ヽ 



rPC-9801NS/E-34 
PC-9801NS/E-35/U 
PC-9801NS/L-35 



(20MB) 
(40MB) 

(40MB) (PC-9801N-26 が 必要) 



PC-9801NS/T 
PC - 9801US 



PC - 9821 model SI 

PC - 9801NA, NA/C 

PC-9801NS/R 

PC - 9821Ce modelSl 

PC-9821Ne 

PC-9801NX/C 



ト 



,PC-9801NS/E-34 
PC-9801NS/E-35/U 
PC-9801NS/T-36 
に PC-9801NS/L35 



广 PC-9801NS/E-34 
PC-9801NS/E-35/U 
PC-9801NS/T-36 
PC-9801NA-37 
V.PC-9801NS/L-35 



(20MB) 
(40MB) 
(80MB) 

(40MB) (PC-9801N-26 が 必要) 

(20MB) 
(40MB) 
(80MB) 
(120MB) 

(40MB) (PC-9801N-26 が 必要） 
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PO98D0 十… 
PC - 9801CS2 



PC-9801BA/U2, /M2 
PC— 9801BX/U2, /M2 

PC-9821Ap/U2, /M2 
PC- 9821As/U2， /M2 
PC-9821Ae/U2, /M2 



PC-98DO+35 
PC- 9801CS-35 



(40MB) 
(40MB) 



PC - 9801B-36 
PC - 980 IB - 37 
PC-9801B - 38 
PC-9821A- E05 
PC-9821A-E06 
PC-9821A E07 



(80MB) 

(120MB) 

(240MB) 

(120MB) 

(240MB) 

(510MB) 



SCSI 準拠の 固定 ディスク は， PC- 980 卜 55/L/U/92 SCSI インターフェイス ボード を 実装す る ことに 
より， 接続 可能と なる. 

以下の 機種で は， 本体に 内蔵す る 形式の 専用の 固定 ディスク （SCSI 準拠） も 用意され ている. 
これらの オプション では， SCSI ィ ン ターフェ イス ボー ドの 機能 を 含んで いるた め， 実装 後 は 固定 ディ 
ス ク 内蔵の 機種 と 同様に， 外部に 增設 固定 デ ィ ス ク を 接続す る ことができる • 



PC-9801RA21 | 
PC-9801RS21 



PC- 9801 R A 37 



(100MB) 



FC-9801RA21 
PC-9801RS21 
PC-9801DX2,/U2 
PC - 9801DS2,/U2 
PC- 醒 DA2,/U2 
PC-98RL model 2, 
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PC-9801RA-37 
PC 980 IDA -37 



(100MB) 
(100MB) 



PC-98RL model 2, 21 



PC-98RL- 37 



(100MB) 



PC-9801FA2, /U2, FS2, /U2, FX2, /U2, PC- 9821Ap, As, Ae, Af では， PC-9801FA-02, PC 
- 9821A-E10 SCSI ィ ン ターフェ イス ボード を 実装す る ことにより， 以下の 固定 ディ ス ク （SCSI 準拠） を 
内蔵す る ことができる. 

内蔵の 固定 ディスクの 実装 は， 本体 前面から 簡単に 行う ことができる 構造に なって いる （インター フ 
エイ ス部は 従来 同様， 本体 背面に コネクタが 出る）. 

PC- 9801FA-35 ： 40MB 
PC - 9801FA-37 ： 100MB 
PC - 9801FA-39 :300MB 
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PC -980 1-27 



内^ 

インク一 フェイス 



tt 2 



20/40 
MB 



PC-98H31 PC-98H32 

PC-98H33/K/N PC-98H34/K/N 

PC-98H51/N/L/U PC-98H52/N/L 

PC 98H53/N/L/U/R PC 98H54/N/L/U/R 

前記の いずれの 場合に も， 同定 ディスクの 墦設を 行う 際に は， インター フヱ イス ボード 上の ディップ 
スィ ツチの 設定が 必要で ある. 

國 インターフェイス ボード 

本体 内に 実装す る インター フヱ イス は， 基本的に PC-9801-27 インタ一 フヱ イス ボードと 同等の 機能 
を 持つ が， PC-98XA model 3， 31/XL model 4/XL 2 に 実装され ている インター フヱ イスと， PC-98XA 
-06 のィ ン ター フヱ イス 部 は， PC-9801-27 と一 部 仕様が 異なって いる • 





PC-9801-27 等 


XA，XU(L l 内蒙 S! 1 


I/O モー ド アクセス 


下位 バイ ト 


同 左 


DMA モー ド アクセス 


バイ ト耘送 


同 左 


DMA チャネル 




#0 (XA は #3) 


DMA 転送 速度 


196〜625K バイ ト /sec 


125K バイ ト /sec 以下 


内蔵 データ z くッ フ ァ 


ドライブの 神-類に より 異なる 


約 8K ハ' ィ ト （トラ ッ タメ、' ッ ファ） 




INT3 (IR09) 


同 左 


I/O ポー ト アドレス 


80H， 82 H 


问左 


コント ローラ タイプ 


00 


11 



* PC-9801DA, DS, DX， CS, FA, FS, FX, PC- 9821Ap， As, Ae， Af, PC- 98RL は 本体 ディ ッブ スィッチ 3-3 
によ り， DMA チャンネル を #1( ハイ レゾ モードで は #2) に 変更 可能. 



• 固定 ディスク 内蔵 型 




PC-98H32 5 ― 

PC-98H34/K/N 10 

PC-98H52/N/L 20 

PC-98H54/N/L/U/R 40 

內« や! ィ ン ターフェ イス は. 以ド の,'. か 980 卜 27 と:^ なって いる. 
• パス か 外に, 屮, ていない ため. 1 frllfll の W ぶ ディ スクは 仏^で さない. 



譬 固定 ディスク 外付け 型 



一 1 
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B B B B 

MMMM 

5 o o o 



B B B B 

M M M M 
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I/O アドレスと 命令 



I 



命 



令 







ODR 

アウト ブッ ト 
データ レジスタ 



I/O ポー ト 
アドレス 



80 



R/W 



W 



デ一 夕 

D 7 D # D s D 4 D, D 2 D, D 0 



OOOOOOOO 
DDDDDDDD 
7 6 5 4 3 2 1 0 



IDR 

ィ ンブッ ト 
データ レジスタ 



80 



R 



I I I I I I I I 
DDDDDDDD 
7 6 5 4 3 2 1 0 



OCR 

アウト ブッ ト 

コント ロー ノ レレ ジス タ 



82 



W 





N 






D 


I 




R 


S 


R 


M 


N 




D 


E 


0 S 


0 A 


T 




S 


L 


丁 


E 


E 




W 










C 


N 






D 


I 


H 


R 


S 


R 


M 


N 


E 


D 


E 


0 S 


0 A 


T 


N 


S 


し 


丁 


E 


E 




W 











内蔵 タイプ 



外付け タイプ 



ISR 

ィ ンブッ ト 
ステータス レジスタ 



82 



R 



o 

1 


内蔵 タイプ 
NRDSW = 1 


ヌ O > 

o x - 

1 1 


外付け タイプ 
NRDSW = 1 




NRDSW = 0 



固定 ディスク インター フヱ イスの ボー ド 上に は， 接続され る 固定 ディスクの 種別 を 設定す る ディ ッブ 

スィ ツチが あり， OCR の NRDSW ビッ トに 0 を 害き 込む ことにより， ISR から 読み取る ことができる. 



CT1, 0： コン トロー ラタ イブ 
PC-9801-27 
XA,XL,XL 2 内蔵 インタ 

DTxx ： デバイス タイプ 
DTlx- 1 台 目 
DT0x-2 台 目 



00 
11 




000 


5MB 


98H31 


98H32 


001 


10MB 


98H33/K/N 
98H81 


98H34/K/N 


100 


20MB 


98H51/N/L/U 


98H52/N/L 


110 


40MB 


98H53/N/L/U/R 


98H54/N/L/U/R 


111 




未接統 
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レジスタの 説明 

• ODR 

ODR に は， 内部 バス に 送出すべき コマンド ディスクリプタ ブロック （CDB) の コマンド バイ ト をセッ 
卜する. また 出力 データ を 伴った コマンドの 場合， 出力 データ もこの ポート を 経由して 内部 バスに 送出 
される. プログラム I/O モード 時には， 内部 バスが 「データ 出力 状態」 にある こと を 確認しながら， プロ 
ンフム により データ を セットす る. DMA モード 時には， コントローラが r データ 出力 状態」 を 検出し， 
データが DMA 転送され る. 

選択状態に 先だって， 本 ポートに コントローラ 番号 (01H) をセッ ト する こと. 
OCR 



D 7 


D 6 


Ds 


D 4 


D 3 


D 2 


D, 


Do 








0 




0 







: OCR は システム リセ ッ ト 時に ク リアされ る. 
(Keset Sw 押 ド時， Power On 時） 



INTE 

DMAE 

RST 

SEL 

NRDSW 

CHEN 



• CHEN ： CHannel ENable 

CHEN を 1 にす る と， 内部 バスへの データの 出力が 許可され る. 
内蔵 型ィ ンタ一 フヱ イスに は 存在し ない. 

• NRDSW ： ReaD SWitch 

NRDSW によ り ISR の 各ビッ 卜が 切り替えられる. 

• SEL ： SELect 

SEL 力 51 のとき， 内部 バスの SEL 信号が ON になる. 

• RST ： ReSeT 

RST を 1 から 0 にした とき， 内部 バスの RST 信号が 400nSec の パルス 幅で ON になる. 
内部 バス 自身の リセット は 行われない. 

• DMAE ： Direct Memory Access Enable 

DMAE をセッ ト すると 「DMA モー ド 」 となる. 

DMA モード 時には， 内部 パスの データ 出力 状態 または データ 入力 状態 を 検出す ると， DRQ 信号 をシ 
ス テム バスに 対して ァク ティ ブに する • このと き あらかじめ DM AC (8237) の パラメータ 設定が 適切に な 
されて いない 場合， システム ス トールに 陥る 可能性が あるので 注意が 必要 • 

DMAC がと ころ 定数の データ 転送 を 終了し， TC 信号 を 出力す ると， プログラムから は アクセス でき 
ない DMAE F/F がセッ ト され， 以後の DRQ の 発生 は 禁止され る. 
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DMAEF/F が リセット 状態で， なお データ 転送 要求が ある 場合， INTE が 1 ならば INTF/F が ON 
になる. DMA を 必要と する コマンド ごとに， この コマ ン ドの 実行に 先立って， 必ず DMAEF/F をセッ 

ト し 直す 必要が ある. 
DMAE が 0 のとき は プログラム I/O モードと なる. 
プログラム I/O モート 時には， DRQ は 発生され ない. 

プログラム により 内部 バス を 監視し， データ 入力 状態で あれば IDR より データ を 引き取り， データ 出 
I 力 状態で あれば ODR に データ を 出力す る. 

I なお， INTE 二 1 の 場合 は， S 初の データ 転送 要求 時に INTF/F が セット される. 

• INTE ： INTerrupt Enable 

この 信号が 1 のとき， 割り込みの 発生が 許可され る. 

内部 バスの ステータス 状態 を 検出す ると， INTF/F が ON になる. また， DMAEF/F リセット 時に 
は， データ 入 ノ 出力 状態 を 検出す ると INT F/F が ON になる. 
この 信号が 0 のとき， INTF/F は リセット 状態で ある. 



ISR 

ISR の 各ビッ トの 意味 は， OCR の NRDSW ビッ ト によって 切り替えられる' 
RDSW = 0 のとき RDSW=1 のと き 

I) 7 D 6 D s D 4 D 3 D 2 D, Do D 7 D 6 D 5 D 4 D 3 _D 2 D, Do 



- SW8(LSB) 

♦ SW7 

♦ SW6 
*• SW5 
， SW4 
- SW3 

♦ SW2 

♦ SW1 



- INT 

- 未定 * 
- IXO 
- CXD 

* MSG 
- BSY 
- ACK 

♦ REQ 



• INT ： INTerrupt 

INT F/F の 状態 を 示す. INT F/F は OCR の INTE ビットが 0 のとき は リセット 状態で ある • 1 の 
と き Interrupt 状態で ある. 



• CXD ： Command/Data 

• MSG ： MeSsaGe 

• BSY ： BuSY 

• ACK ： AC Knowledge 

• REQ ： REQuest 

前記の 各ビッ トは 内部 バス 制御 信号の 状態 を 示す. 
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■ 固定 ディスク ュニッ 卜の 物理 構造 





トラック */ サーフ i イス 


セクタ 数/トラック 


バイ ト 数/セクタ 


5MB 」 


4 


153 


33/17 


256/512 


10MB 


4 


310 


33/17 


256/512 


20MB 


4 


615 


33/17 


256/512 


40MB 


8 


615 


33/17 


256/512 



9.3 SCSI 準拠 固定 ディスク 1 

1 

PC-9801-55/L/U SCSI インター フヱ イス ボード を 拡張 ス 口 ッ 卜 に 装備 し， ソフトウェア として 日 
本 語 MSDOS(V e r3.3) ま た は 日本語 MS OS/2(Verl.O) を 使用す る ことにより， 以下の 固定 デ イス クを 
4 ュニッ 卜まで 使用す る ことが 可能になる （100MB の 場合 は， F1 本 語 MS-DOS(V e r3.3A) 以上が 必要). 

PC-HD020 (20MB) 
PC-HD040/L/U/R/RB* (40MB) 
PC-HD100/R/RB* (100MB) 
PC-HD130/U (130MB) 
PC-HD300/U (300MB) 

* SCSI インター フヱ イス ボー ド付 ^ 

これら は， 本体 内蔵 型の 固定 ディスク や， PC-9801- 27 を 経由した 固定 ディスクとの 共存が 可能で あ 
る • 

SCSI インターフェイスで 制御され る 固定 ディスク は， 拡張 フォー マツ トで フォー マツ 卜され， 4 つの 

アクティブな パーティションの 確保が 可能で ある. また， パーティションの 最大 容量 は 128M バイトで 
ある. 

確保す る 領域の 容量に より， 以下の 注意が 必要と なる. 

• 11M バイ ト 以上の 領域 確保 時には， 16 ビッ ト FAT が 使用され る. 

(10M バイ ト 以下の 領域 確保 時 は 12 ビッ ト FAT) 
•65M バイ ト 以上の 領域 確保に は， 論理 セクタ 長が 2048 バイ ト となる. 

(65M バイ ト未满 の 領域 確保 時 は 1024 バイ ト） 
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9.4 2.5 インチ 内蔵 固定 ディスク 

： — — — - ~ 

98NOTE に 内蔵の 2.5 ィ ンチ 固定 ディスク は 低 消 * 電力 化 を はかる ために， モータの ON Z OFF 

制御の 指定が 98NOTE メニューから できる ようになつ ている • 

モータの ON/OFF 制御に ついては 専用の ワン ショッ ト タイマ を 使用し， ソフ トウ ヱァ 割り込み によ 
り 行う. この 制御 を 実現す るた めに， ソフト ゥヱァ 割り込み INT2 を 使用して いる • 

2.5 ィ ンチ 内蔵 固定 ディ ス ク は 従来の ものと ハー ドウ ヱァ 的に 異なる • （NS とその 他の 機種 用 
の 固定 ディ スクも ハードウェア 的に 異なる） ただし， ソフト ゥヱァ インター フヱ イス は， 従来の 
PC-9801-27(SASI ィ ン ター フヱ イス） 経由の 固定 ディスクと 同じに 見える. 

し たがつ て， ソフト ゥヱァ から 内蔵 固定 デ イス クを アクセス する 場合， BIOS ま た は OS が 提供す る ィ 
ン ターフェ イス を 利用す る ことにより， 問題な く アクセス できる. （固定 ディスクの モータ 制御 を 行って 

いる 場合 も 同様.） 

ハー ドウ ヱァを 直接 操作して いる 場合に は， 動作 保証が できない ため， 必ず BIOS を 経由して ァクセ 
スを 行う こと. 

「9.5 1.8 インチ ディスク ， 

PC-9801P に 内蔵の 1.8 インチ 固定 ディスク は 低 消«« 力 化 を はかる ために， モータの ON/OFF 制 
御の 指定が 98 ペン メニュー からでき るよう になって いる. 

モータの ON/OFF 制御に ついては 専用の ワン ショッ ト タイマ を 使用し， ソフトウェア 割り込み によ 
り 行なう. この 制御 を 実現す るた めに， ソフト ゥヱァ 割り込み INT2 を 使用して いる • 

PC - 9801P では 電源 投入 時に «ff を 切り替える ための 数回の CPU リセ ッ 卜が 発生す る 力、 固定 ディ 
ス ク への ハー ドウ エア リセット は， 固定 ディスク の 誤動作 を 避け る た め 電源 投入 時 1 回の み 発生す る • 
また， リセット スィッチ 押下 時， 固定 ディスクへの ハードウェア リセット は 発生し ない • 
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マウス 



10.1 仕 様 




^ 







PO9801ZE/Fl,2 を 除き PC- 9800 シリーズ では， ボイ ン ティ ング デバイス 「マウス」 用ィ ン ターフェ 
イス を 標準で 内蔵して いる （マウスユニット は オプション）. PC- 9801/E/F1, 2 では， PC- 9871K を 使 
用す る. 



使用 LSI 



8255A 担当 



PC - 9821， Ap， As, Ae, Ce, Af では マウス 変換 コネクタ （PC - 98DO+-11) を 使用す る ことによ 
り ジョイスティック を 利用 する ことができる. 



ポー KS 号 

ハイ レゾ モー ド 




9 8 7 6 5 4 

xxxxOOxxOllOxA.Aol 



xxxxQOxxOllOxA.Aol 



データ ボー ト 



初期化 割り込み タイ ミ ングの 
セット 用 



ノーマル モー ド 



ビット 


15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 






0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 A, Ao 1 


データ ボー ト 




1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 A, Ac 1 


初期化 割り込み タイ ミ ングの 
セット 用 



• 割り込み 周期 ： 8.33ms (120Hz 既定値） 

ハイ レゾ モード は， 8.33ms 固定と なる. 

ノーマル モードで は， ポー ト OBFDBH に 次の 値 を 害き 込む ことにより 割り込み 時間 を 設定す る 



镇 （16 進） 


TT 
10 


屑 波 数 


時 IB 

- - . - 


o o o o 


00 
0 1 
1 0 
1 1 


120Hz 
60Hz 
30Hz 
15Hz 


8.3mS 
16.7mS 
33.3mo 
667mS 
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〖割り込み レベル 

ハイ レゾ モード は INT2 固定. 

ノーマル モードで は INT6 が 既定値で あるが， 本体の スィ ツチ カバー 内ジ ヤン パ等 により 変更 可能 
(PC-9801 BA, BX， PC- 9821 Ap, As, A も Af および 98NOTE では INT6 固定) • 



ジ ヤン バ眷# 



1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 



一 



割り込み 名 



INTO 
INT1 
INT2 
INT3 
INT4 
INT5 
INT6 



9 



销 り狄 パ ル 



IR 31 
IR 51 
IR 61 
IR 91 
IR101 
IR121 
IR131 





命令 一覧 （ノーマル モード) 



* ♦ 


け 0 ポー ト 
アドレス 


R/W 


データ 

Dr De D 8 D 4 D> D t Di Do 


働 考 


ライト モード 




7FDF 


W 


1 0 0 1 0 0 1 1 


モー ドセッ ト 


ライ ト 

ボート C 


7FDF 


W 


o o o o l o o oa 


割り込み Enable 
0:Enable l:Disable 


7FDF 


W 


0 0 0 0 1 1 1 M 


Clear Count(HC) 

0: ク リアし ない 1: ク リアす る 


ライ ト 

ボート C 


7FDD 


W 


o 
o 
o 
o 


ポー ト C はこの 命令で も 変更で 
きる. 


リード 

ボート C 

( 注 1 1 


7FDD 


R 


c/) き h —。 
ト 


下位 4 ビッ ト により スィッチの 
状 》 を 読み取る. 


リード ボー ト B 

( 注" 


7FDB 


R 


i 
i 
i 
i 

1 


ディ ッブ スィッチ を 読み込む 


リード 
ボート A 


7FD9 


R 


k I M M M M 
^XGXDDDD 

in H 3 2 10 
1 T 


マウスの 状 » を统み 取る. 


ライト タイマ （ぼ 2) 


BFDB 


W 


T T 

0 0 0 0 0 0 1 0 


割り込み タイマ を 設定す る. 



注 1 ： PC-9801/E/F1,2,3/M2,3/U2/VF2/VM0,2,4/UV2 では， 下位 ビット は 末定氣 

注 2 ： PC 9801RX/RA/DX/DS/DA/CS.PC 98XL/XL2/RL/GS の/一 マル モー ド では ダミー. 

い. 
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國 レジスタの 説明 

鲁ポー 卜 A 

• D7 ビッ ト ： LEFT 

0 で 左側の スィ ツチが 押されて いる. 

• D5 ビッ 卜 ： RIGHT 

0 で 右側の スィ ツチが 押されて いる. 

• D 3 〜Do ビッ 卜 ： MD3〜0 

SXY， SHL で 選択され た マウス 用 カウンタの データ 

• ポー 卜 B 

• D 6 ビッ 卜 ： RAMKL 

ディ ッブ スィッチ 3-6( バンク 8, 9RAMKILL) の 設定 状態 
0 = バンク 8, 9 の 内部 RAM を 切り離す. 
1= バンク 8， 9 の 内部 RAM を 接続す る. 

• Di ビッ 卜 ： SPDSW 

80286， 386 クロック 切り替え スィッチ の 設定 状態 （PC-9801RX2, 4/EX2, 4/LX2, 4， 5， 5CZDA のみ） 

80286CPU 0= 12MHz 

l = 10MHz 
386CPU 0 = 20MHz 

l = 16MHz 

• ポー 卜 C 

• D 7 ビッ ト ： HC 

0 力、 ら 1 になった とき， そのと きの カウンタの 値が 読み出し バッファに コピー された 後ク リアされ， 新 
たに カウント を 開始す る. 

• D 6 ビッ ト ： SXY 

MD3〜0 に 出力す る データ を 選択す る. 
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• D5 ビッ ト ： SHL 



SXY 


SH し | 








0 


0 


X 袖 方向 


下位 4 ビッ ト データ 


0 


1 


〃 


上位 " 


1 


0 


Y 軸 方向 


下位 " 


1 


1 


II 


上位 " 



• D4 ビッ 卜 ： INT 

0 で マウスの タイマ 割り込み を 許可す る. 

• D 3 ビッ 卜： NODSW 

ノーマル/ハイ レゾ モードの 設定 状態 (PC-98XLZXLVRL のみ） 

0 = ハイ レゾ モー ド 
1 二 ノーマ ノレ モー ド 

• D 2 ビッ 卜： CPUSW 

ディップ スィッチ 3-8 (80286， 386, 486， Pentium/70116 切り替え） の 設定 状態 

0 二 80286, 386， 486, Pentium 
1=70116, 70136 

• Di ビッ ト ： SW1-6 

ディ ッ プスィ ツチ 1 - 6 
RS-232C M 期 モード 設定 状態 

• Do ビッ ト ： SW1-5 

ディ ッ プスィ ツチ 1-5 
RS-232C 同期 モー ド 設定 状態 



• タイマ 

• Di, Do ビッ ト ： Tl, TO 

割り込み 周期 選択 

ポート C の 下位 4 ビッ 卜 は， ライ ト モードに より マウス モード を 93H に 設定した 場合に のみ 読み出 
す ことができる. PC-9801VF/VM 等で は， マウス モー ド を、、 lOOlOxxx" と 定義して いるた め， 従来の マ 
ウス ドライ バを 使用 し た 場合に 読み出せない. 
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第 10 章 マウス 



命令 一覧 （八 ィレゾ モード) 




ライト モード 



ライ ト 



0067 
0067 



R/W 

w 

W 



1 0 一 0 1 一 0 0 一 1 一 1 

o o o o 1 o o aa 



モー ドセッ ト 

割り込み Enable 
OrEnable l:Disable 



不一 h し 



ライ ト 
ポート C 



0067 



0065 



W 



W 



Clear Count(HC) 

0: ク リアし ない —1: ク リアす る 

ポー ト C はこの 命令で も 変更で 
きる. 



下位 4 ビットに より スィッチの 
状態 を 読み取る. 



外付け 1MBFD の 番号 指定， 8/ 
10MHz CLOCK 切り 转ぇ 
PC-98XA:8« ディ ッ ブス ィ ッ 
チ （メモリ サイ ズ） 



マウスの 状 » を统み 取る. 
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リード 

ボート B 



0063 



リード 
ボート A 



0061 




RSI1 

Rs —— 2 

CPUSW 

MODSW 

TNT 

SHL 

SXY 

He 

R 



5 

6 

o 

o 



c 




MOD81 



1 



1 



FDU 




R 



第 2 部 八 一 ドウ エア 



國 レジスタの 説明 

特に 記載がない もの は ノーマル モー ドと 同じで ある' 

• D 3 ビッ ト ： MODSW 

ノーマル Z ハイ レ ゾリ ユー ショ ン モー ドの 設定 状態 
0 = ハイ レゾリューション モー ド 

1 二 ノーマル モー ド 

• Di, Do ビット ： RS-2, RS-1 

RS-232C 同期 モード 設定 状態 
PC-98XL/XLVRL •••••• ディ ッ プスィ ツチ 1-6, 1-5 

PC-98XA ディ ッ ブス ィ ツチ 1-10, 1-9 

• D7 ビッ ト ： FDU 

外付け 1MB FD の ュニッ ト 番号 を #ぃ#2 にす るか #3'#4 にす るかの 切り替え 信号 （ディ ッ ァ スィ ッ 

チ 1-4 ： PC-98XA に は 無い）. 

1=外付けト、0#3, #4 (既定値） 

0 = 外付け FD#1, #2 

• Do ビッ ト •• M0D81 

ハイ レ ゾリ ユー シ ヨン モー ド 時の システム クロ ッ クの モード 設定 （PC- 98XA に は 無い）. 

本 フラグに より クロック 切り替え スィッチ を ソフト センスす る • 

1 = 8MHz 

0 = 5/10MHz 
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プリンタ 




使用 LSI 



u PD8255/ M PD71055* 

♦ PC-9801NS, T， DX， UF, UR, DA, DS, NS/E, CS, NC, FA, FS, FX, 
US, NS/T, NU NS/L, NA， NS/R, BA， BX, NX/C, PC-9821, Ap, As, 
Ae, Ce, Af, Ne, PC - 98GS 



ポー ト 割り当て 
ポー 卜 A •• 
ポー ト B •• 
ポー ト C •• 



データ 出力 



データ ス ト ロー 



タスの 読み取り 

ブ 信号 (DATA.STB) お よ び 割 り 込み 要求 信号 GR81) の 発生 



データ パスへ は， 16 ビッ 卜の 内 下位 8 ビッ ト と 接続され ている. 

ノーマル モードで は， 割り込みの 設定 は ソフト ゥヱァ により 行う 必要が あるので， 有効 利用 はでき な 



ハイ レゾ モードに おいて は， フル セント ロニ クス 仕様と なって おり， ノーマル モードに おいて は， セ 
ン トロ ニクス 準拠の 仕様と なって いる. 
フル セント ロニ クス /セント ロニ クス 準拠の 切り替え は ソフトウェア により 行う • 

セント ロニ ク ス 準拠 時に 使用し ない 信号 線 は， クランプ ま たは 無視され る. 

P し 一 9821Ap, As, Ae, Af では， オプションの 98 ハイ レゾ ボード （PC - 9821A - E02) を 実装した 
場合に は， 表示 モードに 関係な く， ボード 上の プリンタ インター フヱ イスが 有効と なり， 本体 側の イン 
ターフェ イス は 無効と なる. ハイ レゾリューション モード 時 は， フル セント ロニ クス インターフェイス 
として 動作す る. 



8255 モード セッ卜 コマンド 
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第 2 部 八 一 ドウ エア 



11.2 I/O アドレスと 命 さ 




命令 ー黧 （ノーマル モード) 



ポート A は モード 0 出力で ある. 



命 令 

ライト モード 



/0 ポート 
ドレス 



46 



46 



ライ ト シグナル 1 



46 



R/W 



W 



W 



W 



データ 

D 7 D 6 D 5 D« D s D 2 Di Do 



1 0 0 0 0 0 1 0 



考 



一 



8255A モード セット 



0 0 0 0 0 0 1 1A) 



80287/80387(SX) の リ セ ット 制御 
0 •• シャットダウン 時 リセット 
しない 

1 ： リセ ッ 卜する （注 1 ) 



0 0 0 0 0 1 1 1A) 



IR8 の ON/OFF 

0 ： アクティブ 



1 ： イン ァ 



ライト データ 



40 



リ ード データ 
(診断 用） 



40 



リード シグナル 1 
(注 2) 



一 ド シグナル 2 



42 



ライト ボート C 

(注 3 



37 



W 



R 



R 



WWWWWWWW 
DDDDDDDD 
8 7 6 5 4 3 2 1 



WWWWWWWW 
DDDDDDDD 
8 7 6 5 4 3 2 1 



T T c 
YYMLHBPV 
PPOCGSUF 
1 0 D D C Y T 



R 



W 



P 

S x 

T 

B 



x x 



I 

R 

8 



R 

X ？ 
32 
8S 

77 



X 



0 0 0 0 1 1 0 1/0 



プリンタに データ を 送る 



ライト データで セットした デ 
ータを 読み込む. 



プリンタの 状 » および CPU の 

モード • タイプ を 読み込む. 

8255A の ポート C の 状 » を统み 
込む. 



PSTB 倌 号 Enable F/F の 
ON /OFF 

0 ： アクティブ 1 ： イン ァク 
ティブ 



注 1 ： RST287/387 は 80286/386/486/Pentium 搭載 機 棟の み. 

注 2 ： PC-9801/E/F1,2,3/M2,3 では， LCD, HGC, CPUT は 末: _ 

VF は， PC-9801VF2 でのみ 1 ， 他 は 常に 0 • PC-9801 では BSY のみ 使用. 

PC-9801 では， MOD も 未定義. 
注 3 ： PC-9801 では， PSTB Enable F/F は， I/O ポート アドレス 94H (1MB フロン 

イスの 外付 レジスタ） の D4 ビッ ト を 使用. 



ビー ディ ス クイン ターフェ 



x ： 不定 

IR8 ： プリンタ 制御 回路から 8259 への 割り込み 信号 



ライ ト シグナル 2 



46 



W 



44 



W 



PSTB の ON/OFF 

0: アクティブ 1: イン ァク 
ティブ 



PSTB, IR8, RST287/387 は 
本命 令で も 制御 可能. 

(注 1 ) 



1 RST287 

{3 8 7 

o 

1 IR8 

o o 

o o 

o o 

o -PSTB 
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第 11 章 ブリン 夕 



■ レジスタの 説明 

• ライ 卜 シグナル 

• ビット： RST287(RST387) 

CPU リセ ッ ト 発生 時， NDP または CPU 内蔵の NDP 機能 を リセ ッ トす るか どうかの 指定 
この ビッ トは 80286/386/486/Pentium CPU 動作 時の み 意味 を 持つ. 
0 ： リセット しない 

1 ： リセット する 
• リード シグナル 1 

• D7, D6 ビット： TYP1, TYPO 

システムの タイプ を 設定す るス トラップ スィ ツチの 状態 を 示す 



TYP1 


TYPO 




0 


0 


PC-9801 


1 


1 


PC-9801U2 


0 


1 


未定義 


1 


0 


しに 以外の 



• Ds ビッ ト ： MOD 

クロックの ス ピー ド を 設定す る SW の 状態 を 示す. 

0 ： 5/10/12/20/25/40MHZ 
1 ： 8/16/33/60/66MHz 

この ビット は， クロック 切り替え スィッチの 設定が そのまま 見える ので はなく， 実際に 動作して いる 
クロックの 状態 を 示す. 

• D4 ビッ ト ： LCD 

プラズマディスプレイ 使用 Z 未使用の 状態 を 示す. LCD = 0 の 時， プラズマ ディ ス プレイ 使用 モードと 
なる. 

• D 3 ビッ 卜 ： HGC 

機能 拡張 状態 を 示す. HGC = 0 の 時， 拡張 機能 使用 を 示す. 

16 色 表示 機能の 使用， 高速 描画 機能の 使用 等 を 行って いる かの 状態 表示 を 行 う . 

• Di ビッ ト ： CPUT 

動作 CPU の 種別 を 示す. 

0 ： 80286/386/486/Pentium 
1 ： 70116 

この ビッ トは， ディ ッ プスィ ツチ SW3-8 の 設定が そのまま 見える ので はなく， 動作 中の CPU にした 
がった 値と なる （スィ ツチの 設定 は マウス ポー ト C から 見える）. 
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第 2 部 八 一 ドウ エア 



• Do ビッ ト ： VF 

PC 9801VF2 でのみ 1 
その他の 機種で は 0 

き ライト モード ― 

モード 設定の 顺 序により， セント ロニ クス インター フヱ イスの PSTB が 出て， 誤動作す る ことが める 

ため， モード 設定 時， を マスクす る 必要が ある. 「第 5 章 システム ポート」 参照の こと. 



命令 一!！ （八 ィレゾ モード） 

ポート a は モード 1 出力で ある （ただし， ストローブ はソフ トウ エアに より 発生させる） 



命 令 

ライト モード 



/ 0 ボー ト 
アドレス 

46 



.16 



R/W 





データ 



w 



w 



ライ ト シグナル 1 



46 



46 



46 



46 



W 



W 



W 



W 



D 7 D« D 5 D 4 Ds D 2 Di D 0 I ― 



考 



1 0 1 0 0 0 1 0 8255A モード セット 



Input Prime ON /OFF 
0 0 0 0 0 0 0M)|0: アクティブ 1: イン ァク 

ティブ 



80287/80387 ( SX ) の リセット 制御 

. , 0 ： シャットダウン 時 リセット 
0 0 0 0 0 0 1 lyt)| しない ャ 

1 ： リセ ッ ト する. 



PSTB ON/OFF 

oooooio volo: アクティブ 1: イン ァク 

ティブ 



0 0 0 0 1 1 0 1/) 



INTE ON /OFF 

0 ： 禁止 1 ： 許可 



OBF ON /OFF 

0 0 0 0 1 1 1 lt)|0: アクティブ 1: イン ァク 

ティブ 



ライ ト シグナル 2 



44 




プリンタに デ一タ を 送る. 



ライ ト データで セッ ト した デ 
ータを 読み込む. 



リード データ 
(轸断 用） 



リード シグナル 1 



リード シグナル 2 
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リン タの状 JS を统み 込む. 



8255A の ボート C の 状！! 8 を统み 
込む. 



X ： 不定 



INTE の 状態 は 見えない 



I • PRIM 

RST287 

-PSTB 

X 

X 

X 

X 

X 



w 



WD1 



WD 



2 



WD3 



WD 

WD 

WD 

WD 

WD 



4 



5 



6 



7 



8 



WD1 

WD2 

WD3 

WD4 

WD5 

WD6 



WD 



7 



WD8 



IACK 

IACK • R 

-BUSY 

T • BUSY 

IDC5V 

IPE 

FAULT 

-SELECT 



II . PRIM 

一 IRST287 

-PSTB 



X . 

X 

IACK 

-OBF 



第 11 章 プリンタ 



• 印字 データ 出力 

プリンタ 制御 信号の 内， PSTB, ACK， INTR 信号 は 8255 の ポート A の モード 1 で 規定され るコン 
ト ロール ポートで 制御され る. 



(FC7) 

！) STB' 

(PC2) 

ACK 
(PC6) 
(PB8) 

DATA 



I 



) v 1 I>ata i 



WRITE DATA STROBE 
/OUTMOMI 
による 

row"''; 




ACK.R. - 
BUSY 

(PB2 に Kte 入力) 



/ 




V 



， 



Data i+1 



IR14 



ブリ ンタ俩 の 
才ブシ ョ ン 



J 




PSTB はソフ トウ ユアに よ リ^,!: させる 
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使用 LSI バ PD8251A 

調 歩 同期式 全二重/半二重， 同期式 半二重の いずれ か 1 チャネルの 通信が 可能で ある 
通 f3 速度 は〃 PD8253 タイマに 対する 指示に より 与えられる. 



通信 方式 




- 


同期式 


1/1 


75,150,300,600,1200,2400,4800,9600,19200* 


M 歩 

同期式 


1/16 


同上 


1/64 


75,150,300,600,1200,2400,4800* 



*PC-9821Af のみ 



また， 同期 方式の 切り 荇ぇは 本体の ディップ スィッチで 行う. 

RS-232C インター フヱ イスからの 割り込み は TXRDY， TXEMPTY, RXRDY の 3 種の 原因に より 
発生 し， 各 割 り 込み は システム ポー 卜 （バ PD8255) の PC2, PC1， PCO (Interrupt Enable F/F) により 制 
御が 可能で ある. MODEM 信号のう ち， CS, CD, CI は システム ポートの PB6, PB5, PB7 で 読み取る 
ことができる （PC- 9801 では， CI 信号 は サポート せず). 他の 信号 は;/ PD8251 の コントロール/ ステー 
タスで 制御で きる. 

送受信 データ は データ バスの 下位 8 ビッ トに 乗せられる. 



注意 ： ステータスの 更新 は ステータスに 影^ を 与える 事象が おこって から 最 
大 28 クロック （// PD8251 の 入力 クロック） 周期の 遅延が ある. 
したがって ステータス 更新 ま でに 必要 な 最大 遅延 時間 は 以下の ように 
なる. 

I/O ポー ト を 参照す る 場合 は 注意す る こ と. 



嶋 ft 


8251 入力 クロック 


最大 遲延時 M (28 クロック） 


システム クロック 8MHz 


1.9968MHz 


14.03 M S 


システム クロック 5/lOMHz 


2.4576MHz 


11.40 m S 


PC-9821Af,Ne 


9.8304MHz 


2.85 m S 



第 ^ 章 
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第 2 部 八 一 ドウ エア 




口 PT> 一 



命 令 


け 0 ボー ト 
ァ ド レス 


R/W 


デ 一夕 | 

Or D 6 D 5 D 4 D s D, Di D 0 | 


備 考 


モー ド （A) 


32 


W 


CM 


//PD8251 動作 モー ドの 設定 
(非同期） 


モード （B) 


32 


W 


o 


(同期） 


コ マン ド 


32 


W 






ステータス 


32 


R 


？ DO 

wo 
m で 




データ リー ド 


30 


R 






データ ライ ト 


30 


W 


c/)Qoo 




カウンタ セッ ト 


75 


W 


^7 Qt C5 リ C3 レ2 C! ^0 

Cis C u Cis C12 Cu C10 c» c$ 




カウンタ モー ド 


77 


W 


or* ズ 

0 




マスク セッ ト 


35 


W 


X 
X 
X 
X 
X 




リー ド シグナル 


33 


R 


X 
X 
X 
X 

1 (J(fi 
1 


。は PC-9801 では 無効 



X 印 ： 不定 
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第 12 章 RS-232C 



レジス 夕の 説明 



• モード セッ卜 



調 歩 同期 モー ド 



1)； D, 


Ds 


【) 4 


D 3 


D 2 


D, 


1)0 


S2 | S1 


EP 


PEN 


し 2 


LI 


B2 


Bl 



WW モード 



D 7 




1)5 


D 4 


D 3 


D 2 


lh 


Do 


scs 


ESD 


EP 


PEN 


し 2 


LI 


0 


0 



ボーレート 



0 


1 


0 


1 


0 


0 


1 


1 


モード 


x 1 


xl6 


X64 


キャラクタ^ 


0 


1 


0 


1 


0 


0 


1 


1 


5 ビット 


6 ビット 


7 ビット 


8 ビット 



'ぐリ ティ イネ 一 ブル 
1 ： ィ ネーブル 

0 ： ディ セーブ ル 

«« バリ ティ 発生/ チ ズック 

1 ： 讽数 0 ： ftft 

ス ト ゾ ブビッ ト数 



0 


1 


0 


1 


0 


0 


1 


1 


無 幼 


1 ビット 


1る ピゾ ト 


2 ビッ ト 



キャラクタ^ 



0 


1 


0 


1 


0 


0 


1 


1 


5 ビゾト 


6 ビット 


7 ビッ ト 


8 ビット 



'、• り ティ ィ ネーブル 
1 ： ィ ネーブル 

0 ： ディ セーブ ル 

»ft バリ ティ 51 生/ チ ユック 

1 MSft 0 ： ^ft 
外部^ W 検出 

1 :SYNDET= 入力 
0 :SYNDET = 出力 

W キャラクタ W 期 

1 ： ^ SYNC キャラクタ 
0 ： ダブル SYNC キャラクタ 



12 



注 • ： 外部 SYNC モードで は， ニ靈 キャラクタ SYNC に 



TX にの み^ * を ひえる 
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第 2 部 八 一 ドウ エア 



コマンド セッ卜 



D 7 


De 


Ds 


D 4 


D 3 


D 2 


D, 


Do 


EH 


IK 


卜 TS 


ER 




RXE 


DTR 


Txe| 



1 —— 送仫ィ ネーブル 

1 ： ィ ネーブル 0 ： ディ セーブ ル 
データ ターミナル レディ つ、 ィ レベル， で DTR 出力 を ゼロに する. 

ま イネ 一 ブル 

1 ： ィ ネーブル 0 ： デ イセ一 ブル 

センド ブレイク キャラクタ 

1 :TxD— 0 0 ： 通 ffiW 作 

エラー リセ ッ ト 

1 ： すべての エラー フラグ (PE,OE,FE) を リセット 

セン ド ，ハイ レベル • で RTS 出力 を ゼロに する • 

内部 リセ ッ ト 

，ハイ レベル • で 8251A をモ一 ド インス トラ クシ 3 ン フォー マツ トに >乂 す， 

HUNT モードへ 

1 :SYNC キャラクタの 検出 を 始める. 
*: ァ シンクロナス • モー ド では 無 «味. 

i|: ： Rx イネ 一 ブルと エンター ハン トがブ 口 グラムされ たら いつでも エラーり セ ッ ト を' お^する 必« が ある • 
00H を 31"1 ダミー ライ ト した 後 40H を ライ ト すると 確 * に リセ ッ トが かかる. 



• ステータス リード 



D 7 


1)6 


Ds 


1)4 


D 3 


D 2 


D, 


Do 


DSR 


SYN 
DKT 


FE 


OE 


PE 


TxE 


Rx 
KDY 


Tx 
KDY 



匚 



(ill 1 ) 

> 外部 入出力 * 子と^ じ * 味 



itl 1 



^ バリ ティ エラ一 

ハ*リ ティ エラー 力 < 検出され る と PE フラグが セッ ト される. これ は 
コ マン ド インス トラ クシ ョ ンの ER ビッ トで リセ ッ ト される. PE は 
8251A の « 作 を 禁止し ない. 

^ ォーノ く 一 ラン エラー 

OE フラグ は CPU が ある キャラクタ を 次の キャラクタが 準 « し 終わる 
^に 说み 出さない とき セッ ト される. これ はコ マン ドィ ンス ト ラク 
シ ョ ンの ER ビッ トで リセ ッ ト される. 

OE は 8251A の « 作 を^ ih しないが， 以 ffi の オーバーラン キャラクタ 
は 消滅する， 

^ フレー ミン グ エラー （ァ シンクロナス モー ド のみ） 

FE フラグ は ？ V 々の 終リ でお 効 ストップ ビッ トが 検出され ない とき 
セ ッ ト される. 

これ はコ マン ド インス トラ クシ ョ ンの ER ビットで リセ ッ ト される. 
FE は 8251A の #カ 作 を^ 1 卜. しない. 

データセット レディ 

DSR が ゼロ レ ベルに ある こ と を ポす. 

TxRDY ステータス ビット は， TxRDY 出力 * 子と 興った * 味 を 待つ. ステータス ビット は CTS と TxEN に 左 
右され ず， 出力) S f は CTS と TxEN の 方に 関連 する. 

TxRDY ステータス ビッ ト -DB バッファ ェンブ ティ 

TxRDY 出力端子 =DB バッファ ェ ンブテ ィ （CTS- 0)*(TxET= 1 ) 
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第 12 章 RS-232C 




概 要 



PC-9800 シリーズ では オプション により RS-232C インターフェイス を 増設す る ことができる • RS 
-232C インタ一 フヱ イス を 増設す る 場合， PC-9861/K (RS- 232C 拡張 (第 2 〜第 3 回線 用） インタ一 フエ 
イス ボード） を 拡張 スロットに 実装す る 必要が ある. ハイ レゾ モード 動作 時， ボード 上の ROM は 必ず 
KILL にしておく こと. 

• チャネル 数 2CH 

• ボーレ— ト 75〜9600bps (ディ ッ ブス ィ ツチに よる 設定） 

• RS-232C インター フヱ イス は， 制御 部に バ PD8251A 相当 を 使用 

■ ブロック 図 




DB 




割り込み マスク 



INT 

0-6 



M り 込み 選択 




USART 
ゆ PD6251A) 




上 



USART 
>D8251A) 




ドラ' 

レシ 


レ、' Z 
—バ 




ドラ' 

レシ 


f バ Z 



CH-2 



CH-3 



RD 



255 



第 2 部 八 一 ドウ エア 



I/O アドレスと 命令 



命 令 



I/O ボー ト 

アドレス 



R/W 



CH2 



モード （A) 



B3 



BB W 



モード （B) 



B3 



BB W 



コマンド 



B3 



BB W 



ステータス 



B3 



BB R 



考 



//PD8251 動作 モー ド の投定 

(非同期） 



〃 

(同期) 



データ リー ド 



B1 



B9 



R 



データ ライト 



B1 



B9 



W 



マスク セッ ト 



B0 



B2 



W 



リード シグナル 



B0 



B2 



R 



割り込み レベル 
センス 



B0 



B2 



R 







INT レベル 


IR1 


IR2 




！ 


0 


0 


INTO 


INTO 


0 


1 


INT1 


INT4 


1 


0 


INT2 


INT5 


1 


1 


INT3 


INT6 



注 ： PC-9861 では， 出荷 時に 

チャネル 2 ： INTO 

チャネル 3 ： INT5 
に 設定され ている 力 、 ハイ レゾ モードで 
使用す る 場合に は， 

チャネル 2 ： INT1 

チャネル 3 ： INTO 
を 標準と している ため， ボード 上の ディ 
ッ ブス ィ ツチ を 変更す る 必要が ある • 



データ 

D 7 D 6 D 5 D 4 D, D 2 Di D 



0 



薩 



RD1 SD1 RXR X 

RD2 SD2 TXE X 

RD3 SD3 TXR X 

RD4 SD4 X X 

X X 

RD6 一 SD6 X -CD 

RD7 一 SD7 x ICS 

RD8 I SD8 X ICI 



R2 

Rl 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



X 

X 

PEN 

Ep 

s 



TEN TRDY 

o 一 ER RRDY 

IM I REN I TE 

Ty ISBRI PE 

PEN I RST OE 

Ep Rs FE 

ESD IR SYN 

scs 一 EH い 
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PC- 9800 シ リーズに は IEEE-488 の インター フヱ イス を 持つ 各種 計測 器 や 周辺 装置 と 接続で きる GP 

-IB ィ ン ターフェ イス ボー ドが 才プシ ョ ンで 提供され ている （pc-gsoi^g/KZN). 

ィ ン ターフェ イス LSI と して バ PD7210 が 使用され ている. 




命令 一覧 



命 令 


1/0 ポ- ト 1 R/W 


データ 




0/PD72K) レジスタ 名） 


アドレス R/w 


D 7 D« D, D 4 D, D, D, D 0 


備 考 


Data In 


CI 


R 


DDDDDDDD 
I I I I I I I I 

7 6 5 4 3 2 1 0 




Interrupt Status 1 


C3 


R 


Q〇 
OCuH 




Interrupt Status 2 


C5 


R 






Serial Poll Status 


C7 


R 


(/)<£> 
C/)oo 




Address Status 


C9 


R 






Command Pass 
Through 


CB 


R 


cccccccc 
pppppppp 

TTTTTTTT 
7 6 5 4 3 2 1 0 




Address 0 


CD 


R 


A A A A A 
D D D D D D D 
X T L 5 4 3 2 1 

0 0 i i i i i 

0 0 0 0 0 





第 2 部 八 一 ドウ エア 



命 令 

0/PD72K) レジスタ 名） 

_： 




/0 ポート 
アドレス 

- ' 



Address 1 



Byte Out 



Interrupt Mask 1 



Interrupt Mask 2 



Serial Poll Mode 



Address Mode 



CF 



CI 



C3 



C5 



C7 



C9 



考 



R 



W 



W 



w 



w 



w 



Auxiliary Mode CB 


Address 0/1 


CD 


End of String 


CF 


リード スィ ツチ 


99 


リ 一 ド IFC 


9B 



w 



w 



w 



R 



R 



EEEEEEEE 

CCCCCCCC 
7 6 5 4 3 2 1 0 



G G 

I I 

N N 

T T 
1 2 



M 

S 



M M M M M 
A A A A A 
4 3 2 1 0 



― G 
I I 



M 



M M M M M 



F N q a A A A A A 
C T b 4 3 2 1 0 

2 



ボー ド 上の スィ ツチ 



ボー ド 上の レジスタ 



D 

D 



AD1 1 o 

AD2 I o 

AD3IO 

AD4I o 

AD5I o 

DL1 

DTI 

EOI 



Boo 

Bol 

B02 

B03 

B04 

B05 

B06 

B07 



DI 

Do 

ERR 

DEC 

END 

DET 

APT 

CPT 



ADSC 

REMC 

LOKC 

Co 

DMAI 

DMAO 

SRQI 

o 



SI 



S3 

S4 

S5 

S6 

r s V 

S8 



ADMO 

ADM1 

o 

o 

TRMO 

TRM1 

Ion 

ton 



COMO 

COM1 

COM2 

COM3 

COM4 

CNTO 

CNT1 

CNT2 



AD1 

AD2 

AD3 

AD4 

AD5 

DL 

DT 

ARS 



第 13 章 GP- 旧 



レジスタの 説明 



リード スィッチ 



D7 


D6 


D5 




1)3 


D2 


Dl 


DO 


G 
I 

N 
丁 
1 


G 
I 

N 
T 

2 


M 

S 


M 
A 
4 






M 
A 
1 


M 
A 
0 



-v- 



^ ： ^ビッ トは • ディ ッ ブス ィ ツチ 力 <ON の 時 0, OFF の 時 1 となる 



a 分 ぉ* のァ ドレス を 指定 

2 進 》5 桁 （0〜31) で する 



♦ マスター モー ド z スレーブ モー ドの 衍 定 
OFF(= 1 ) ： マスタ モー ド 
ON(=0) ： スレーブ モー ド 

GP — IB インター フヱ イス ボー ド から CPU への 割り込み レベル を 侑^ 




0 



1 
1 



1 



0 
1 



INT 4 



INT 5 
INT 6 



IR 31 



IR 101 



IR 121 
IR 131 



—システム 既' 4Mift 



リード IFC 



D7 



、 



IFC 



Do 















I 












F 












C 






















~ | 



ン 



0 ： アクティブ 

1 ： ィ ン アクティブ 



「リ 一 ドス ィ ツチ」 と 同じ 
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第 2 部 八 一 ドウ エア 



• 初期 股 定 

• ステー ト 移行 禁止 時間の 設定 

Nf = 5(F3, F 2 , Fu Fo 二 0101) 

• Aux.(B) レジスタ 

B2 =l ひき 続く データ 送出の 2 バイ ト 目 以降の ハンド シ エイ クの と して 「I (商 速)」 を 用い 
る * 

Bo = o INT 端子の ァク ティ ブ レベルと して， 「INT (ァク ティ ブ ハイ） j を 指定' 



T/R2, T/R3( トランス ミット/レシーブ 制御 2, 3) 端子の 機能 選択 

TRM0=1 1 
TRM1 = 1 



T/R2 二 CIC 
+ T/R3 = PE 
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サゥン ド 機能 は 拡張 ス ロットに サウンド/ジョイスティック 用 インターフェイス ポー ド PC-9801-26/ 
K(PC-9801U2 は 専用 スロットに PC-9801U-03) を 実装す る ことにより 実現され る （PC- 9801UV2/ 
UV21/UX21, 41/CV21/UV11/EX2, 4/DX/UF/UR/DA/DS/CS/US, PC-98DO/DO+/PC-98GS はサ 
ゥ ンドィ ン ター フヱ イス 標準 実装， ジョイスティック は 使用 不可). 

この ボード は， サウンド 用 LSI 兼 ジョイスティック インタ一 フェイス として YM-2203 と， コント ロー 
ル プログラム を 内蔵す る ROM 16KByte を 実装して いる， 

また， インターフェイス コネクタ として ジョイ ス ティ ック用 端子 を 2 個と， サウンド 用 外部 端子 （モノ 
ラル） を もっている. 

d 1 源 

• YM - 2203 

FM 音源 3 和音 （モノラル） 
SSG 音源 3 和音 （モノラル） 

出力 

• 本 体内 蔵 スピーカー 
•LINE — OUT (モノラル） 
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第 2 部 八 一 ドウ エア 



フロック I 



データ バス c 








ゥ エイ ト 


デコーダ 




3 ン卜 






ロール 



IORDY 



INT 寺 



ァ ドレス バス c= 



c 



c 



3C 




] ジョイ ス ティ ック 1 



] ジョイ ス ティ ック 2 



(» 用 入 ft カボー 




BEEP ゥ 




mix 




AMP 




ボリ ユ- 


厶 










AMP 




ボリューム 



SP 




(it) 
◎ 外部 * f- 



Inactive^! 



TV 




本体 スピーカ M 線へ 
アナログ RGB コネクタへ 



外部 端 1 



i\ ： PC 9801 26/K に は あるが. PC 9801 U 03 に 



泰 





一 











* 令 


I/O ボート 1 

一 アドレス 


R/W 


データ 
D 6 D, D 4 D, D, D l Do 


備 考 


ライト アドレス 


188 


W 


AAAAAAAA 
7 6 5 4 3 2 1 0 




ライト データ 


18 A 


W 


DDDDDDDD 
7 6 5 4 3 2 1 0 




リード ステータス 


188 


R 


B [ I 

yxxxxxAA 
S G G 
Y B A 




リード データ 


18 A 


R 


DDDDDDDD 
7 6 5 4 3 2 1 0 


ADDRESS は 00 〜 OF に R る 



注 1 ： 以上の ァ ドレスに 対して I/O コ マン ドを 実行す ると， 7 または 8 クロック （従来の ウェイ ト も 含む) ハー ド 

ウェアで 自動的に ウェイ トが 入る. 
注 2 ： ライ ト アドレスで データが 20H〜B2H の 場合， 次の ライ ト データまで 43 クロック （CPU クロック） 以上の 

ソフ ト ウェアでの ウェイ 卜が 必要. 

ただし， リード ステータス により BUSY フラグが 0 になった 事 を 確 K したなら， ウェイト は 必要ない • 
注 3 ： 指定され た アドレスが 20H 〜 B2H で ライト データ を 実行した 場合， 次の 20H 〜 B2H に対する ライト デー 

タ まで 208 クロック 以上の ソフ トウ エアでの ウェイ トが 必要. 
注 4 ： r 注 2, 注 3」 に 示した ウェイト は 分周 数が 6* の 場合で ありこの 值 がつ' になれば， 注 2 では 23 クロ ッ 

ク， 注 3 では 105 クロック となる. 

* YM-2203 に ライト データ で^ 定す る . 
注 5 ： VM/VF タイ ブはジ ヤン パス イッチに より ボート アドレス を 088H, 08AH に 変更で きる. 
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第 14 章 サウンド 



YM-2203 の 制御 



[- 2203 の マスタ クロック は， 3.9936MHz とする • したがって， リセット 動作 を 保証す るた めに， マ 
スタ クロックの 分周 数 を 6 以外に 指定して はならない. 



ROM 

ィ ンタ一 フェイス 上の ROM のァ ドレス は C8000H〜D7FFFH 間の 16KB(16KB 境界に 整列)， 既定 
値と して は CC000H〜CFFFFH を 使用す る. ま た ROM 機能の 禁止 ス イッチ を 持つ. 

• 割り込み 

YM- 2203 出力の 割り込み 信号 は， 反転し IR131 または IR121 に接統 される. 
どちら の 信号 を 使用す る か は ジ ヤン パス イッチに より 設定し， ソフトウェア は その 設定 を YM-2203 
の I/O ポー ト A (内部 ァ ドレス 0EH) の 最上 位ビッ ト QRST0) により 判断す る • 
、、(T の 場合が IR131 (INT6), ゃ广の 場合が IR121 (INT5) を 使用す る こ と を 表わす. 

通常 は IR13KINT6) を 使用す る （PC-980 ト 26/K 以外で は IRST1 は 常に T で INT4, INTO は 使用 
できない). 

なお， ソフト ゥヱァ 上の 互換 を 保った め， ソフト ゥヱァ は 次のように 判断す る 



IRSTO 


IRST1 


割り^ « 


AM* 名 


0 


1 


INT6 


IR131 


1 


1 


INT5 


IR121 


1 


0 


INT4 


IR101 


0 


0 


INTO 


IR31 



注 1 

注 2 



！ セ:: 上 ？ り 込み 信号 は し レベルに あるが， ソフト ゥ ユアで サゥン ド用割 り 込み を 使用 し ない 時 
^，他の 割り込みとの 《 合 を 避ける ため， 割り込み 信号 を ，H ，状 》 に 保つ 事 (フラグ を リセ ッ ト しない） 
将来の 拡張 性の ため， 本 ボー ト の 割 り 込み 機能 を ジョイ ステ イツ ク のために 使用 して は な ら ない. 



ソョ吖 ス アイツ クイン ターフェ イス 



YM-2203 の I/O ポート を 使用す る. 



I/O ポート 


内 » アドレス 


データ 


A 入力 
(出力 は 禁止） 


0E 


r r T T ？ L D 

TT GG H p WP 
0 2 1 T T N 


B 出力 


OF 


ODHS3 
ODHW 



注 1 



注 2 



S^^^S おひ, は 禁止す る • つまり 内》 アト' レス 07 H への ライ ト データの * 合, D6 は 常に 
また， I/O ポート B は 出力す るた め， D7 は ，1， にす る 

^の ジョイスティック を 使用す る 時 は， 0UT13 , 2 3 は， 0， にし， ジョイスティックの 入力 は^ 

理 と/る • 
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第 2 部 八 一 ドウ エア 



• 入 力 

• D7, D6 ビッ 卜： IRSTO, 1 

「■ YM-2203 の 制御 • 割 り 込み」 参照 

•D5〜Do ビット ：TRG1， TRG2, RIGHT, LEFT, DOWN, UP 

ジョイ ス ティ ックの 入力 

• 出 力 

•D7 ビッ ト ：OUTE 

出 カイ ネーブル， 、、^で OUT11, 12, 21, 22 を や FT 状態に する. 

ジョイスティック を 使用 するとき は， 必ず、、 r' に 保つ • 

• D 6 ビッ ト ： LNSL 

入力 セレク ト， 、、0" で ジョイ ス ティ ック 1 を、、 1" で ジョイ ス ティ ック 2 を 選択する' 

• D5〜Do ビット： OUT23, 13， 22， 21, 12， 11 

汎用 入出力 ポートの 出力 

國 サウンド 出力 

サウンド 用 外部 端子に 外部 接統 用の ケーブル を接統 すると， 本体の スピーカから は， サウンド/ ジョ 
ィ スティック インターフェイスで 生成され た サゥン ドは 出力し なくなる （ただし， PC-9801-26ZK の 
LINEOUT1 はこの 限りで はない）. ただし BEEP 音 は 本体の スピーカから 出力され る • 

この 本体の スピーカ は ボリューム を 持つ が， サウンド 用 外部 端子の 出力 レベル は 固定で ある' 
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第 14 章 サウンド 



14.3 PC-9821 

PC - 9821, Ap, As, Ae, Ce, Af では PC-9801DA 等 用され ていた FM^jg チップ (YM-2203) 
と 上位 互換で ある YM-2608 を 搭載して いる. その他， 様々 な 音源に 対応して いる • 

國職 

音源 

• YM - 2608 

従来の PC - 9801 シリーズで 採用され ている YM - 2203 上位 互換が ある， 

FM 音源 6 和音 （ステレオ） 
SSG 音源 3 和音 （モノラル） 
リズム 音源 6 音 （ステレオ） 

• CD- DA (市販 音楽 CD 音） 

• PCM 音源 

• LINE — IN (ステレオ） 

• マイクロ ホン （モノラル） 

出力 

• LINE-OUT (ステレオ） 

會 内蔵 サウンド 機能 》 別 方法 

I/O ポート （A460H) を 読み込む ことにより， 內葳 サウンド 機能が 有効 か 調べる ことができる. 

D 7 D 6 D 5 D 4 _D 3 D P D, D 0 

A460H 「0 1 0 0 - - - - I 
I 1 1 1 1 1 1 i I 

下位 4 ビッ 卜 は 不定 



第 M 章 
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第 2 部 八 一 ドウ エア 




フロック 








| YM2608 







◎ や はン拿 2 



MIC IN 





PCM 部 



*1 PC-9821/Af に はない 

* 2 PC-982 1/Ap/As/Ae/Ce に はな レ 

* 3 PC-982 1/Ap/As/Ae/Af{ こ はない 



ン トロールが 可能. 各々 ステレオ 



注意 ： ブロック 図の V0L1〜V0L5 は 各々 独立した ソフ トウ ヱ アコ 
で UNE^OUT 端子 （x 1) から 出力 可能. 

■ PCM 雜 /再生 機能 

PC-9821 は， 音声 （ステレオ） の デジタル サンプリング 機能 を 内蔵して いる • サンプリング データ は 
CPU を 介し メインメモリ 内に 展開され る. 

サン プリ ン グレート は 下記から 選択 可能で ある. 

44.1KHZ 

33.08KHz 

22.05KHz 

16.54KHZ 

11 皿 Hz 

8.27KHz 

5.52KHZ 

4.13KHz 

YM2608 

YM2608 は PC-9800 シリーズで 採用され ている YM2203 の 上位 互換 を' している. 
I/O アドレス ポート は 以下の よ う になって いる. 










ライ ト アドレス 


188 


18C 


リード ステータス 


188 


18C 


データ ポート 


18A 


18E 
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ウィンドウ ァクセ ラレータ ボード 




觀 



ウィンドウ ァクセ ラレータ ボード A(PC — 9821A-E01) および ウィンドウ ァクセ ラレータ ボード 
B(PC-980 卜 85) は， S3 社 製 86C928 を 搭載す る ことにより， マルチ レゾリューションでの 1677 万 色 
中 256 色 表示， GUI の 高速 処理 を 実現して いる. 

秦 対応 機種 

• ウィンドウ ァクセ ラレータ ボード A(PC-9821A — E01) 
PC-9821Ap, As, Ae， Af (拡張 スロット #3 または #4 に 実装） 

• ウィンドウ ァクセ ラレータ ボード B(PC-9801 - 85) 
PC - 9801 シ リ ーズ， 386SX CPU 以上 搭載 機種 
98NOTE では 動作 不可. 

I/O 拡張 ユニット （PC-9811N/L, PC— 9801N-08, PC-9808LV - 08, PC - H98-U02) では 辦 不可. 
PC - H98 シ リ ーズ では PC— H98S model8 を 除き 動作 不可 • 

• ディスプレイ 



解像度 




1024 X 768 ド ッ ト 


PC-KM151/171 


1120 X 750 ドッ ト 


PC - KM151/171, PC-KH1511 * /1512 * /171 1/2021 等 


640 X 480 ドット 


PC - KM151/171, PC-KD1522, PC-98GS-C1 


640 X 400 ド ッ ト 


PC - KM151/171, 

PC-KH1511 * /1521 * /171 1/2021, 
PC - KD1511/1521/1522/854N 等 



* マルチ シンク アダプタ （PC-H98-U03) が 必要 



秦 OS 

日本語 Microsoft Windows (Ver3.1， 3.0B, 3.0A) 
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第 2 部 八 一 ドウ エア 

翳' -•• 



ただし， Ver3.0A を 使用す る 場合に は， 日本語 Microsoft Windows(Ver3.0A)^ 張 ドライバ セット 
(PS98- 1214-31/51/81) が 必要. 



機き 

1024 X 768 ド ッ ト 


表示 色 

1677 万 色 中 256 色 表示 


1120 X 750 ドッ ト 


640 X 480 ドッ卜 


640 X 400 ド ッ 卜 



本体 側の 持つ 解像度お よ び 表示 色に も 切 り 替え 可能. 



• 入出力 仕様 

アナログ RGB 入力 
アナログ RGB 出力 

• ケーブル 接紼 



D-SUB 15 ピ ン， ピ ン横 3 歹 IJ 構成 
D-SUB 15 ピン， ピン 横 2 歹 ij 構成 




アナログ RGB 接^ ケーブル 
(ウィンドウ ァクセ ラレータ ボー ド A/B^ 付） 




アナログ RGB 接 絞 ケーブル 
(ディスプレイ 添付） 



拡張 スロッ ト に'; K 装 
(ウィン ドウ ァクセ ラレータ 
ボー ド A の 場合 は 
#3 または #4 に 実装) 



アナログ 

RGB-OUT 




アナログ アナログ 
RGB-IN RGB-OUT 

ゥ, ン K ゥ 

ァクセ ラレ-は- KA/B 






PC-9801 


本体 
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第 15 章 ウィンドウ ァクセ ラレータ ボード 



J5.2 フル カラー ウィンドウ ァクセ ラレータ ボード A/B ― 
國鹏 

フル カラー ウィンドウ ァクセ ラレータ ボード A(PC-9821A - E09) および フル カラー ウィンドウ ァク 
セ ラレータ ボード B(PC-9801 - 91) は， ウィンドウ ァクセ ラレータ ボード A/B の 機能 を 包含し， さら 
に 1280 x 1024 ドッ 卜の 解像度お よび フル カラー 表示 機能 (解像度， VRAM 搭載 * によ り 表示 可能な 

色 数 は 異なる） をサ ポー 卜し， ウィン ドウ を 高速に 実行す るた めの 才プシ ョ ン ボー ド である • 

mmmn 

• 対応 機種 

• フル カラー ウイ ン ドウ ァクセ ラレータ ボード A(PC - 9821A-E09) 
PC-9821Ap, As, Ae, Af (拡張 スロット #3 または #4 に 実装） 

• フル カラ一 ウイ ン ドウ ァクセ ラレータ ボード B(PC-9801-91) 
PC - 9801 シ リ —ズ， 386SX CPU 以上 搭載 機種 
98NOTE, PC - 9801LS では 動作 不可. 

I/O 拡張 ユニット （PC-9811N/L, PC - 9801N - 08, PC— 9808LV - 08, PC— H98-U02) では 雌 不可 • 
PC - H98 シ リーズで は PC-H98S model8 を 除き 動作 不可. 

また， フル カラー ウイ ン ドウ ァクセ ラレータ ボード A/B に オプションの 增設 VRAM サブ ボード を 
増設す る 場合， 消 力が 2 スロット 分になる ため， 他の 拡張 スロットの 内 1 つが 使用 不可と なる 



• ディスプレイ 





使用可能な ディスプレイ 


1280 X 1024 ド ッ ト 


PC-KH1711* 1/2021*1 


1120 X 750 ドッ ト 


PC - KM151/171, PC-KH151 1 * 2/1512 * 2/1711 * 4/2021 * 4 等 


1024 X 768 ド ッ ト 


PC - KM151/171, PC-KH1711*3, 4/2021*3, 4 


640 X 480 ド ッ ト 


PC - KM151 八 71， PC-KD1522, PC— KH171 1/2021， PC-98GS-C1 


640 X 400 ド ッ 卜 


PC-KM151/171, PC-KH171 1/2021, PC - KD1511/1521/1522/854N 等 



*1 アナログ RGB ケーブル （PC - 9821A-E09- 02) が 必要. 
*2 マルチ シンク アダプタ （PC-H98-U03) が 必要. 
*3 導入 時に ディ ス ブレイ 側の 調整が 必要. 

*4 オプションの アナログ RGB ケーブル （PC - 9821A-E09-02 または PC- H98- K04) を 使用し 
ディスプレイ 側 を 複合 29 ピン コネクタと 接統 する こと を 推奨. 

OS 

日本語 Microsoft Windows3.1 

ただし， ウイ ン ドウ ァクセ ラレータ ボード ドライバ は ボード 添付の ドライバ を 使用. 
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第 2 部 八 一 ドウ エア 



• 解像度 





標準 （VRAM 2MB) 


增 K VRAM サブ ポー ド 使用 （VRAM 計 4MB) * 


1280 X 1024 ド ッ ト 


1677 万 色 中 256 色 表示 


1677 万 色 中 256 色 表示 


1120 X 750 ドッ ト 


1677 万 色 中 256 色 表示 


1677 万 色 中 256 色 表示 


1024 X 768 卜ッ卜 


1677 万 色 中 256 色 表 


It)// /JG^P ^OO 巴 衣/ J、 

1677 万 色 表示 


640 X 480 ドット 


1677 万 色 中 256 色 表示 
1677 万 色 表示 


1677 万 色 中 256 色 表示 
1677 万 色 表示 


640 X 400 ド ッ 卜 


1677 万 色 中 256 色 表示 
1677 万 色 表示 


1677 万 色 中 256 色 表示 
1677 万 色 表示 



本体 側の 持つ 解像度お よ び 表示 色に も 切り替え 可能. 

* 增設 VRAM サブ ボード を增設 する 場合， 消 * 電力が 2 スロット 分になる ため, 
他の 拡張 スロッ 卜の 内 1 つが 使用 不可と なります. 



暴 入出力 仕様 

アナログ RGB 入力 D-SUB15 ピン， ピン 横 3 列 構成 

アナログ RGB 出力 D-SUB15 ピン， ピン 横 2 列 構成 

• ケーブル 接 練 




アナ 口 グ RGB 接 较ケー ブル 
(フル カラー ウィンドウ ァクセ ラレータ 
ボー ド A/B 添付） 

\ 





アナログ 


アナログ アナログ 




RGB-OUT 


RGB-IN RGB-OUT 






フ i カラー ゥひ ドウ 






7 ク セラ レづボ -KA/B 




PC-9801 


本 体 



アナログ RGB 接较 ケーブル 

ただし、 1280X1024 ドッ 卜で 表示す る 
場合. アナログ RGB ケーブル 
(PC-9821A-E09-02) を 使用 

拡張 スロッ トに 実装 
(フル カラー ウイ ン ドウ 

ァクセ ラレータ ボード A 
の 場合 は #3 または #4 

に 実装） 
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外部 インタ-フェイス 

仕様 




拡張 用 スロッ 卜 バス 




ノ K ス コネクタ 



書バス スロッ 卜 信号 



8086/70116 タイプ バス 

PC-! 

PC-9801VM2K スロッ ト #1)/VX0,2,4( スロッ ト #1) 
PC-9801LV21.22 (PO9801LV-08 を 接続 し た 場合） 



:-98DO/DO 



+ 
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第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 



纏 子 
番号 



A20 



AB151 



号 名 方向 



I/O 



機 1£ 



靖子 



信 舞 名 



方 向 



機 能 



アドレス バス B20 DB151 



A21 



GND 



B21 



GND 



A 22 



AB161 



I/O 



ァ ドレス バス 



B22 



+ 12V 



A23 



AB171 



n 



B23 



+ 12V 



A 24 



AB181 



I! 



A 25 



AB191 



B24 



B25 



IR31 



IR51 



A 26 



AB201 



〃 



A27 



AB211 



A 28 



AB221 



n 



B26 



B27 



B28 



IR61 



IR91 



IR101/IR111 



INTO 



INT1 



INT2 



IN 丁 3 



INT41/INT4211) 



A 29 
A 30 
A31 



A 32 



A 33 



A 34 



A 35 



AB231 
INTO 
GND 



O 



IOCHK0 



I 



IOR0 



I/O 



IOW0 



I/O 



MRCO 



I /0 



B29 
B30 
B31 



IR121 
IR131 
GND 



IN 丁 5 
INT6 



外部 NMI(2) 



B32 



コマンド 



B33 



A 36 



MWCO 



I/O 



A 37 



I； 



B34 



B35 



n 



soo 



* I /0 



S 0 



B36 



B37 



-12 V 



-12 V 



RESETO 



O 



RESET 



DACK00 



DACK30/DACK20 



DRQ00 



0 



HDC 



0 



AUX(l) 



I 



HDC 



A38 



S10 



* 



I 



S 1 



B38 



DRQ30/DRQ20 



I 



AUX(l) 



A 39 



S20 



* 



I 



S 2 



B39 



WORD0 



I 



A40 



LOCK0 



* 



I 



B40 



CPKILLO * 



I 



A41 



GND 



B41 



GND 



A42 



CPUENB10 



O 



B42 



RQGTO 



* 



A43 



RFSHO 



O 



ッンェ 



信号 



A44 



BHEO 



I/O 



A 45 IORDY1 



I 



A46 



SCLK1 



0 



レディ 一 f "'兮 



システム クロック 



B43 



B44 



DMATCO 



NMIO 



I/O 



、'ス の 解放 要求 



0 



B45 



B46 



MWE0 



HLDA00 



* 



0 



I/O 



0 



END OF PROCESS 



A47 



S18CLK1 



O 



307.2KHz 



B47 



HRQ00 



* 



I 



A48 



POWER0 



O 



« 源 確定 信号 



B48 



DMAHLDO * 



I 



A49 



+ 5 V 



B49 



+ 5 V 



A 50 



+ 5 V 



B50 



+ 5 V 



* ： PC-9801LV21, 22+PC- 9801LV 08 では 無効. 
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注 2 ： PC-9801U2 では， A32 端子 (IOCHK0) は 未使用. 



第 1 章 ffi 張 用 スロッ 卜 バス 



80286， 386， 486, Pentium タイプと は 以下の 点が 異なる 







A37 


soo 


INTAO 


A38 


SOI 


NOWAITO 


A39 


S02 


OAT T"*1 

SALtl 


A40 


LOCK0 


MACSO 


B40 


CPKILLO 


EXHRQ10 


B42 


RQGTO 


EXHLA10 


B46 


HLDA00 


EXHLA20 


B47 


HRQ00 


EX 曙 20 


B48 


DMAHLDO 


SBUSRQ1 



注に B28, B36， B38 端子 は， 機種の スロット 番サ により 2 種の 與 なる 信号が 接 絞され ている 




PC - 9801 
PC - 9801 E 

PC-9801 F1 ,2/VF2/VM0,2,4 

PC-9801M2 

PC-9801 M3 

PC-9801 F3/U2/UV2/UV21 /CV21 /UV1 1 

PC-9801VM21 ( #1 ) /VX0,2,4( #1 ) 

PC-9801 VM11 

PC-98DO 

PC-9801UR/UF 

PC-9801T 

PC-98DO* 




IR111-INT42 
DACK20 



該当な し 

#6 

#4 
該当な し 
該 ^ な し 

#2 
該当な し 
該当な し 

#1 
該当な し 
該当な し 
該当な し 



IR101-INT41 
DACK30 



5 5 3 3 

# # # # 3 

# 

ニニ， 

2 

1 1 1 1 # 



4 



2 2 

# 



な 

, 当 ， 

# 該 # 



# # 
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第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 



80286/386/486/Pentium タイプ バス 

PC - 9801VX01, 21， 41, UX， RA， RX， EX, ES, RS， T， DX， DS, DA, FA, FS, FX, US, 
BA， BX 

PC - 9801 VM21 《スロット #2, 3, 4)， VXO, 2, 4( スロット #2, 3， 4) 
PC- 9801LS, LX(PC - 9801LV-08 を 接続した 場合） 
PC - 9821, Ap, As, Ae, Ce, Af 
PC - 98XA, XL, XL 2 , R レ GS 



端子 



信号 名 



方 向 



端子 



I 



A l 


ONU 






B 1 


GND 






A 2 


VI 






B 2 


VI 






A 3 


V2 






B 3 


V2 






A 4 


AB001 


I /0 


ァ トレ スノ、 ス 


B4 


DB001 


f /八 

I / o 


ァー r ハス 


A 5 


AB011 


〃 




B5 


DB011 


mm 


mm 

II 


A 6 


AB021 


〃 


〃 


B6 


DB021 


〃 


II 


A 7 


AB031 




If 


B7 


DB031 


II 


m m 

II 


A 8 


AB041 


II 


II 


B 8 | DB041 


II 


If 


A 9 


AB051 


〃 


It 


B9 


DB051 




，零 


A 10 


AB061 


〃 


〃 


B10 


DB061 




〃 


All 


kt r\ 

GNU 






B11 


GND 






A 12 


AB071 


I /0 


ァ ドレス バス 


B12 


八产售 

DB071 




ぞ 一一 々ノぐ プ 
7 ーグ ハス 


A 13 


AB081 


II 


攀, 


B13 


DB081 


〃 




A 14 


AB091 




〃 


B14 


DB091 


II 




A 15 


AB101 


〃 


〃 


B15 


DB101 






A 16 


AB111 


II 


〃 


B16 


DB111 




If 

，零 


A 17 




m 鐘 

〃 


〃 


B17 


DB121 


II 

〃 


it 


A 18 


AB131 


mm 

II 


〃 


B18 


DB131 




，， 


A 19 


A D 1 i4 1 

AD141 


II 


» | B19 


DB141 


ft 


If 
，， 


A OA 






〃 


B20 


DB151 


If 


it 

，， 


AZl 








B21 


GND 






A OO 


A R1 




ァ ドレス/く ス 


B22 


+ 12V 






A 23 


AB171 


〃 


〃 


B23 


+ 12V 






A 24 


AB181 


〃 


〃 


B24 


IR31 




INTO 


A 25 


AB191 


〃 


〃 


B25 


IR51 




INT1 


A 26 


AB201 




〃 


B26 


IR61 




INT2 


A 27 


AB211 


〃 




B27 


IR91 




INT3 


A 28 


AB221 


I/O 


ァ ドレス バス 


B28 


IR101 




INT" 


A 29 


AB231 


〃 


き， 


B29 


IR121 




INT5 


A 30 


INTO 


0 




B30 


IR131 




INT6 


A31 


GND 






B31 


GND 






A 32 


IOCHK0 


I 


外部 NMI 


B32 


一 12 V 






A 33 


IOR0 


I/O 


コ マン ド 


B33 


一 12 V 






A'34 


IOW0 


I /0 




B34 


RESETO 


0 


RESET 
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第 1 章 拡張 用 スロッ 卜 バス 



A38 
A39 
A40 
A41 



A42 
A43 



NOWAIT0 
SALE1 
MACSO 
GND 



CPUENBO 



RFSHO 



A44 



A45 



BHEO 



I 

I/O 
I 



I/O 



0 



I0RDY1 



I/O 



アドレス ラッチ 



リフレッシュ 信号 



A46 



A47 



A48 



A49 



A50 



SCLK1 



S18CLK1 



FOWER0 



+ 5V 



+ 5V 



0 



レディ 一信 号 



システム クロック 



O 



0 



307.2KHz 



B38 
B39 
B40 
B41 



B42 



B43 



B44 



B45 



B46 



DRQ30 
WORD0 
EXHRQ10 
GND 



EXHLA10 



DMATCO 



MWEO 



EXHLA20 



B47 



«iS 確定^ 号 



B48 



EXHRO20 



I 
I 
I 



0 



0 



0 



I/O 



0 



SBUSRQ1 



B49 



B50 



+ 5V 



I 



0 



END OF PROCESS 



+ 5V 



注： PC-98XA では， 次に ボ す^ゆが スロッ ト によって 與 なる. 




B28 


IR101-INT41 




o 


o 


〇 


IR111-INT42 (1MB FDC) 


〇 








B35 


DACK00 


O 


〇 


〇 




DACK30 








〇 


B36 


DACK10 


〇 








DACK20 




〇 






DACK30 




1 o 


〇 


B37 


DRQ00 


〇 


o 


〇 




DRQ30 








o 


B38 


DRQ10 


o 








DRQ20 




〇 






DRQ30 






〇 


〇 


B40 


EXHRQ10 




〇 


〇 


o 


BANK00 


〇 









277 



第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 



• ノー ト型 拡張 バス 

98NOTE では， 本体 背面に 拡張 バス コネクタ を 提供して いる • 
本 コネクタに は， 以下の 装置が 接続 可能で ある. 

a) I/O 拡張 ュニッ ト （PC-9801N-08) 

98NOTE で PC-9800 シ リーズの 拡張 ス 口 ッ ト に 実装 可能な ボー ドを 3 枚 利用で きる ようにす るた めの 

ュニッ ト， 

b) 增 K 用 フロッピーディスク ュニッ ト 

専用の フロッピーディスク 増設 ケーブル （PC-9801N-15) を 使用， または， I/O 拡張 ユニットの 中継 

ボ ッ ク ス 経由で 以下の 装置が 接続 可能 • 

• PC9831-MF2 

• PC-9831- VW2 

• PC-9831-MW 

• PC-FD51 1 (R) /512 (R) /311 (R) /312 (R) 

以下の 装 K は 接続 不可能で ある. 

•8 ィ ンチ 標準 フロッピーディスク ュニッ ト （PC- 9881N 等） 
• デジタル RGB/ モノクロ CRT ディ ス ブレイ 

お よ び デジ タ ル RGBZ モ ノ クロ CRT ディスプレイ 端子 を 使用す る 機器 
• アナログ RGB カラー CRT ディスプレイ （N5913L，PC-KD854 等) * 

*PC - 9801NS/E, NC NS/T, NA, NS/R, NX/C では 接続 可能 （オプションの CRT パック 装 
着 時). PC- 9801NS/L, PC-9821Ne では オプションの CRT ケーブルが 必要 • 

拿 バス コネクタ 利用 上の 注 恵 

• PC - 9801VM21/VX0, 2, 4 において， 8086/ バ 70116 タイプの スロット 用に 開発され た CPU を 
搭載して いる ボード （NEC 製品と して は， PC - 9801 - 16 68000 ボード， PC-UX ボード） および 
DMA コントローラ を 搭載して いる ボード （NEC 製品で は 該当する ボード 無い は， スロット #1 に 
のみ 実装 可能で あり， 70116CPU の もと でのみ 利用 可能で ある. 80286/386/486/Pentium タイプ 
の スロッ トには 実装 不可で ある. 

• 8086/ m 70116 タイプの スロット 用の I/O ボー ド は 80286/386/486/Pentium タイプの スロットに 
も 実装 可能， 

• 以下の ボード は， RAM640KB 標準 実装の 機種の 拡張 スロッ トに 実装して はならない • 

メモリ バン ク 08.09 以外に 設定され た POQSOl/E/FZM/UZUVZVF/VMZCV 用 RAM 

ボー ド （PC- 980153/L を 除 く ) 

PC-98XA-01/01K RAM ボード 
• 80286/386/486/Pentium CPU 搭載 機種で は， 8086/ バ 70116 CPU 専用に 開発され た， ソ フ ト 

ウェア コマンド により スタートす るので はなく， POWER ON で 自動 スタート する ボード も 搭載し 
て はならない. 



278 



第 1 章 拡張 用 スロッ 卜 バス 



- 8086/ pl 70116CPU 専用に 設計され た ROM 搭載 ボー ドは， ァ ドレスの 上位 4 ビッ ト をデ 
コードして いないため， 80286/386/486/Pentium CPU 搭載 機種で は AB191 信号に AB201〜 
AB231 二 0000(1MB 以下の 空間） の 条件 を 含んだ 信号 を 供給し， 1MB 以上の 空間 を もつ 新 メモリ 
ボー ド を 実装した ときの み AB191 の 本来の 信号 を 供給す るよ うにな つてい る （PC-98XA では 考慮 
されて いない). 



AB19KB25) 倌 号の 仕様 



マイクロス ィ ツチ ON 時 


CPU の 出力す るァ ドレ ス^ ゆ. 




バン ク 0C および バン ク 0D アクセス 時の み し 

RAM KILL スィ ツチ 力 《 ON の 時 は バン ク 08, バン ク 09 ァク 

セス時 も 1 になる. 



ず 



の tH 号の 切り^え は， スロット 毎に ついている マイクロス イッチに より 自動的に 行える 力、 バック 
ボード 上の ジ ヤン パス イッチに よって， いずれ かに 固定す る こと もで きる. なお， マイクロ スィッチ 
および スィッチ バーの 形状 は， 機種， ボードに より 異なる ものが ある （機能 は 同等). 



メモリ ボード 実装 時 



參 



• 



マイクロ スィッチ 



ジ ヤン パス ィ ツチ 



拡^ スロッ ト コネクタ— 



バック ボード 




ス ィ ッ チ OFF 
(AB191-AB20 ト AB231 
= 0000 & AB191) 



8086〃01 16 専用 ボード 




ス ィ ッ チ ON 
(AB191=AB191) 



スィ ソ千 バー 




新 メモリ ボード 



PC-98XA の 外部 CPUZDMA 搭載 ボード， および アドレス 24 ビッ トフ ルデ コードの ボード を 使用す 
ると き は， マイクロ スィッチ を ON にす る 必要が ある • スィッチ パーの ない PC-98XA 用の ボード は， 
ジ ヤン パス ィ ツチに より 信号 を 選択す る こと， 
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第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 



秦 ビン コネクション 




A1 



(*W は カー ド 神人 « から 化た M を^す • ) 



A50 



• 拡張 用 スロッ 卜 位置 

▼ PC-9821Af 



Acm^ コネクタ ac& 源 コネクタ 
(人力） （出力） 

I 



拡張 用 スロッ ト 




ハー ド ディ スク W 
ゴ ：f 、クタ 



プリ ンタ用 

3 ネ クタ 



1MB フロッ ヒー 

ディスク 用 
3 孑 、クタ 



アナログ RGB 用 
コ不 クタ 



ステレオ ライ ン 
人出 力 



RS-232C/IJ 

3 ネ クタ 



▼ PC-9821Ne 




アナ 口 グ RGBHi プリンタ 刖 RS232CH1 
コネクタ コネクタ コォ、 クタ 




拡张 バス コ不 クタ 



»， 
き 
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第 拡張 用 スロッ 卜 バス 



▼ PC-9801N, NV, NS, NS/E, NC, NS/T, NA, NA/C, NS/R, NX/C 



モデム WW スロッ ト 




7} 




マウス W コネクタ RS-232CW コネクタ ブリン タ W コネクタ 拡^ パス コネクタ 



テンキー ボード Ml コネクタ 



▼ PC-9801P 拡張 コネクタ ボックス 






r 



キー ボー ド川 
コ不 クタ 



アナログ RGB 川 
コォ、 クタ 



プリンタ W 拡張 バス コネクタ 
^ ネ 、クタ 



が H フ n ツ^— RS-232C 用 
ディスク 用 コマ 、クタ コネクタ 



▼ PC-9821Ce 



拡張 用 スロッ ト 



十 



AC«?S コネクタ 
(出力) 




AC',li 源 コネクタ 

(入力） 



t 





プリンタ 用 
コネクタ 



RS232Cffl 

ゴネ クタ 



アナログ RGBJIi 
3 ネ クタ 



1MB フロッ ビ 

ディスク 用 
ネク夕 



ステレオ 

ライン 

SCSI コネ ク タ 

ボリ ュ 



ーム 



1SS 
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▼ PC-9821Ap,As,Ae 



ACHE*. コネクタ AC^ 源 コォ、 クタ 
(人力） （出力） 



拡張 用 スロット 




ハー ド ディ スク出 
コネ 、クタ 



プリ ン夕用 
コネクタ 



1MB フロ ッ ヒ 

ディスク 用 
コ不 クタ 



アナログ RGB 出 
コ不 クタ 



ステレオ ライ ン 
入出力 



RS-232C)fi 

3 、クダ 



T PC-9801BA.BX 



拡張 用 スロッ ト 







































ト ， 
























お ~^ 



o 



ff^?E 〔 



AOtt 源 コネクタ 
(人力） 



AC« 源 コネクタ 

(出力) 



1 



〕 



RS-232C 用 
コネクタ 



プリンタ 川 
コネクタ 



アナログ 
3 ネク夕 




1SS 
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第 1 章 拡張 用 スロッ 卜 バス 



▼ PC-9821 model S1.S2 



拡張 用スロ 



AOE 源 コネクタ AOK 源 コネクタ 
(出力） （入力） 




プリンタ 川 
3 ネク夕 



RS-232C 用 
コネ、 ク夕 



1MB フロ ッ ビー 

ディスク 用 
3 不ク夕 



アナログ RGBW 
ゴネ クタ 



SCSI コネ ク 夕 



ン 



人出 力 



▼ PC-9801US 



Acni 源 コネ、 クタ 
(人力） 




1MB フロッ ビー ブリン タ丌 J 
ディスク 川 コネクタ コネクタ 



RS-232C/I1 

ゴ不 クタ 



オーディ 才 出力 用 
ゴォ、 クタ 



アナログ RGB 川 
n 不 クタ 



アナログ RGB 出 
3 不ク夕 



PC-98NS/ し 




テンキー ボー ド W 
^る クタ 



ノくッ テ リ ノくッ ク 



マウ 
る クタ 



プリ ン夕用 
コ不 クタ 



拡張 バス 
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第 3 部 外部 イン 夕 一 フェイス 仕 》 



ISV2I 



PC-9801N し 




RS-232C 川 
ゴ 不 クタ 



/、' ッ 了 'J ノ、 。ッ ク 
または 拡張 バス 



プリンタ 川 
ゴ マ 、クタ 

マウス 刚' コネ ク 夕 



▼ PC-9801FA,FS,FX 



Aa€ 源 コネクタ AC', お 源 コネクタ 

(人力） （出力） 



拡張 用 スロッ ト 




PC-9801T 



ファン 



拡^ II！ ス ロマ ト アース *f 




Acm: 凇 コネクタ 
(入力) 



プリンタ 用 
コネクタ 




アナログ RGB 用 
コ ネ クタ 



フロ ッ ヒー 
ディ スク； II コネクタ 



KS-232CHI 
コネクタ 



KSKfflffl 定 ディスク 

コネクタ （W2 を 除く） 



ハー ド ディスク W 
3 不 クタ 
(FAZ/U2) 

(FxV/U2) アナ 口、 グ 




デジタル RGB 
モノ ク 口 出 
コ不 クタ 



1MB フロ ッ ビー 

ディスク 用 
ゴ ネク夕 



RS-232C/IJ 

コネクタ 



プリンタ 用 
ネ クタ 



オーディ ォ 出力 用 
^ ネ クタ 



19S 



IBS 
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第 1 擊 拡張 用 スロッ 卜 バス 



▼ PC-9801UF, UR 



16« 用 スロッ ト 



AC*« コネクタ （出力) 



AC 屯 源 コネクタ （入力) 



オーディオ a 力 用 
コネクタ 




LjgJr^— 

0 二] 0 
[二 DD 



f 



9 



>1 



1MB フロッ ビー 
ディスク W コネクタ 




プリンタ 川 
コネクタ 



KS-232CH] 
コネクタ 



アナログ R(;BW 
コネクタ 



デジタル RGB 

モノクロお 

コネクタ 



▼ PC-9801CS 



AC** コネクタ （入力) 




アナログ コネクタ 



オーディオ m 力 in コネクタ 





1 l u 








ttat 用 スロッ ト 



1MB フロッ ビ一 RS-232C ブリ ンタ川 
ディスク W コネクタ コネクタ コネクタ 
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第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 



T PC-9801DX, DS, DA 



AC* 源 コネクタ 力) 



I 



[一 



0 0 0 



0 

0 1 0 



お 丄^ 出スロ ゾ ト 



J 9 


♦ -1 


9 






#2 






U|® 










お 4 







も 



AC**: 

3 



〇 《 ^J0 〕 



V 



7 



1MB フロゾ ピー RS-232C 川 
ディスク W コネクタ コネ、 クタ 




プリ ンタ用 
コネクタ 



アナログ RGBIW 
コネクタ 

デジ タノ レ 
モノクロ 出 
コネクタ 



オーディオ； 
コネクタ 



ハ一 ド ディ スク》 I！ 
コネクタ 

DX2， U/2 
DS2, U/2 
I)A2, U/2 を 除く 



▼ PC- 9801EX, ES 



AOt 源 コネクタ （出力) 



拡 * 坩スロ y I 



1 



[：] 



0 0 0 o 



0° D 



■ 
I 




o 



o 



o 




アナログ RGBIf! 
コネクタ 



1MB フロッピー ディ スク W 
コネクタ 



o 



o 



o 





> 



0 



ブリン タ W 
コネクタ 



AC^m コネクタ デジ タ ル RGB/ モノクロ 川 
(人力） コネクタ 



RS-232C 
コネクタ 



ハード ディ スク 
コネクタ 
(EX4.ES5 のみ） 



286 



第 1 章 拡 « 用 スロッ 卜 バス 



▼ PC-9801CV21 



AC Ht 源 コネクタ 



アース a 子 
マウス 用 コネクタ 




翻 




o 





I l u 













O 








0 




拡 * 用 スロッ ト 



RS 232C コネクタ プリンタ 用 1MB フ 口 ッ ビー ディ スク用 コネクタ 

コネクタ 



▼ PC-9801RA, RX, VM11 



AC 電源 コネクタ （出力) 



ハー ド ディ スク 用 コネクタ 
拡张 川ス ロン ト （RA5.51ZRX4.51 のみ） 




AC*«i コネ ク 

アナログ RGB ；« コネクタ 
デジ タ ル RGBZ モ ノ クロ 用 コネクタ 



1MB フロッ ビ 一ディ ス ク 
コネクタ 

RS-232C 用 コネクタ 



ブリ ンタ ffl コネクタ 



第 1 章 
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PC-9801UV11 



AC « 源 コネクタ （出力） アース * 子 



拡張 用 スロッ ト 



AC Hi ^ケーブル 



—凸 nm 


LlJ 

、〇 










お L_J#L 


1— lBpS]^ 





1MB フ 口 ッ ビー ディ ス ク W コネクタ 



ブリン タ W コネクタ 



アナログ RGB W 
コネクタ 



デジタル RGB 川 コネクタ 



RS 232C m コネクタ 



モ ノ クロ ディ ス ブレイ tt! コネ ク タ 



▼ PC-9801UX21,41 



拡張 用 スロット 



ハー ド ディスクけ！ 
コネクタ （UX41 のみ） 



AC«*=» ネ クタ <ぁ 力) 




RS 232CII1 
コネクタ 



つ ネ クタ 

デジタル RGBW 
コネクタ 



フロ ッ ピー 
ディスク W コネクタ 



サウンド 出力 
コネクタ 



PC-9801VX, VM21 



AOS 源 コネクタ （入力） 

AC«» コネクタ （出力) 



モノクロ 

ディスプレイ W コネクタ 




アース * 丫- 



マウス"！ 
コネクタ 



1MB フロッ ビ— 
ディスク W コネクタ 



コネ ク タ 



プリ ンタ用 
コネクタ 



デジタル RGBW 
コネクタ 



アナログ RGBH! 
コネクタ 



9 



ゆ 



せ 



9 



爵 • 一 醫 



u C 




も。。 き 
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第 1 車 拡張 用 スロッ 卜 バス 



▼ PC-9801UV2 



サゥン ド 
外 » 出力 « ィ 



ぉ» 用ス o ッ ト 



AC*»: コネクタ （人力） 
AC* 藏 コネクタ （岀 力) 

i 




マウス W コネクタ 



RS-232C コネ クダ 



アナログ RGBW 
コネクタ 



プリンタ W コネクタ 

1MB フロッ ビー 
ディスク 拡張 W コネクタ 



モノクロ 
コネクタ 

デジタル RGBIH コネクタ 



▼ PC-9801U2 



ジョイ ス ティ ック Iflift f- 
サゥン ド 外部 出力 《f 



«：» 用 スロッ ト 









9 





#1 



AC«« コネクタ （入力） 
AC ^漱 コネクタ （出力） 



©liv /UETo 




アナログ RGB W 
コネクタ 

マウス W コネクタ 
RS-232C コネクタ 
キーボード 坩 コネクタ 



640KB フロッピー 
ディスク 拡張 W コネクタ 



プリンタ W コネクタ 
モノクロ ディ ス ブレイ）!! コネクタ 

デジタル RGB 用 コネクタ 



第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 



▼ PC-9801VM0, VM2 



AC 屯 源 コネクタ （入/ J) 

AC<* コネクタ （« 力) 



お awi スロ •/ ト 

—4 ~" 



匪 



ID 



#1 

#2 
#3 



9 




〕.o. 匕 



个 



アナログ 1MB フロ / ビー 
ディスク 拡張 W 
3 ネ クタ 



ブリン タ コネクタ 



マウス I 唇 J KS-232C 



コネ 7 タ コネクタ コネクタ 

デジタル コネ、 クタ 
キーボード HI コネクタ 



アース 端 ( 



▼ PC-9801VF2 



AC«^ コネ、 クタ （入力） 



AC 屯^ コネクタ （出 



拡張 Hi スロット 





Ws M M 

^1 — 鳳' 森 



3 



t 



アース «f 



アナログ 640KB フロ / ピー 

RGBMI デ ィ ス ク コ マウス 叫 RS .232C 
コネクタ ネ クタ コネクタ コネクタ 

モノクロ ディ スブレ ィ ftl コネクタ 
デジタル コ ネ クタ 
キ 一ボード 1!！ コネクタ 

«H 《• 



ブリ ンタ W コネクタ 
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▼ PC - 9801 M2 



AC< 源コ 



AC* 源 コネクタ （出力） 

1MB フ 口 ッ ビー デ ィ ス ク 拡^ 用 コネクタ 

マウス コネ、 クタ 



拡 SR 用 スロッ ト 




フロッピー 
ディスク 叫 コネクタ 



コネクタ 

カラー ディスプレイ W コネクタ 

キー ボー ド IH コネクタ 
アース^ f 



ブリ ンタ； f! コネクタ 
KS-232C コネクタ 
ディ ッ ブス ィ ツチ 



▼ PC-9801F1,2 



AC«i«t コネクタ （入力） 

AC** コネクタ （出力) 

640KB フロッピー ディ スク 拡張 坩 コネクタ 拡張 W スロッ ト 

1 




320KB フ 口 、、, ビー プリンタ W コネクタ 

ディスク W コネクタ R S - 232C コネクタ 

モノクロ ディスプレイ Ifj デ イッブ スィ ツチ 
コネクタ 



カラー ディ ス ブレイ W コネクタ 
キー ボー ド W コネ ク タ 
アース 
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第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 



TPC-9801E 



AC« 源 コネクタ 《出 



1£ 張 用スロ ッ ト 




7\ 



1 



、 



#4 



9 



9 



9 



#5 
#61 



十 



アース * (- 




ディ ス ブレイ w 
コネクタ 




7 



プリンタ hi コネクタ 

RS-232C コネクタ 



カラー 
ディ スブレ 
3 ネ クタ 



キーボード W コネクタ 



320KB フ 口 ッ ビー 
ディスク コネクタ 



▼ PC-9801 



DC<K コネクタ 力) 

AC*« コネクタ «ft 

AC'4i* コネ、 クタ （人力) 



ttjKW スロッ ト 




320KB フ 口/ビー ディスク W 
コネクタ 



プリンタ 出 コネクタ 



1MB フロッピー ディ スク W 
コネクタ 



コネクタ 
カラー ディ ス ブレイ 《! コネクタ 

アース * {- 



RS-232C コネクタ 



ディ ッ ブス ィ ツチ 
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第 1 章 拡» 用 スロッ 卜 パス 



▼ PC-98D0 



AC«i« コネクタ AC« 源 コネクタ 

(入力） （出力） 拡張 用 スロッ ト 




RS 232C ブリン タ坩 アナ 口 ^RGBW 
コネクタ コネクタ コネクタ 



▼ PC-98D0+ 

AC* 淞 コネクタ （出 )) ) 拡张 川 スロット 




1MB フロッ ビ一 
ディスク; II コネクタ 



RS-232CIIJ 
コネクタ 



S« 子 tt 力 



アナログ RGBW コネクタ 



プリンタ W コネクタ 



SCSI コネクタ AC* 源 コネ ク タ （入力） 
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1MB フロッ ビー 
ディ スク W コネクタ 



リン タ in 
コネクタ 



アナログ RGBW 
コネクタ 



RS-232C"! 
コネクタ 



▼ PC-98GS model 1, 2 



ライン 入力 (上： し ド ： K) AC*« コネクタ （出力) 



ビデオ ボード^ U|j スロッ ト 

スロッ ト 



ライ ン, 屮 ,カ （メ ィ ン） 

( I. ： し ド ： K) 

ライ ン出カ （サブ） 
(上 ： し 下： R) 



ハー ド ディ スク コネクタ 



ms 〇 



AC 屯淞 コネクタ 
(入力) 




OS 



T 一 



L 一 一 に 



o 



o 



i 



鲁 



• 




一 



I 




、 



第 3 部 外部 インター フ I イス 仕様 



▼ PC-98XA 



スロットお 4 



スロット # 5 

スロット # 6 




ス d ット # 7 

ス D / ト # 1 

1MBFDC インタ一 フェイス ボード （^や^ «5) 
ス d ノト^ 2 

640KHFDC インター フユ イス ボード （オプション） W»! ス ロノ ト. または DMA チャネル 3, 
1R10 を 使わない ォブシ ョ ン « 装 可. 
ス o / ト # 3 
ォブシ ヨン スロット 
ス D 'ノト # 4 

ディスク インター フェイス ボード 川 スロッ ト （PC-98XA モデル 3,31 は標ぁ K«) 他の モ 
デルの 場ん DMA チャネル 0 ぶ 使 出 オプション' 大 ： 装 可 (PC-980 ト 07, PC-980 ト 27' お X, 化 

スロット^ 5 
オプション スロット 
ス C3 ント # 6 
CPU スロッ ト （標ゃ ««) 
スロット ヰ 7 

テキスト VRAM スロット （檫， ««) 



▼ PC-98XL 



AC« 源 コネクタ （入力) 

AC« 源 コネクタ （出力) 




ほ 定 ディ スク用 コネクタ (model 4 のみ） 



アース 竣 /- 




デジタル RGBW 
コネクタ 



アナログ RGBIH 
u ネ クタ 1 



アナログ RGB W 
っネ クタ 2 



RS-232C コ ネ クタ プリンタ 川 コネクタ 



マウス W コネクタ 
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第 1 章 拡張 用 スロッ 卜 バス 



■ 信号の 概要 

• AB001〜AB191 アドレス ノ、' ス 

アドレス バス は AB001〜AB231 の 24 ビッ 卜で 構成され ており， 最大 16M バイ 卜の アドレス 空間 を 持つ. 
ただし， 以前から ある PC-9800 シリーズ 用の ROM 搭載 オプション ボー ド では AB201〜AB231 を デコード 
していな いため， 80286, 386， 486, Pentium CPU 搭載 機種の 拡張 用 スロッ トの 基部に マイクロス ィ ツチ 
(および ジ ヤン パス ィ ツチ） を 設け， 旧来の ボー ドが 挿入され ている 場合に は， AB201〜AB231 = 0 のとき 
にの み AB191 がァク ティ ブ になる ようにし ている. マイ クロス ィ ツチ （または ジ ヤン パス ィ ツチ） 力 《ON 
になって いる 場合に は， AB191 に は 本来の アドレス 信号が 出される （PC-98XA では 考慮され ていない). 

•BHEO バス ハイ イネ 一 ブル 

データ バスの 上位 半分に データ を 出力す る こと を 許可したり， 上位 半分の 側に 接続され ている デ バイ 

スを CPU が アクセス する こと を 示す 信号で ある. 下位 半分 側に 対し て は AB001 が 同様の 働 きをす 
る • 

• DB001〜DB151 データ ノ マス 

データ バス は DB001〜DB151 の 16 ビッ 卜で 構成され ている， 

• IOR0 10 リ 一 ド 

10 アクセスの リード スト ローブ 信号で ある. リ q を リ 一 ド する サイ クルに L 0W になる. 

• IOW0 10 ライト 

10 アクセスの ライ トス ト ローブ 信号で ある. I/O に データ を 出力す る サイクルに Low になる. 

• MRC0 メモリ リード 

メモリ アクセスの リード ストローブ 信号で ある. メモリ を リードす る サイ クルに Low になる • 

• MWCO メモリ ライ 卜 

メモリ アクセスの ライ ト ストローブ 信号で ある. メモリに データ を 害き 込む サイクルに Low になる. 

• MWEO メモリ ライ トイ ネーブル 

Low の 時， 拡張 メモリに 対して 害き 込み タイ ミン グを 供給す る. 

• RFSHO リフレッシュ 

Low の 時， バス を リフレ ッ シュ のために 占有す る こ と を 示す 信号で ある 
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第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 



• IR31，IR51,IR61( 以上， マスタ PIC), IR91,IR101,IR111,IR121，IR131( 以上， ス レー 7 PIC) 割り込み 
要求 信号 

要求 信号の ポジティブ エッジに よって， CPU に対して マスカ ブル 割り込み を かける ことができる • ^ 
張 スロットに 接続され る 入出力 装置の 割 り 込みに は 次表の も のが ある • 

IR9UR10UR11UR131 は各デ バイ ス 用に リ ザーブ されて いる. 

IR91 は オープン コレクタ 出力と して ブル アップ 抵抗 を 使用す る. 他 はスリ —ステート バッファ を 使用 
する. 







備考 


IR 31 




IN 丁 0 


IR 51 




INT 1 


IR 61 




INT 2 


IR 91 


固定 ディスク 


INT 3 


IR101 | 640KB フロッ ビー ディ ス ク 


INT41 


IR111 


1MB フロッピー ディ スク 


INT42 


IR121 




INT 5 


IR131 


マウス 


IN 丁 6 



• IOCHKO ノ ン マス カブ ルイ ンタ ラブ ト 信ち 

本 信号の ネガ ティ ブ エッジに よ り， CPU に ノン マスカ ブルの 割り込み を かける ことができる • 
ノ ン マス カブ ルイ ン タラ ブト はソフ トウ ヱァ からの マスク 制御が できない ハー ドウ エアからの 割り込 
みで ある. 実際に は， 拡張 メモリ パリティ エラ一 （リー ド時) 検出に 使用して お り ， NM ト F/F の セット 
/リセットに よりこの 割り込み を 許可 ノ 禁止で きる ようになつ ている （PC- 9801U2 で はパ リテ イエ 
ラー 検出 を 行って いない）. 



コ マン ド 


機 錄 


O O 


NMI F/F のセッ ト （許可） 
〃 リセット （禁止） 



なお， システム ポート （バ PD8255A) の MCKEN が、、 r の ときには （NM ト F/F の 1,0 にか かわらず） 同 
じ シス テ ム ポー 卜 を リードす る ことにより EMCK 1 ま た は IMCK が 1 である こと を チェック する こ 
とがで きる. 

• INTO (マスカ ブル） インタ ラブ 卜 

インタラプト コントローラ //PD8255A の IXT 出力 信号で ある. 
各 割 り 込み 要求に //PD8259A が 比; 答 したと きに アクティブになる. 

ノ ン マスカ ブル 割り込みが あつたと きに アクティブになる 信号で ある. 
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第 1 章 拡張 用 スロッ 卜 バス 



• SCLK1 Systemclock . 

CPU クロック 8 ノ 16M モード 7.9872MHz 

10/12/20M モード …… 9.8304MHz 
5M モー ド 4.9152MHz 

•S18CLKl(307.2KHz) 

クロック は SCLK と S18CLKl(307.2KHz) が 供給され る. 

•POWER0 電源 確定 信号 

電源 ON ZOFF 時， DC + 5V 電源 出力が + 4.57 V 以上 に な つ た 場合 に 有効 になる. 

• RESET0 リセ ッ 卜 信号 

RESET0 は DC + 5V18 源が 4.75V 以下になる 力、 本体の リセ ッ ト SW の 押下で 有効になる. 

• DRQ00，DRQ10,DRQ20,DRQ30 DMA 要求 信号 （DMARequest) 

• DACK00,DACK30 DMA ァク ノリ ッジ 信号 （DMAAcknowledege) 

上で 解説され ている 信号の 種類と それ を 使用す る デバイスの 対応 は， 第 2 部 「第 2 章 DMA コント 

ローラ」 を 参照の こ と. 

• WORD0 ヮー ド/ ノ、' ィ ト 

内部 DMA に 接続す る I/O デバイスが ワード 転送 か バイ ト 転送 か を 示す 信号. ワード 転送のと き， 
DACK 信号と 同期 させて， この 信号 を Low にしなければ ならない. ス リース テート 出力と する （ノー 
マル モードで は 未使用. バイ ト 転送の み 可能). 

• DMATCO DMA ターミナル カウン 卜 

DMA 転送の 際に， 最終 ワード Z バイ 卜の 時， Low になる. 

信号の レベル 変化 を 検出す る こ と • 信号の 立ち上が り /立ち 下が り エツ ジ を 利用 し た 場合の 動作 は 保 

証され ない。 

• CPUENB10 CPU イネ 一 ブル 信号 

CPU 力 《バス を 使用して いると きに アクティブ となる. 

• IORDY1 10 レディ 

CPU お よ び 内部 DMA に 対する ゥ ヱイ ト 要求 ム ス リース テート 出力と する. 

CPU が I/O を アクセス する 時， システム 内部で 自動的に Wait が 入る. この バス サイクルで 長さが 十 

分で あれば， デ バイ ス 側で 本 信号 を 操作す る 必要 はない. 

IORDY f けり-の Low 幅の^ 大時問 は 7/xs 以下と する. 

•GND グランド 

• +5V +5V« 源 ライン 

• +12V +12V 電源 ライン 
• 一 12V — 12V 電源 ライン 
•V1，V2 オプション 用 電源 ライン 
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第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 



次に PC - 9801VX0, 2, 4 から 採用した 信号 線 を 示す • これらの 信号 は 80286/386/486/PenUum 
CPU 動作 時の み 有効と なる. 

• AB201〜AB231 ァ ドレス バス 

AB001〜AB191 は， 8086/70116 で アクセス 可能で あるが， それ以上の アドレス バス を アクセスす 
る こ とがで きない. 80286/386/486/Pentium では AB001〜AB191 に加えて AB201〜AB231 の 
ァ ドレス バスが アクセス 可能で ある. PC - 9801/E/F/M/U/UV/VF/VM/CV/LV では AB201〜 

AB231 は 未 接続で ある. 

- EXHRQ10/EXHRQ20 ホー ソレド リクエスト 倌号 

外部 CPU/DMA か ら の バス 要求 信号 • 

• EXHLA10/EXHLA20 ホールド ァク ノリ ッジ 信号 

外部 CPU/DMA への ァ クノ リツ ジ. 

- SBUSRQ1 バス 解放 要求 信号 

内部 DMA, リフレッシュ 制御 回路から 外部 CPU/DMA に対する バス 解放 要求 信号 • 

• NOWAITO ノー ゥ ヱイ ト 信号 

メモリ を OWait で 動かす と き の 要求 信号. 

• SALE1 上位 ァ ドレス バスラ ツチ 信号 

ァ ドレス バス AB171〜AB231 のラ ッ チ 要求 信号 • 

•INTAO 外部 CPU データ 要求 信号 

外部 CPU か ら 8259/71059PIC に 対す る デ一 タ 要求 信号 • 

• MACSO メモリ ボード 自己 ァクセ ス 信号 

才プシ ョ ンの メモリ ボ一 ド 力^ 自身に 対して アクセスされ ている こ と を 示す ために 出力す る 信号. I/O 
拡張 ユニットで 使用す る. オープン コレクタ 出力と する. 

この 信号 を 定義して いない メモリ ボードの I/O 拡張 ュニッ 卜での 動作 は 保証され ない。 

以下 は， 8086Z70116 タイプの 拡張 スロッ ト （8086Z70116CPU 動作 時の み 有効） に 供給され ている 信 
号で ある. 

• LOCKO ロック 信号 

CPU の LOCK 信号. 

• S00〜S20CPU ステータス 倌号 

CPU (Maximam モード） の ステータス 信号. 
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第 1 章 拡張 用 スロッ 卜 バス 



CPKILLO 

内部 CPU を バスから 切り離し， アドレス 出力 を 禁止す る. 
RQ/GTO リク エス ト ノ グランド 信号 

CPU の Maximum モードの RQ/GT 信号で ある. NDI) 未 実装， あるいは， PC- 9801UVZVM の 
8MHz(PC-9801E/F/M で は 5MHz) モー ド のとき は RQ/GT1 (PC-9801E/F/M で は CPU の 
RQ/GTO) 端子 に 直接 接続 さ れ， PC 9801UV/VM の NDP 10MHz(PC_9801E/F/M では 8MHz) 
時 は NDP の RQ/GT1 端子 を 介して CPU と 接続され る （ス トラップ による）. 



PC-9801 



PC-9801E/F/M 



PC-9801VF/VM/U/UV 




NDP 



(； Tl 

rq! gto 



や」 
e 



LOCK!) 



o 



〇 



〇 +5V 

ま 



O +5V 



CPU 



kg (； to - 



LOCK 



W ん T(> -r 



つ 



MM* 



kg (； ti 



LOCKO 




- ― LOCKO 



• DMAHLDO DMA ホール ド 

内部 DMA の 要求 をす ベて イン アクティブ にし， 内部 DMA が 動作し ないように する 信号で ある. 主 
と して 外部 DMA が バス を 占有す るた めに 使用す る. 

DMAHLDO は， RAM の リフレッシュ を 止め るので， 長時間 （約 140 クロ ッ ク 以上） アクティブ にして 
はならない. 

•HRQ00 ホールド リクエスト 信号 

CPU の ホールド を 要求す る 信号で ある. CPU は ホールド 要求され ると Wait の 状態になる. 

CPU を 確実に ホールド する ために は， 内部の S4 から SO まで HRQ00 を アクティブに する 必要が あ 

る， 

• HLDA00 ホ 、一 ルド ァク ノリ ッジ 

CPU の ホールド ァクノ リ ッジ 信号で ある. 



第 3 部 外部 インター フェイス 仕様 







DC 特性 





1 スロッ ト 当りの 最大 入力電流 



外 》o ジッ 

出力 電流 (注) 



ABOO 卜 AB191 










BHEO 










DBOO ト DB151 










IOR0 


-0.8 


40 


12 


-1.2 


IOW0 






MRCO 










MWCO 










MWEO 






不 


可 


RFSHO 


全 スロッ トで— 0.8 


全 スロッ ト で 40 


12 


-1.2 


IR3 ト IR131 


一 


― 


8 


-0.4 


IOCHK0 






INTO 










NMI0 










SCLK1 


-0.8 


40 


不 


H J 


S18CLK1 


POWER0 










RESET0 










DRQOO, DRQ30 






8 


-0.4 


DACK00.DACK30 


全 スロッ トでー 1.6 # 


全 スロット で 8(T 


不 


可 


WORD0 






不 


可 


DMATC0 


全 スロット で— 1.6 # 


全 スロッ 卜で 80* 






DMAHLD0 






8 


-0.4 


HRQ00 










HRDA00 


-0.8 


40 


不 


可 


CPUENB10 


IORDY0 










S00， S10, S20 


全 スロット で— 0.4 


全 スロッ トで 20 






RQ/GTO 






8 


-0.4 


し OCKO 


全 スロット で— 0.4 


全 スロッ ト で 20 






CPKILLO 











注： 外部 ロジック は IR31〜IR131, DRQ00, DRQ30 を 除き トライ ステート 出力で ある こと 
トライ ステート ハイ インピーダンス 時の リーク * 流 は 20 バ A 以下と する. 

♦ では， I に 一 0.8mA, Ini40M 
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譬前記 以外 



« # 名， 


] 

1 スロット a りの 最大 入力 電漉 


外 »o ジック が ドライブ する 最小 出力 

電歸） 


li L (mA) 


一 


ま） 




AB001〜AB231 
BHEO 

DB001〜DB151 




40 


12 


-1.2 


9 8 o o 


-0.8 


50 


MWE0 


40 


RFSH0 


不可 


1R3 ト IR131 


― 


一 


8 


-0.4 


IOCHK0 




一 


INTO 


-0.8 


40 


不可 


NM10 






SCLK1 
S18CLK1 
POWER0 
RESET0 


不可 


DRQOO, DRQ30 


一 






— 0.4 


DACKOO, DACK30 


— 0 9 
• o 




不可 


WORD0 


8 


-0.4 


DMATC0 


-0.4 


20 


不可 


CPUENB10 


一 0.8 


40 


12 


-1.2 


IORDY1 






8 


-0.4 


EXH 華, EXHRQ20 






EXHLA10, EXHLA20 
SBUSRQ1 


-0.8 


40 


不 


可 


NOWAIT0 






8 


-0.4 


SALE1 


-0.8 


50 


12 


-1.2 


INTA0 


40 


8 




MACS0 






一 0.4 



注： 外部 ロジック は， IR91, IOCHK0, DRQOO, DRQ30, EXHRQ10, EXHRQ20, NOWAIT0, MACS0 が 

オーブン コレクタで， 他 は トライ ステート 出力で ある こと. 



301 



第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 



電源 容 




• PC- 





• 前記 以外 



+ 5 V 


±5% 以内 


0.5 A 


+ 12V 


±10% 以内 


0.06A 


-12V 


±10% 以内 


0.07A 








1 スロット 編り の 容量 


+ 5 V 


± 5% 以内 


0.8 A 


+ 12V 


±10% 以内 


0.06A 


-12V 


±10% 以内 


0.07A 




80286/386/486/Pentium タイプの スロッ 卜 は 80286/386/486/Pentium CPU に対して ft 適 化が な 
されて いるた め， 次の 点に 注意す る 必要が ある. 詳細に ついて は^^の タイム チャート を 参照す る こと • 

■ I/O アクセス 

80286/386/486/Pentium では SCLK1 の デュー ティー 比が 1: 1 になって いる 点に 注意す る こと. 

國 メモリ アクセス 

80286/386/486/Pentium タイプの バス 信号 は， タイ ミン グが 変更され ている ため， 8086〃0116 専 
用に 設計され た メモリ （RAM/ROM) は 動かない. 

また， 8086/70116 専用に 設計され た オプション を そのまま 本 システムに 実装した 場合， メモリ パリ 
ティ エラー， データ 化け を 起こし， 最悪の 場合に は 本体 （データ アドレス バッファ） が 破壊され る 可能性 

も あるた め 注意す る こと. 

メモリ ァク セス 時の 注意！ ^は 次の 通 り . 



• アドレス バスの 上位 7 ビッ トは 本体 側で は ラッチされ ていない ため， メモリ 側で アドレス デコード 
した 後， SALE1 信号に より ラッチす る こと. 

また， 自分の アドレスであった とき MACS0 信号 を 駆動す る こ と （MACS0 は 拡張 ュニ ッ ト で 使用す 
る). 

• メモリ アクセス を Owait (バス サ ィ クル 2 クロック） で 動作 させ る ことができ る 場合， NOWAIT0 信 
号 を 駆動す る こと. 

•DRAM に対する アクセス を 行う 場合 は， ディ レイ ドライ ト サイ クル モード を 使用す る こと. 
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第 1 輋 拡張 用 スロッ 卜 バス 



國 外部 CPU および 外部 DMA 

8086/70116 タイプの バスに おいて， 外部 CPU および 外部 DM A は， SCLK に 同期して 制御 信号 を 出力す 
る 必要が ある 等の 制限が あつたが， 80286, 386， 486， Pentium タイプの バスで は， EXHRQ10 または 
EXHRQ20 信号に よ り バス 使用 を 要求 し， EXHLA10 また は EXHLA20 信号に よ り ， 許可が 与え られた 後 
は， 独自の タイミングで 動 信で きる よう 考慮され ている. 

EXHRQ10 と EXHRQ20 の 違い は， EXHRQ20 の 優先 度が 高い こと を 除けば， 機能的に 同じで ある. 

外部 CPU お よ び 外部 DMA を 使 う 場合， 次の 点に 注意す る こと. 



•EXHLA 信号が 入力され た 時， 本体 側の 次の 制御 信号 はス リース テート 状態に なって いるた め， 任 
意の タイミングで これらの 信号 を 駆動す る こと. ただし， 拡張 バス 上に アドレス を 出力した 後， 
SALE, コマンド 線 (MRC0 等） 等 を 出力す る タイミング は， 本体の タイム チャート に準じて 時間 を 
とる こと， 

く 駆動 信号〉 AB001〜AB231,BHE0,DB001〜DB151,IOR0,IOW0，MRC0,MWC0, 

MWE0,SALE1 
く 外部 CPU のみ〉 CPUENB0JNTA0 
< 外部 DMA のみ〉 WORD0 

•SBUSRQ1 信号 を 監視し， 1 のとき は ただちに EXHRQ を 解除し， バスの 使用 を 中止す る こと. 

SUBSRQ1 信号 は， メモリ リフレッシュ および 内部 DMA の 転送 要求が あるとき 1 となる. 
• 外部 CPU/DMA は I/O 拡張 ュニッ ト では サ ポー ト されない. 

• 外部 CPU お よ び 外部 DMA は 以下の 信号で 区別 される. システム は それら の 信号 線の 状態お よ 
び バス 上の ァ ドレスに より， データ バス DB001 〜！) B071 または DB081〜DB151 上の データ を 
他方の データ バス 上に コピーす る 機能 を 持つ. その データ コピー 機能の 動作 条件 を 以下に 示す • 



|16 ビッ ト外 » CPU 


8 ビッ ト外 » DMA 


16 ビッ ト外 » DMA 


CPU EN B0 駆動 


,じ 


Hi-Z 


HiZ 


WORD0 駆動 




Hi-Z 


丄， 


使用 データ バス 


DB001〜DB071 
DB081〜DB151 


DB001〜DB071 


DB00 ト DB071 
DB081〜DB151 


データ コピー 機能 
(システム 機能） 


コピーせ ず 


DB001〜DB071 

T i コピー 
DI 髓〜 DB151 


コピーせ ず 



注 ： 8 ビッ ト 外部 CPU のおお はない. 
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第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 



■ ROM -RAM 回路 例 

図 1,2 は 0E5000〜0E5FFF の 4K パイ 卜に ROM を 載せる 場合の 回路 例 (ハイ レゾ モー ド時） である • 
ここで ROM を 0E5000〜0E5FFF ま での 間に 設定す る 場合， 同 じ 内容が FE5000〜FE5FFF にも 見える 
ように 設計し なければ ならない • また， この 範囲 内の メモリ アクセス 時には MACS0 信号 は 出さない よ 

うにす る. 

図 1 は ROM の アドレス デコード 回路で あ る • 回路 A は AB231〜AB171 の デコード 回路で あり， これ 
は アドレス デコード 後 SALE1 信号で ラッチす る 必要が ある • 回路 B は AB161〜AB121 の デコード 回 
路 であり この 信号 はラ ツチし ないように する. 

デコード 回路の 設計で 注意し なければ ならな いのは， 回路の 遅延 時間で ある • CPU80286,8MHz 動作 
時 を 例に とってみ ると， AB201〜AB231 か ら BNKDEC1 までの 遅延 時間 を tab, SALE1 か ら 
BNKDEC1 までの 遅延 時間 を tsb, AB161〜AB121 から ADDEC1 までの 遅延 時間 を taa， MRC0 から 
MRC1 までの 遅延 時間 を tmm とすると， 

tab (max) 一 tmm (min) 二 tabx (max) , tabx (max) ^ 105ns 
tsb (max) - tmm (min) = tsbx (max) ， tsbx (max) ^ 35ns 
taa (max) 一 tmm (min) = taax (max) , taax (max) ^ 25ns 

となる よう に 検討し なければ ならない. 図 1 では tab(max) =83ns, tsb (max) =30n も taa (max) =25ns， 
tmm (min) = 3ns であるから， 

83ns-3ns=80ns^ 105ns 
30ns-3ns= 27ns ^ 35ns 
25ns-3ns = 22ns ^ 25ns 

となり 上記 条件 を满 足す る. 

図 2 は， ROM デー タ の 出力 回路で あ る. ここ で 注意す る 点はァ ドレ ス確 定か ら デー タ 出力 要求 時間 ま 
での 時間が きびしく， こ の 回路で は 200ns で アクセス 可能な ROM を 使用す る 必要が あ る ことで ある • 
これより 遅い ROM を 使用す る 場合 は 一時 IORDY1 を LOW にして CPU に ウェイ ト を かける 必要が 
ある. IORDY1 の 使用法 は 「1.1 外部 仕様」 を 参照す る こと. 

注意： ノーマル モードに おいて 0C0000H〜0DFFFFH を アクセス する 場合に は， 自動的に WAIT が 

挿入され る. 

RAM を 0E5E00〜0E5FFF の 範囲に 載せる 時 も ROM を 載せる 時と 同様な 注意が 必要と なる • ただ 
し， ァ ドレス デコードの 遅延 時間に 関する 件 は RAM の 種類に より 次の よ うにす る' 

• D - RAM 

D-RAM 回路 作成 時 は， RAS 信号， CAS 信号の 基と なる 信号 を 作成す る 時， ROM の 時と 同様に 遅延 
時間 を 考慮して 作成し なければ ならない • 
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第 1 章 拡張 用 スロッ 卜 バス 



•S-RAM 

図 3 のように CS 信号の 確定が W1 信号の 立ち 下りに 対し セッ ト アップ 時間 を 必要と する 場合， cSfg 
号 作成 回路の 遅延が 次の 式を满 足す る 必要が ある. tab ， tsb , taa は R0M デコード 回路の tab , tsb ， taa 
に そ れぞれ 対応す る ものと する. WI 信号に 対す る 巧の セット アツ プ 時間 を ts とすると， 



tab (max) 一 tmm (min) + ts = tabx (max) ， tabx (max) ^ 105ns 
tsb (max) -tmm (min) +ts = tsbx(max)， tsbx(max) S35ns 
taa (max) -tmm (min) +ts=taax(max)， taax(max) ^25ns 



となる. 



図 4 のように CS 信号の 確定が WE 信号の 立ち 下りに 影響され なく， しかも WE 信号 を アドレス デ 
= ド 信号で マスクし ない 場合 は， ROM の デコード 回路で あげた 3 式を满 足す る 必要 はない. ただし， 
WE 信号 を アドレス デコード 信号で マスクす る 場合 は 3 式を满 足しなければ ならない. 

図 1 ROM デコー ド 回路 例 



LS04X4 
AB231 ― [>0 
AB221 一 [>0 
AB211 一 [>0 
AIi201 — [>0 



AB191 
AB181 
AB171 




KOMSEO 



第 3 部 外部 インター フェイス 仕様 



2 ROM 回路 例 



is 



looav 



■a I _ 



III 



is I - 

Issa 




" I liv 



lllHV 
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第 1 章 拡張 用 スロッ 卜 バス 



図 3 RAM チップの 信号 入力 タイミング i 



CS 



Ao-Ay 



Din 



WE 



Dour 



ライ ト サイクル タイ ミ ング 




|^ ~ t WSA ~ • 



I 



I 



一 t WHA"*j 



t wsi> 



•tw' 



\ 



X 



t WHI>-j 



/ 



t ws- 



t wk 



1 



4 RAM チップの 信号 入力 タイミング 2 



ライ ト サイ クル タイ ミ ング 
(WE コ ン トロール） 
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第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 



一 



1.4 タイ ミン 




PC - 9801/E/F1，2, 




ここに 記載した 数値 は， 場合により 異なる ことがある. 参考と して 利用す る こと 



•System clock 



tCY 



•-ten- 



tci. 



SCLKl 




S18CLK1 



J " V 



J 



PC-9801 



1 ~ Symbol 1 

tCY 


SCLK Cycle Time 


n 

203 


8 

.45 




Parameter 


Min. (ns) 


Max. (ns) 


tCH 


SCLK High Time 


70 


84 


tCL 


SCLK Low Time 


120 


134 


tcs 


SI8CLK Delay Time 




49 



PC-9801E/F/M 



Symbol 


Parameter 


8Mmode (ns) 


5Mmode (ns) 




tCY 


SCLK Cycle Time 


125.20 


203 


.45 


Symbol 


Parameter 


Min. (ns) 


Max. (ns) 


Min. (ns) 


Max. (ns) 


tCH 


SCLK High Time 


43 


57 


70 


84 


tCL 


SCLK Low Time 


68 


82 


120 


134 


tl8Y 


S18CLK Cycle Time 


307.20C 


► (KHz) 


307.200 (KHz) 


tcs 


S18CLK Delay Time 


83 


133 


19 


67 
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第 1章 拡張 用 スロッ 卜 パス 



PC-9801U/UV/VF/VM 



SCLK し ycle Time 




SCLK High Time 
SCLK Low time 
S18CLK Cycle Time 
S18CLK Delay Time 



* 1 ： 規定し ない 



8Mmode (ns: 





307.200 (KHz) 



307.200 (KHz) 



CPU IO/Memory Read Cycle 

* I/O リ 一 ド 5MHz-lwait 8MHz- 2wait 
メモリ リード 5MHz-No wait 8MHz- lwait 



SCLKl 



IOK0 
MRCO 



AIJ001-AB191 
HUE 



IOKDYl 




1)15001 -DB151 



― tYHCH -J 一 



VALID 



tDVCL 



― tCLDX 



PC - 9801 



Symbol 




tCLRL 
tCLRH 



tCLAV 



tCLAX 



tYLC ビ 



(••) 



tYHCH 



tDVCL 



tCLDX 



Pan 



"崖 【： 



Command Active Delay 
Command Inactive Delay 



Valid Delay 



ADDRESS Hold Time 



IORDY Inactive Setup 



IORDY Active Setup 



Read DATA Setup Time 



Read DATA Hold Time 



Min. (ns) 



Max. (ns) 



0 
0 



35 
35 



128 



10 
87 
102 
54 



10 
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第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 



PC-9801E/F/M 




Symbol 

< 



tCLMRH 



tCLAV 



tCLAX 
tDVCL 
tCLDX 



t 画 (•) 



tlRLH (>) 
tCLIR し 



tCLlRH 



tYHCH 



Pararneter 



MRD Active Delay 



MRD Inactive Delay 



ADDRESS Valid Delay 



ADDRESS Hold Time 
Read DATA Setup Time 
Read DATA Hold Time 



MRD Pulse Width 



IOR Pulse Width 
IOR Active Delay 



IOR Inactive Delay 



IORDY Inactive Setup 



IORDY Active Setup 



8Mmode 



5Mmode 



Min. (ns) Max. (ns) 



0 



0 



0^ 
40 
10 



35 



35 



78 



0 



0 



376 (3T) 



501 (4T) 



80 



14 



138 



74 



159 



116 



0^ 
54 
10 



35 



35 



407 (2T) 



610 (3T) 



14 



14 



237 



74 



74 



168 



PC-9801U/UV/VF/VM 

♦ I/O リ 一 ド 8MHz-2wait 10MHz_3wait 
メモリ リード 8MHz-lwait lOMHz-lwait 
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Symbol 




8Mmode 


10Mmode 


Min (r\^\ 
■▼i 暴 ■ i* i， 暴 0/ 


May /n^\ 


Min. (ns) 1 Max. (ns) 


tcLMRL 


MRD Active Delay 


一れ 

HO 


OQ 

00 


一 45 


38 

^^^^ 


tCLMRH 


MRD Inactive Delay 


0 


35 


0 


35 


tCLAV 


ADDRESS Valid Delay 




78 




68 


tCLAX 


ADDRESS Hold Time 


0 




0 




tDVCL 


Read DATA Setup Time 


38 




28 




tCLDX 


Read DATA Hold Time 


10 




10 




tMRLH(" 


MRD Pulse Width 


376 (3T) 


305 (3' 




t!RLH <S) 


IOR Pulse Width 


361 (4T) 


392 (5T) 


tCLIRL 


IOR Active Delay 


一 47 


50 


一 47 


50 


tCLIKH 


IOR Inactive Delay 


0 


35 


0 


35 


tYLCL^^ 


IORDY Inactive Setup 










tYHCH 


IORDY Active Setup 


60 




43 





** ： IORDY は バスに 対して 非同期で 良い. 本 規格 内で クロック に対して 変化 させれば， 次の Cycle の 動 
作が 保証され る. 
*** ： オプション ROM の アドレス 空間で は 407(4T) となる. 



CPU IO/Memory Write Cycle 

* I/O ライト 5MHz-lwait 8MHz-2wait 10MHz-3wait 
メモリ ライト 5MHz-No wait 8MHz-lwait lOMHz-lwait 




" ~ » ― *-tCLEH 

tCLEL 
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第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 



PC-9801 



tCLWL 


Parameter 

MWC Active Delay 


Min. (ns) 

0 


Max. (ns) 

35 


tCLWH 


MWC Inactive Delay 


0 


35 


tCLIL 


IOW Active Delay 


一 /u 




tcLIH 


10W Inactive Delay 


15 


75 


tCLDV 


Write Dala Valid Delay 




122 


tCHDX 


Write Data Hold Time 


10 




tCLEL _ 


MWE Active Delay 


114 


211 


ttLKH 


MWE Inactive Delay 


40 


130 



PC-9801E/F/M 



Symbol 


Parameter 








tCLWL 


MWC Active Delay 


0 


35 


0 


35 


tCLWH 


MWC Inactive Delay 


0 


35 


0 


35 


tCLIL 


IOW Active Delay 


-43 


74 


一 70 


74 


tCLIH 


IOW Inactive Delay 


14 


74 


14 


74 


tCLDV 


Write Data Valid Delay 




72 




122 


tCHDX 


Write Data Hold Time 


10 




10 




tCLEL 


MWE Active Delay (CPU) 


11 


37 


11 


37 


tc し EH 


MWE Inactive Delay (CPU) 


1 19 


65 


19 


65 





Parameter 


8Mmode 


10Mr 


node 


Symbol 


Min. (ns) 


Max. (ns) 


Min. (ns) 


Max. (ns) 




tCLWL 


MWC Active Delay 


一 45 


38 


-45 


38 


tCLWH 


MWC Inactive Delay 


0 


35 


0 


35 


tCLIL 


IOW Active Delay 


14 


100 


14 


100 


tCLIH 


IOW Inactive Delay 


0 


35 


0 


35 


tCLDV 


Write Data Valid Delay 




78 




68 


tCHDX 


Write Data Hold Time 


10 




10 




tCLEL 


MWE Active Delay (CPU) 




69 




41 


tCLEH 


MWE Inactive Delay (CPU) 




120 




34 
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第 1 章 拡張 用 スロッ 卜 バス 



き DMA,DRQ,DACK,WORD0,DMATC0 

* DMAC8237 の クロ ッ ク は 直接 拡張 バスから は 見えない. 
の 領域で 変化 させて はいけ ない. 



SCLK1 



DK(XX) 
DKQ30 

DACKOO 
DACK30 



DMATCO 



A HOC) -191 




PC-9801 



Symbol 


Parameter 


Min. (ns) 


Max. (ns) 


tos 


DRQ Setup Time 


20 




tAKS 


DACK Active Delay 




71 


tAB 


WORD Active Setup 


66 




tKHWX 


WORD Hold 


0 1 




tcHTL 


DMATC Active Delay 




200 


tCHTH 


DMATC Inactive Delay 




' 130 


tCHAV 


AB Valid Delay 




206 


tCHAX 


AB Hold 


0 





PC-9801E/F/M 



Symbol 


Parameter 


8Mmode 


5Mmode 


Min. (ns) 






Max. (ns) 




DMACLK (NO SIGNAL IN BUS) 


250.4 


203.45 


tos 


DRQ Setup Time 


一 2 


80 


—76 


32 


tAKS 


DACK Active Delay 




177 




312 


tCHTL 


DMATC Active Delay 




107 




107 


tCHTH 


DMATC Inactive Delay 




177 




177 


tCHAV 


AB Valid Delay 




198 




198 


tc MAX 


AB Hold 


0 


o 


0 


0 
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第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 



* DMAC8237 の クロック は 直接 拡張 バスから は 見えない. 
** I | の 領域で 変化 させて はいけ ない • 






Paoameter 1 


8Mmode 1 


lOMmode 1 


Symbol . . 






DMACLK (NO SIGNAL IN BUS) 


250.4 


203.45 


tos 


DRQ Setup Time 


18 




18 




tAKS 


DACK Active Delay 




187 




187 


tCHTL 


DMATC Active Delay 




118 




118 


ICHTH 


DMATC Inactive Delay 




188 




188 


tcHAV 


AB Valid Delay 




215 




215 


tCHAX 


AB Hold 


0 




0 
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第 1 章 拡張 用 スロッ 卜 バス 



• DMA IOR/IOW Cycle 



PC-9801 



SCLKl 
DACKO 

IORDY1 

IORO 



I) 圓 M)B は 1 
UOR) 



IOWO 



DIW01-DB151 
(IOWO) 




si I 



S2 



SW 



SI 



rv 



tYLSH 



1 



— tY 読 



r-tcHKi" 



tCHWL-^ 




VALID 



tDVCII 



-tCHDV 



tCHKH 



- — tK 瞧 



•t い VWH 



J 



tCHWH 



— tWHDX 




tCLKH 




tYHSH 



tCHRL 



tCHRH 



tDVCH 



IORDY Inactive (DMA) Setup 



IORDY Active (DMA) Setup 



IOR Active Delay (DMA) 



IOR Inactive Delay (DMA) 



10 Read Data Setup 



Min. 

30 



45 



16 



220 



220 



tRHDX 



tCHWL 



10 Read Data Hold 



IOW Active Delay 



5 



220 



tCHWH 



IOW Inactive Delay 



160 



tCHDV 



10 Write Delay 



338 



tDVWH 



tWHDX 



10 Write Setup 



250 



10 Write Data Hold 



12 
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第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 



i PC-9801E/F/M 

| SO | S1 | S2 | S3 | SW | S4 | S1 




Symbol 


Parameter 


8Mmode 


5Mmode 1 










tYLSH 


IORDY Inactive (DMA) Setup 


39 




39 




tYHSH 


IORDY Active (DMA) Setup 


42 




42 




tCHRL 


IOR Active Delay (DMA) 




218 




218 


tCHRH 


IOR Inactive Delay (DMA) 




218 




218 


tDVCH 


10 Read Data Setup 


一 123 




-— 




tRHDX 
^^^^^^^^^^^ 


10 Read Data Hold 


5 








tCHWL 


IOW Active Delay 




218 




218 


tCHWH 


IOW Inactive Delay 




158 




158 


tCHDV 


10 Write Data Delay 




246 




293 


tDVWH 


10 Write Data Setup 


390 




250 




tWHDX 


10 Write Data Hold 


12 




12 




tCLEL 


MWE Active Delay (DMA) 


82 


168 


4 


112 


tCLEH 


MWE Inactive Delay (DMA) 


82 


168 


4 


112 



316 



第 1 章 拡張 用 スロッ 卜 バス 



PC-9801U/UV/VF/VM 



so 



si 



S2 



S3 



SW 



S4 



SI 



DACKO 



IOKDY1 



IOK0 



I)B00 ト 
(IOR) 



IOW0 



I)B001、DB151 
(IOWO) 



MWK 






8Mmode 

き^^ 一 


1 lOMmode 


Symbol 


厂 euonitmn 






tvi'SH V 


IORDY Active (DMA) Setup 


38 




38 




tYHSH U 


IORDY Active (DMA) Setup 


33 




33 




tCHRL 


IOR Active Dalay (DMA) 




218 




218 


tCHRH 


IOR Inactive Dalay (DMA) 




218 




218 


tDVCH 


10 Read Data Setup 


-123 




一 72 




tRHDX 


10 Read Data Hold 


5 




5 




tCHWL 


IOW Active Delay 




218 




218 


tCHWH 


IOW Inactive Delay 




158 




158 


tCHDV 


10 Write Data Delay 




246 




293 


tDVWH 


10 Write Data Setup 


390 




250 




tWHDX 


10 Write Data Hold 


12 




12 




tCLEL 


MWE Active Delay (DMA) 




75 


61 


75 


tCLEH 


MWE Inactive Delay (DMA) 




219 




219 
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第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 



C に UKNB10 



S0.S1.S2 



I ズ) CK0 



tGVCH — 




tCHHL 



や 



や c 



:1 



•I 丄 V 



It 



tciimi 



h-tCLSII 



1： 



tCLL V 



r 



PC - 9801 



tRLCH 
tRHCH 


HRQ Setup 




50 


tHLCL 
tHHCL 


DMAHLD Setup 




93 


t(XA し 


HLDA Active Delay 




70 


tKHAH 


HLDA Inactive Delay 




75 


tCHBL 
tCHBH 


CPUENB Delay 




42 




tCHSV 




Status Active Delay 




110 


tCLSH 


Status Inactive Delay 




130 


tCLLV 


LOCK Delay 




110 



HRQ00,DMAHLD0,HLDA00,CPUENB10,S0,S1，S2,LOCK0 



SCLKl 




厂 



tKLCH 



DMAHLIX) 



t IU.CI. 

HLDAOO 




V 



k-t 



CLAl. 



1 



c マ 



K 



』 
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第 1 車 拡張 用 スロッ 卜 バス 



PC-9801E/F/M 



Symbol 

tRLCH 
tKHCH 



Parameter 




HRQ Setup 



8Mmode 




5Mmode 



Min. (ns) 



50 



Max. (ns) 



tHLC し 



DMAHLD Setup 



21 



93 



tCLAL 



HLDA Active Delay 



35 



70 



tKHAH 



HLDA Inactive Delay 



35 



75 



tCHBL 
tCHBH 



CPUENB Delay 



32 



42 



tCHSV 



tCLSH 



Status Active Delay 



Status Inactive Delay 



60 



70 



130 



LOCK Delay 



60 



110 



PC-9801U UV/VF/VM 



Symbol 


Parameter 


8Mmode 


lOMmode 


Min. (ns) 


Max. (ns) 


Min. (ns) 


Max. (ns) 


tKLCH 
tKHCH 


HRQ Setup 


24 




24 




tHLCL 
tHHCL 


DMAHLD Setup 


21 




21 




tCLAL 


HLDA Active Delay 




35 




35 


tRHAH 


HLDA Inactive Delay 




35 




35 


tCHBL 
tCHBH 


CPUENB Delay 




54 




54 


tCHSV 


Status Active Delay 




60 




55 


tCLSH 


Status Inactive Delay 




65 




55 


tCLLV 


LOCK Delay 




60 




50 



第 1 章 
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第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 

• RQGT0,CPKILL0,IOCHK0,NMIO,IR31〜IR131，INT0 




t (； VCH 


RQ Setup 


42 




tCHGX 


RQ Hold 


52 




tcLGL 


GT Active Delay 


一 12 


85 


tKLAX 


AB, DB Invalid Delay 




55 


tKHAV 


AB f DB Valid Delay 




70 


tHLN し 


NMI Delay 




60 


tjHIH 


INT Delay 




370 



PC-9801E/F/M 



Symbol 


Parameter 


8Mmode 


5Mmode 


Min. (ns) 


Max. (ns) 


Min. (ns) 


Max. (ns) 


t(;VCH 


RQ Setup 


22 




42 




tCHGX 


RQ Hold 


38 




52 




tCLGL 


GT Active Delay 


一 8 


50 


一 12 


85 


tKLAX 


AB, DB Invalid Delay 




57 




57 


tKHAV 


AB, DB Valid Delay 




70 




70 


tHLNL 


NMI Delay 




30 




60 


tjIIIII 


INT Delay 




370 




370 
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第 1 章 拡 》 用 スロッ 卜 バス 



PC-9801U/UV/VF/VM 



Symbol 


Parameter 


8Mmode 


「 lOMmode 1 










tGVCH 


RQ Setup 

• 


20 




17 




tcHGX 


RQ Hold 


33 




22 




ICLGL 


GT Active Delay 


一 10 


50 


一 8 


40 


tiaAX 


AB, DB Invalid Delay 




57 




57 


tKHAV 


AB, DB Valid Delay 




70 




70 


tHLNL 


NMI Delay 




30 




30 


tjHIH 


INT Delay 




370 




370 



■ 前記 以外 

* 印の 信号 は 入力 タイ ミ ングを 示して おり， 値 は 入力 規格 値で ある. 

SCLK1 信号 は クロック ジ ヱ ネ レー タ から 出力され る p C LK と は 逆 相で あり， バスに 現われる 極性で 
ある. なお， 8028612MHz 時の SCLK1 は CPU の クロックと 同期して おらず， タイ ミン グの 基準と して 
は 使用で きない. 

別記 無き 場合， 数字 単位 は ns とする. 



System clock 



tCM^I. td. 



SCLK1 



J V 



J \ ^ « i V 



S18CLK1 



/ 



や 



\ 



t 



吩 



f 



Symbol 



486/Pentium* 1 


80286/386 '2 


70116 




8/16MHZ 


10/12/20MH2 


8MHz 


10MHz 


M,N - 


MAX. 


MIN. 


MAX. 


MIN. 


1 MAX. 


MIN. 


MAX. 


議議 


tCY 


101.73 


125.20 


101.73 


125.20 


101.73 


tCH 


45 


56 


58 


68 


45(46) 


56(55) 


46 


69 


38 


56 


tCL 


45 


56 


58 


68 


45(46) 




56 


79 


46 


64 


tl8y 


307.20(KHz) 







80386 の 16MH Z 時 は 8MH Z モー ドと 同等の クロ ック が, 80386 の 20MHz 時 は 10MHz モードと 
同等の ク 口 ッ クが， 80286 の L2MH2 時 は 10MHz モー ドと阀 等の クロ ッ クが 出力され る 

*1 PC-9801FA は 80386 の 16MHz と 同じ 値 をと る • 

•2 PC-9801US は 10/12/20MHZ の 値 を と る. 
( ) 內は PC - 98XL. 
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第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 



秦 CPU 10/Memory Cycle 

以下 は CPU の メモリ 'I/O アクセス の 基本 サ ィ ク ル であ り ， IORDY1 信号， NOWAIT0 信号 を 使用 し 
ない 場合の タイ ミ ング である. なお PC-98XA での メモリ アクセス は， 拡張 バス 上で lWAIT,I/0 拡張 ュ 
ニットで 2W AIT,I/0 アクセスで 3W AIT で 動作 している • また， I/O 拡張 ユニット 上の メモリ アクセス 
のうち， アドレスが 0E5000H〜0F3FFFH， FE5000H-FF3FFFH の メモリ を アクセスし た 場合， I/O 拡 
張 ュニッ 卜の ディ ッ プスィ ツチに よって 3WAIT で 動作す る 領域 を 設定す る ことができる • 

MACS0 信号 は 拡張 ボー ドカ 、♦ メモリ の 使用 宣言 を 行う 信号で あり， AB231 から AB171 を デコードし， 
ラッチ を 通さずに， オープン コレクタ を 使用して 出力す る. ただし， 0E5000H〜0F3FFFH, FE5000H 
-FF3FFFH の メモリ は M ACS0 信号 を 出力す る 必要 はない. 



T80286/386/486/Pentium Memory Cycle 



(il- 1) CPUCLKl 



SCLK1 



A 議〜 AB171 

AB16 ト AB011 
AB001 〜陽 :0 
SA し El 
MRCO.MWCO 



♦ DATA (人 乃） 

DATA (出力) 
*MACS() 




l ： cpucLKiftiy は 拡« バス にへ は m 力され な 
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第 1 章 拡張 用 スロッ 卜 バス 



PC-98XKXA) 



Symbol 


8MHz(1walt) 


10MHz(1walt) 


10MHz(2wait) 


閥. 


1 MAX# 










1 V 


62.6 


50.87 


50.87 


fro 


4 


14 


4 


14 


4 


14 


LIIlbAv 


101(108) 




83 




135 






18 




30 




30 






27 




23 




74 




LITlhAV 


23 




23 




74 




♦ rv~% < —皇電 》 

imsAv 


37 




30 




81 




余ハ ■ t r 


3 


25 


3 


21 


3 


21 


» 届 • * 編、 • . 

tcLmx 


3 


25 


3 


20 


3 


20 


tmADX,tlTlEAX 


18 




3 




3 




tniKDS 

v* • ■ « "リ 




203 




160 




211 


tmRDH 


5 




5 




5 




tmwDs 


120(136) 




110 




161 




tmwov 




45 




-4 




-55 


tmwDx 


15 




32 




32 




| tBAMCV 




65(72) | 









( ) 内 は PC- 98XA, 2wait は IORDY 使用 時. 
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第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 



PC-98XA/XL 以外 100000H〜0EFFFFFH マイクロス ィ ツナ ON 時 




A d ： PC -9801 US は 20MHz 力 ^をヒ 
(> 内 は PC- 98XL 2 



Symbol 


486/Pentium 


MIN 


MAX 


t 4> 


50.87 


tCS 


お * バス 1: 


2 


14 


I/O 拡^ ュニッ ト |. 


9M 


32M 


tmBAV 


89 




tsBAX 


18 




tmADV 


22 




tmEAV 


22 




tmSAV 


30 




tCLmV 


バス に 


3 


21 


1/0«« ュュ V ト I： 


24M 


73M 


tCLmX 


ぉ« バス 1. 


3 


20 




I/Ott:^ ュ 二 / ト に 


12M 


49M 


tmADX.tmEAX 


18 




tmRDS 




145 


tmRDH 


5 




tmWDS 


110 




tmWDV 




-4(45^2) 


tmWDX 


14 




し議 CV 




66 



•1 PC-9801FA, PC 9821 Ap, As. Ae, Ce 
•2 PC- 9801FA, BA, BX 
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第 1 章 拡張 用 スロッ 卜 バス 



▼80286/386/486/Pentium 10 Cycle 
OCOOOOH〜ODFFFFH, FCOOOOH〜FDFFFFH, 080000H〜09FFFFH RAM KILL 時 



は 1 ) CPUCLKl 



SC し Kl 

AB19 卜 AB001,BHE0 
MRCO, MWCO 
iMWEO(MWCO^) 
* 



DATA (出力) 




*.] : CPUCLKl^''; は 拡 » バス I. へ は flWj されな 



Symbol 


80286/386 


8MHz 


10MHz 


12MHz 


16MHz 


20MHz 








MIN. 


[MAX. 


MIN. | MAX. 


MIN. 


MAX. 


MIN. 


MAX. 


MIN. 


MAX. 


tmADV 


50 


50 


40 




50 




50 




tmADX 


18 




18 




15 




18 




18 




tCLmV 


3 


25 


3 


21 






3 


25 


3 


21 


tCLmX 


3 


25 


3 


20 






3 


25 


3 


20 


tmWDS 


302 




332 




302 




302 




329 




tmRDS 




308 




332 




308 




295 




317 


tmRDH 


5 




5 




5 




5 




5 




tmWDV 




•17 




-55 




•55 




•17 




-55 


tmWDX 


15 




14 




14 




15 




14 





注意 ： PC - 9801US は 20MHz の 値 をと る. 





Symbol 


486/Pentium 




MIN 


MAX 


tmADV 


50 




tmADX 


18 




tCLmV 


拡张 バス h 


3 


21 




I/O 拡張 ュニッ ト上 


24 


67 


tCLmX 


お » パス 上 


3 


20 




I/O 拡張 ュニッ ト上 


12 


45 


tmWDS 


329 




tmRDS 




317 


tmRDH 


5 




tmWDV 




-55 


tmWDX 


14 


1 
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第 1 章 



第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 



▼ 701 16/701 16HZ70136A Memory Cycle 
0C0000H〜0DFFFFH， 080000H〜09FFFFH RAM KILL 時 



(ill 1 ) CLKVl \ 



SCLK1 




AB19 卜 AB00LBHE0 



MRCO, MWCO 



MWEO(MWCO»*) 



DATA ゆ 力） 



t< l.mv 



tmADX 



tcLmx 



L 



•t,，、KI)S- 



tmWDV 



r 



tmKDH 





tmWDX 



m : CLKVl は践 バス I: へ は 出お されない. 



Symbol 


8MHz 


10MHz 






tcs 


4 


13 


4 


13 


trruDv 


AB191 


45 




30 




その他 


62 




50 




tmADX 


56 




52 




tcLmv 


5 


33 




33 


tcarix 


5 


33 


5 


33 


tmwDs 


310 




330 




tlTiRDS 




300 




310 


tmRDH 


3 




3 




tmwDv 


- 1 




10 




tmwDx 


23 




15 
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第 1 章 拡張 用 スロッ 卜 バス 



▼80286/386/486/Pentium 10 Cycle 



は l) CPUCLK1 
SCLK1 

AB ほト AB011 
AB001.BHE0 

IORO, IOW0 
♦ DATA 《人力） 
DATA (出力） 




お ： CPUCLK1«^ は «：« バス 卜. へは 出力され ない. 




注意 ： PC - 9801US は 20MHz の 値 をと る. （ ） 内 は PC-98XL. 



Symbol 


486/Pentium | 


隱 

136 




tlOADV 




tlOEAV 


136 




tlOADX 


21 




tlOEAX 


21 




tCLIOV 


拡張 バス 上 


3 


21 


I/O お 張 ュニッ ト上 


10 


40 


tCLIOX 


拡張 バス b 


3 


20 


I/O 拡张 ュニッ ト上 


10 


39 


tlORDS 




239 


tlORDH 


5 




tlOWDV 


140 




tlOWDX 


21 
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第 3» 外部 インターフェイス 仕様 



▼ 701 16/701 16H/70136A 10 Cycle 



1 ) CLKVl 
SCLK1 \ 
AB は 卜 ABOOl.BHEO 
IORO, IOWO 

聿 DATA (入力） 






m HOKIIS ^ -4^-t!()kl)H 




謹 


^ 



ii 1 : CLKVl は 拡^ バス にへ は; I', 乃され ない. 





8MHz 




)MHz 


Symbol 








MIN. 


MAX 


Min . 




tlOADV 


150 




115 




tcuov 


5 


35 


5 


35 


tcuox 


5 


35 


5 


35 


tlORDS 




260 




287 


tlORDH 


3 




3 




tlOWDV 


48 




26 




tlOWDX 


26 




18 





328 



第 1 章 拡張 用 スロッ 卜 バス 



▼ CPU IORDY 入力 タイミング 
701 16/701 16H/70136A/80286/386/486/Pentium， 8/10/12/16/20MHz すべて 共通 



は 1 ) CPUCLK1 
"1.2) CLKV1 
SCLK1 

MRCO,MWCO, IORO, IOWO 
(it. 3) IORDY1 



tCLKYW 

H.l :80286 八^ 86/486/Pentium 動作 時， この 倌号は 拡張 バスへ 出力され ない • 

H-2 ： 70116M 作 時. この 信 « は 拡張 バスへ 出力され ない, 

は3: この f ぶ'; は 人 乃 タイ ミ ング を, j くして おり， ^は 人力 说侪^ である. 

IORDY1 のヶち 卜が リは 必ず M の タイ ミン グを る必 « か ある 力 《 ， iU 加され る 
WAITJT (か 小' ぶで よければ， ヶち I. かりの タイ ミンズ は る必 g はない. 




trriRYD 




80 


tCLRYH 


8(11) 




tC し RYS 


30(37) 




tCLRYW 


40 


7000 



( ) 内 は PC-98XA. 
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第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 



内部 DMA タイミング 



DMA タイミング 



パブ v« ぬ 5W く K>、astj&»s り ： S 




03AVW 

iv〜iv 

I9sv〜iv 

sdvwa (s) 

( l 想) 
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第 1 章 拡張 用 スロッ 卜 バス 



弟 1 章 



VX86.0CJT 一 w( ) ？ i Sns86-3d ： s 



5 
卜 

CO 

5 

| 


i 


g 


00 






















eft 


00 


00 


00 


00 


00 


00 




00 
サ 


CO 


o 


Z 




サ 


O 






CO 




00 


O 


O 


o 




o 

' 1 


o 


o 


o 

,- , 
• n 


o 


o 


o 




o 


o 


N 
I 

| 

00 




00 


CM 






















00 


00 


00 


00 


00 


00 
CO 

f-H 




00 
サ 


CO 


o 


z 




マ 




o 




CO 


、 ， 


oo 

、 


O 


O 


o 




o 


o 


o 


o 


o 


o 


m 

00 
CO 




o 


o 






m 

、 


、 




















CO 


00 


00 

ひ 


00 

, 


oo 


oo 


00 
CO 

、 w 




00 

サ 




o 

eg 


z 


i 


m 






in 


、' j 




00 


o 


o 


o 


CM 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


m 
oo 
CO 








i 

eg 
o 


i 


CO 


、 ~ 




















^£> 
\D 


oo 


00 
CT> 


oo 


00 


00 


00 
CO 
• 




00 


CO 

、 w 


o 


z 






O 


m 

、 


CM 


CO 

ゝ ^ 


^£> 


OO 


o 


o 


o 




o 


o 


o 


o 

• 


o 


o 


o 




o 


o 


i 




CO 


ト 
























00 

§ 

00 


oo 
oo 


00 


oo 

^^^^^ 

00 

① 


00 

^^^^^ 

00 
CO 




00 
マ 


CO 
* 


o 


z 

I 


m 

i 

I 


マ 

to 


00 


O 




CO 


① 


oo 


o 


o 


o 




O 


o 


o 


o 


o 


o 


m 
oo 

CO 




o 


o 




Zi 


a 

B 


> 
< 
CQ 

E 


> 

< 

E 


> 

e 


X 

< 

E 


X 

o 
< 


X 

G 

4-* 


X 
Q 

1 


X 
Q 

Zj 
お 


9 

お 


> 

3 
お 


8 

ヌ 

3 

i 


o 

o 


8 
8 

1 

u 


at: 

o 

X 


> 
o 


X 

o 

コ 

'リ 




o 


> 


ョ 



第 3 部 外部 イン 夕 一 フェイス 仕様 







486/Pentium 




Symbol 


MIN 


MAX 


tSD 


I6« バス 上 


一 9 


23 




I/O 拡^ ュニッ ト上 


-26 


16 


tCD 


5 


27 


tmBAV 


70 




tmADV 


25 




tmEAV 


12 




tmBAX 


23 




tmADX 


16 




tmEAX 


18 




tDKDRX 


10 




にし DRX 


0 




tCLDRV 


0 




tCLDKV 


12 


66 


tCLmV 


拡^ パス L 


10 


198 




(MKC0,MWC0)I/O ttSR h 


31 


238 


tCLmV 


拡 * バス ヒ 


10 


198 




(10RO)I/0 拡張 ュニッ ト上 


17 


216 


tCLmX 


お a バス 上 


10 


198 




(mrco,mwco)i/o ttm ヒ 


17(19*) 


2 16(223 つ 


tCLmX 


バス h 


10 


198 




(IOR0)I/O 拡 * ュニッ ト h 


17 


216 


tCLIOV 


拡張 バス ヒ 


10 


198 




1/0 tt 餐ュ ニッ ト ヒ 


17 


216 


tCLIOX 


*a バス ヒ 


10 


138 




1/0 拡张 ュニッ ト上 


17 


156 


tmmWV 


270 




tDKWDS 




48 


tCLTCV 


0 


130 


tCLTCX 




1 0 


200 



•PC- 9801 BA, BX 
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第 1 章 拡張 用 スロッ 卜 バス 



▼ DMA I0RDY1 入力 タイ ミ ング 



(ill 1 ) CPUCLK1 



(it: 2) CLKV1 



SCLK1 




"A 



(iK 3) DMAC し Kl 
MRCUMWCO 

MWKO 

* IORDY1 



I 



\ 



f 




I 



1 
」 



ヒ 



t(. I.KYS 



7 



f 



\ 



\ 



厂 



il.l : 80286/386/486/Pentium 動作 時， この 信号 は 拡張 バスへ 出力され ない. 
IV2 ： 70116 難 時. この t ひ J はお « バスへ rtWj されない. 

n.3 ： この «リ は 拡« バスへ m 力され ない. 

； に4 ： IOKDY1 の、 V： ち 卜が リは 必ず M の タイ ミ ング を' る 必^が ある 力、 iliAll さ 

に ケ ちに がりの タイ ミン グは る必 « はない. 



Symbol 


80286/386/486/Pentium 


70116 


8/16MHz 


10/12/20MHZ 


8MHz 


10MHz 


MIN. 


MAX. 


MIN. 


MAX. 


MIN. 


MAX. 


MIN. 


MAX. 


tmKYD 




82(87) 




82 




82 




82 


tCLRYH 


16(8) 




16 




12 




12 




tCLRYS 


4(39) 




4 




5 




5 





PC-9801US は 10/12/20MHz の 値 をと る. 
( ) 内 は PC-98XA, 



第 1 章 
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第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 



リフレッシュ タイミング 

80286/386/486/Pentium タ ィ プ バスの RFSHO 記号 は， 8086/70116 タ ィ プ バスの よ う なァ ドレス イネ 一 
ブル 信号で はなく， これ 自体が ス トロ一 ブ 信号と なって いる • 

PC- 98XA 



は 2) CFUCLK1 



SCLK1 



KFSHO 



AB08 卜 AB011 



SUBSRQ1 




m ： 80286 動作 時. この 佾号は 拡張 バスへ 出力され ない. 
<1.2 ： 70116 動作 時. この 信号 は tt 張 バスへ a 力され ない. 



1 1 

Symbol 

-.、 


8MHz 


MIN. 1 MAX. 


tCLRAV 






tC し RFV 


6 


71 


tCLRFX 


6 


77 



PC-98XA 以外 



"11 ) CPUCLK1 

(it. 2) CLKV1 
SCLK1 

A 匪〜 AB011 
RFSHO 



Symbol 


80286/386 


70116(H) /70136A 


8/16MHZ 


10/12/20MHZ 


8/16MHZ 


10MHz 


MIN. 


MAX. 


MIN. 


MAX. 


MIN. 


MAX. 


MIN. 


MAX. 


tCLRAV 




80 




80 




80 




80 


tCLRFV 


8 


38 


8 


38 


8 


38 


8 


38 


tCLRFX 


8 


37 


8 


37 


8 


37 


8 


37 



注意 ： PC-9801US は 10/12/20MHz の 値 を と る 
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第 1 章 拡張 用 スロッ 卜 バス 



Symbol 


486/Pentium 


MIN 


MAX 


tCLRAV 


拡張 バス 上 




80 


I/O 拡張 ュニッ ト ヒ 


98 




tCLRFV 


お SR バス h 


8 


38 


I/O 拡 K ュニッ ト上 


15 


56 


tC し RFX 


拡張 パス i. 


8 


37 


I/O 拡» ュニッ ト ヒ 


15 


55 



• 外部 DMA タイミング 

外部 DMA (外部 CPU) は I/O 拡張 ュニッ ト ヒ では 動作 不可能で ある， 

ミ ングは 同じで ある. 

外部 DMA (外部 CPU) のァ ドレス 出力 は EXHLA20(10) が LOW の 間に 行われなければ ならない. 

MWE0 信号 は， 外部 DMA (外部 CPU) モードで は， 本体の 内部 M 路で 出力され ないた め， 外部 DMA 
(外部 CPU) ボード 作成， 出力す る 必要が ある. 出力 はス リース テート 出力と する. 

MRC0，MWC0,IOR0,INTA0 信号の 出力 もス リース テート バッファ を 用いる. 外部 CPU モードに お 
いて は， CPUENBOft? 号をス リース テー ト バッファで LOW に 出力し なければ I/O アクセスが できない 
ので 注意す る こと. 

SALE1 信号 は 必要に より ス リース テート バッファ で 出力 可能で ある. 

また， 図の ように IORDY1 信号が 出力され るので， この 時 コマンドの 終了 を 待つ ように 回路 を 作成す 
る 必要が ある. 



第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 



▼ 拡張 バス 上に おける 外部 DMA の 動作 タイ ミ ング 

80286, 8MHz 時 



— « CVJ CO 

iii おお 




丄 1 



ss-i 丄 t 



J 






IM1DS 



IMdncG ( i お) 




> 



01 



o 



ぶ 



u! 



7 



I 



一 



1 



i>vlva 



SNi3 



8i is 



03FS 

iv〜iv 



卄りーち^^?^ slvs 

『ユー 一-く 叫 v>、*«5 f"VH23vnd:rl>n3ncs 



iv 丄 iv 



Jc 13VS 

tss〜8 



0NWV23 < 1 a) 



( S :s 
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第 1 章 拡張 用 スロッ 卜 バス 



▼ 外部 DMA 時の I0RDY1 信号の タイ ミ ング 

80286， 8MHz 時 



(Hi 1 ) 

Ml 

(Hi 2) 
(ill 2) 




~ H k— 16(min) 



® 4 〜 14ns 

© 240〜395ns(SCLKl では 2CLOCK から 3CLOCK) 

il.l : CPUCLK1 侰号は バス 上へ は 出力され ない. 

i\2 ： IORDYlf ぶ' J の 人力 タイ ミン グは② 以外に ①の タイ ミ ング のこと も 

ある. どちらで 人力され て も IORDYU, に'; が， 广に も どって から 240 

〜395ns の 間で コ マン ドを終 T させる 必 * が ある. 
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第 3 部 外部 イン 夕 一 フェイス 仕 樺 

V 外部 DMA の 動作 シーケ ンス 

80286， 8MHz 時 




I 



に 



C 



o — o 

y 

<5 K 



勺 




CO CO 



ま、 



■ — O ― 




j 1 1 



C/3 
CO 














) 
) 
J 

) 

< 


CPU — BUS MWEO 













se 



so】 



J. 




ニニ ニニ ニニ 




0N3V?5 



8 養 IsralncG 



"BUS CPUENBOl 


< 

C/) 

(/) 

I 


I 


Sio 
MIOI 


l 人 ICMO 


^ BUS MRCO 




D 

a. 






リ 1 



第 1 章 拡？ R 用 スロッ 卜 バス 




DMA チヤ 不ルは 3 チャネル 用意され ている が， これらの チャネル は 同時に 動作で きる と は 限らない 
複数の DMA チャネル を 動作させる 際に は， 次の 4 つの 項目に ついて 考慮し なければ ならない 



• 3 チヤ ネ ル 分の 転送 能力 に は 限 り が あ るので， 優先順位の 低い DMA チヤ ネ ルの 転送 レ 一 ト が 低下 
する. 

• 優先 顔 位の 低い DMA チ ャ ネルの， 一つの DMA 転送から 次の DMA 転送までの 時間が 長 くなる. 

• CPU の バス アクセス のうち， 特に バス サイ クルの 長い 場合 （たとえば グラフ ィ ツクチャ— ジ ャをァ 
クセス する 場合） も， 上記の 問題が 発生す る. 

• チャネル 1 を メモリ リフレッシュに 使用して いる 機種で は， 特に チャネル 0 を 使用す る 場合 は 上記 
により メモリ リフレッシュ が 不十分 となり， プログラムの 暴走に つながる 恐れが あ る • 

以上 を 考慮す ると， 次の 配慮が 必要で ある. 



• ファイル 糸の DMA fe 送 は 同時に 行わない （固定 ディスク， 1MBFD, 640KBFD). 
• グラフ ィ ツクチャ ージャ に対する リ ピー ト 命令に よる アクセス 中 は， ファイル 系の DMA 転送 を 行 
わない. 



第 3 部 外部 インター フ I イス 仕様 




エリア 



164.4 士 0.3 
169.4士0.2 



B»itm 




D 



30- ±2 



r 'I 



»,V, ^装 Slih 



2-^4.0±0.15 



»,V,' お 装 イミ" f ェりァ 



お 




レ 

10.16 



Bmtm9m 



2-R1.0 
2-C1.0 



.62 



10.16±0.2 



A 節^ 網 



7.62 土 0.2 



r<5r ョ 



rc50. め 



僚 



S お 9 二 1, 




s「0 叫 9Tsl=6 サ 

サ ，0^"8ュ 



二 ま吊2 

一 16 



9 




一 ■ 



第 1 章 拡張 用 スロッ 卜 パス 




断面 AA <タ> 詳細 図 



341 



第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 



スロッ 卜 カバー 





it *穴 はなくても よい. 

• * 材は 坻ビ綱 板と し， tti ビは 0.15mm，*WI ケ 0.8mm の SBH とする 



キーボード インターフェイス 




• PC-9801 



端子 番号 



1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 



信号 名 



RST 

GND 

丽 

RXD 

RTY 

NC 

NC 

+ 5 V 



ピン コネクション 




譬上記 以外 




1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 



RST 

GND 

RDY 

RXD 

RTY 

NC 

NC 

+ 5 V 
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第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 



2.2 信号の 機能 



« 舞 名 

略 1 


信号 方向 

本体—— KB 
や'、 


機 能 


RXD 


4 


シリアル データ 


RDY 


► 


コント ローラ 側の シ リアル データ 引き取り 可能， 不可能 状態 を 示す fil 
号. 

RDY= 0 …… 引き取り 可能 状 JS 

RDY= 1 …… 引き取り 不可能 状 » 
注 ： 8251AC の RD バッ ファに CPU が 引き取るべき データ が あ る 時， 
RDY= 1 となる. CPU が データ を 引き取り， 新たに， 8251AC の 
RD バッファに データが セッ ト される までの 間， RDY=0 とな 
る. 


RTY 


► 


本 信号に より， KB 側が 直前に 転送 した シリ アル デー タ を 再度 転送す 
る. 

RTY = 0 で 有効 

注： 8251AC に対する コ マン ド でセッ ト， リセ ッ 卜する 必要が ある. 
RTY 信号 を 出す タイ ミン グに 注意す る こと. 


RST 


► 


本 信号に より， KB を 初期 状!! にす る. 
RST= 0 で 有効 

注： 8251AC に対する コ マン ド でセッ ト， リセ ッ ト する 必要が ある. 
13#s 以上 1ST 二 0 にす る 必要が ある. 




• キーボード インターフェイスの DATA ライン は， キーボード リセット 後， 18 バ s 以上 経過 しないと 
確定し ない. 

• キーボード は^ f= 0 で 初期 状態に セット される. ただし， 13//S 以上 RST = 0 にす る 必要が ある. 

• キーボード は， 157=0 の 時， 8251AC に シリアル データ を 送信 可能で ある • 8251AC が， キー ボー 
ド からの 1 キャラクタ 分の データ を RD バッファに 引き取る と，^ 7=1 となる. CPU 力 5 , 8251AC 
から， 1 キャラクタ 分の データ を 引き取る と， 胃 =0 となる • キーボード は， この 様な (皿=1 
—丽 =0) シーケンス を 認識した 後に， 次の 1 キャラクタ 分の データ を， 8251AC に 転送して くる. 
キー ボー ド に対する コマンドの KBDE (キー ボー ド 送信 ディ ス エー ブル） をセッ ト する ことにより， 
^5Y=1 となり， キーボードからの データ 送信 は 禁止され る. 

• キーボード は， 豆^ =0 かつ 次に 示す 条件の 時， 次の 動作 をす る. 



* * 




RDY 二 0 1 


RTY= 0 


直前に 転送した シリア ルデー タと 同じ データ を， 再度 転送す る . 




RTY= 1 


新ら しい シリ アル データ を 転送す る 



第 2 章 キーボード インターフェイス 



• 



キー 入 刀 時の リ ピー ト 機能 は， キー ボー ド 側が 行う • キーが 押下され て， Make データ を 発生した 後, 
約 0.5 秒 後までに その キーが 離されない 場合， キーボード は その キーの Break データと Make デ一 
タを 発生す る • その後， キーが 離される まで， 60ms ごとに 1 度， Break,Make データ を 発生す る. 
60ms たたない うちに キーが 離された 場合， Break データの み 発生され る • 



キー イン 



Break 




tl き 0.5(S〕 t2 = 60(ms) 



• キー入力 方式お よび Make,Break データ， 発生 タイ ミン グ 
キー入力 方式 は， N キー ロール オーバ一 とする • 
キー 押下と Make, Break 発生の タイ ミ ングは 次に 示す ようになる • 



DATA key 
A 

DATA key 
B 

DATA key 

C 



i 
i 
i 
i 
i 



ON 



ON 



ON 




ノ 



key A 

0- … Make データ «吓： 
<B> -… Break データ « や 



/ 




ノ 



keyB 



keyC 



key A 



keyB 



fH2 




ON 



ON 



ON 



-f 

i 
i 



® ®+ ゆ " ®® 十め 〃 @ 



J 



^ W VwX W V-y 

<B)+0 " " " •• 



" ® ⑧ +@ " ⑧ 



i 



key A 



key A 



ノ 



keyC 



keyB 



keyB 



keyC | 

key A 



it に リピートの 村 象 は. より 後に 押された Key に 移る • ただし. 後に 押された Key が リビー ト《 象 外の 

Key の 場 ft は， リピートの « 象 は 移 » しない • 
は 2: リピート 対象 キー 力 省され ると • 新たに リビー ト^ 象 キーが 揮され るまで， リピート は しない. 



第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 





Min 


Max 


Ti 


37Ms 




T2 


13/is 





転送 タイミング チヤ 一 卜 



リセ ッ卜 後の タイミング チヤ 一 卜 




8251 A への 



OUT 43H.3AH OUT 43H.32H 



OUT 43H. 16H 



• リセ / ト »T27)(II. DATA ライン は 小 確定な ので .8251 A に 財する 
*« のィ ネーブル （RXE- 1) は， リセ/卜 «• T 2 以上 li« した 
後に 行う こと. さもないと .8251 A が キー ィ ン データ 以外の もの を 
ま 保す る^ 能忭が ある. 

♦ キーボードに 《 する 送 《ィ ネーブル （KBDE»0) は， リセ ゾ ト》, 

過した 後に 行う こと. 
• 0 セ/ ト 後， 最初の データが KB から 送られて く るまで 

に RXE« 1 になって いなければ ならない. 

8251 A が 1 度で も データ を 取りこぼ すと， KB はス ト ール する. し 
たがって. RXE- し 0 セ •, トを M 時に 行う か • RXE 
■ 1 セッ ト後 KBDE-0 セッ ト する こと. 





Min 


Max 


Ti 


13|is 




Tz 




18/is 





丁3 


T5 


T2<T4<12.5ms 
の 場合 


Min 13ms, 
Max 16ms 




12.5ms^T4 
の 場合 


T4 + T5 


Min 100/is, 
Max 3.5ms 



DATA DATA 1 ^ DATA 2 ^ DATA 2 > 

、j ~ y 

—— - 

― ^ ~ T2 ~ ^ 

； \ / ^ 



CD KB ィ ン ター フ x ィ ス « の 8251A に. 1 バイ ト 分の データが ロー ド される と. KI)Y が^ち L がる. 
R5 マの なち I. がりで， CPU に « して り 込み を する. 

(2) CPU は. 割り込み によって， まず データ ♦iA の賈 常の 有無 を 確 はする ために ステータス をり I さと 
りに けく. ステータスに 》常 があった 場 介. に セットした 後. データ を 8251A から リ I* 
取る. 8251A から データ リ I き 取り を 行う ことによって • ^57 がケ -ちト がるので • データが iF しくな 
くて し 引き取る 必 S が ある. ステータスに 》 常がなかった 場 ft は， Ff?= 1 にす る コマンド を 
セットした 後， データ を 8251A から づ I さ 取る. 

は.） WT7,{^T は 8251A に M する コマンドに よって， セ /ト， リセット される. 

CPU への W り 込みが ％卞 してから， 8251 A の データ を づ1 さ 取る までの 時 IW は 以 ト となる 

(KB に M する FH5V= 1 の バル ス W はは// Sllh となる に 
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CRT インターフェイス 



3.1 インターフェイス 信号と コネクタの 形状 















き アナログ 15 ビン コネクタ 




1 


AR 


2 


GND 


3 


AG 


4 


GND 


5 


AB 


6 


GND 


7 


YS 


8 


GND 


9 


SYNC 


10 


AUDOL 


11 


AUDOR 


12 


GND 


13 


AV 


14 


HSYNC 


15 


VSYNC 



e ン 3 ネ クシ 3 ン _ 



8 



1 



oooooooo 
〇〇〇〇〇〇 o 



15 



9 



• デジタル RGB コネクタ 





1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 



+ 12V 

GND 

CLOCK 

HSYNC 

VSYNC 

R 

G 

B 



7 
3 
5 



： ： 
1 



8 




6 
•1 
4 
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第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 
秦 モノクロ コネクタ 



继ス采 


IS 


にン コネ クシ 3 ン 
C«i つ- - ^ 


i 

2 
3 
4 
5 


+ 12V 

GND 

VIDEO 

NC 

LPEN 





暴 アナログ 9 ビン コネクタ 

PC-98XA/XL 



注： モノクロ 



一 ディ ス ブレイ は 同じ コネクタに 接 《 される （ケーブル は 異なる） 



秦 デジタル RGB/ モノクロ 両用 コネクタ 



端子 眷 



名 



デジタル 



1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 



+ 12V 
GND 
CLOCK 
HSYNC 
VSYNC 
R 
G 
B 



+ 12V 
GND 
VIDEO 
HSYNC 
LPEN 




注： デジタル RGB コネクタ 接 ^時， 端子 3, 5 が 切り替わる. 



注 恵： 本 コネクタ は, ケー' 
割り 当と なって いる. 



1 

2 

4 

5 
6 
7 
8 
9 




HSYNC 



RGB 

AAA 



^ o 

_v G G G V 
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第 3 章 CRT インターフェイス 



3.2 信号の 機能 



一 















― 



信 1 名 


万 问 

本体— CRT 


1 

機 缝 


Ho I InL 


> 


カフ 一 ディ ス アレイ 用の 水平 同期 H 兮 


i IN し 




カフ一 ディ ス ブレイ 用の 垂直 同期信号 


K 




カフ 一 ディ ス アレイの 赤の 映 f ま 兮 


O 




カフ 一 T ィ ス ブレイの 緑の 映像信号 


r> 

B 


► 


力 フー ディ スブレ ィ の の 映 fft ^り- 


CLUCK 


► 


21 ,0526/14 .318MHz のク 口 / ク 出力 


VIDLO 


> 


モノクロ ディ スァレ ィの コンボ ジッ ト映 fft 信号 
水平， 垂直 同期信号が 含まれて いる 


LPEN 




ラ ィ ト ペンの 入力信号 

, f • 'ぎ、 # < 、 ^ 


AR 


^ 


アナログ RGB ディ ス ブレイの 赤の 映像信号 


AG 




〃 》 〃 


AB 




" 靑 〃 


YS 




ハイ レベル 出力 


SYNC 




複合 同期信号 


AUDIOL 


► 


音声 信号 


AUDIOR 


► 


音声 ft 号 


AV 


► 


映像 • 音声 信号 群の 切換 倍 号 



注 恵 ： AUDIOLZAUDIOR 信号 は PO8800 シリーズとの 互換性の ために アサイン されて いるが, 
実際に は 使用され ていない. 
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第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 




• カラー ディスプレイ （アナログ RGB, デジタル RGB) 



水平 同期 期 w 

フロン ト ポーチ バック ポーチ 





ひ 

HFP 



ト卜 HBpJ| 



データ * ポ期問 
HDISP 



水' KM 期 仁 ひ HS 



* 平 WWH 



. » ヽ 
■ 



、 / 



― VFP ^"ト VBP- 



データ^^ 期 問 
VDISP 



gifi 同期 依 ゆ VS 



垂直 同 WV 




R.G.B.(TTLZ アナログ レベル 正^件) 



1^丫1^(：ぼ丁しレべルれ&件.) 



K.G.B. 



VSYNC (TTL レ ベル れ ttil) 



• モノクロ ディスプレイ 



水平 WJ 期 期 W 

h ~ デ一 タ^^ 期間 ~ A 

フロン ト ポーチ バック ポーチ HDISP 

-JhFpU- 卜 HBP — 

ゆ u 




水平 信号 HS 



水平 «WH 



UJ 



1 """" v~ 

0.7V 

i__ l.ov 映像 も i' ふ 

VIDEO 



0.3V |^ _ [ 



麁直 同期 期 M 



一 VFP トト VBP— 

— j_p-$:ift:[.iIWf,iv>VS 



データ 表ボ期 m 

VDISP 



Hit 同期 V 



u 



360 



第 3 章 CRT インターフェイス 



ノーマル モード 



ディスプレイ 

盧— - ■ *y ^ 》 

Symbol ン n メ 


専用 真 解像度 

アイス プレイ 


標 * ディスプレイ 


H 


40.28//s(24.83KHz) 


62.58//s(15.98KHz) 


HDISP 


30.4//S 


44.70/zs 


HFP 


3.04//S 


4.47//S 


HS 


3.04//S 


4.47//S 




0.0//S 


8.94//S 


V 


17.72ms(440H, 56.4Hz) 


16.33ms (261H, 61.2Hz) 


VDISP 


16.11ms(400H) 


12. 52ms (200 H) 


VFP 


0.28ms(7H) 


0.94ms(15H) 


vs 


0.32ms(8H) 


0.50ms(8H) 


VBP 


1.01ms(25H) 


2.38ms(38H) 



八ィ レゾリューション モード 



Symbol 


タイミング 


奇数 フィールド 


偽 * フ ィール ド 


H 


30.45〃s (32.84 KHz) 


HDISP 


23. 41 バ s 


HFP 


2.34//S 


HS 


1.76/zs 


HBP 


2.93/zs 


V 


12.5ms (410.5H, 80Hz) 


VDISP 


11.42ms (375H) 


VFP 


0.244ms (8H) 


0.259ms (8.5H) 


VS 


0.152ms (5H) 


VBP 


0.685ms (22.5H) 


0.670ms (22H) 
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フロッピー ディスク インターフェイス 




インターフェイス 信号と コネクタの 形状 



EnanaEniiEii] 



1 

1 


WID 


26 


GND 


2 


MFM 


27 


GND 


3 


RDT 


28 


GND 


4 


PRT 


29 


GND 


5 


TKO 


30 


GND 


6 


WGT 


31 


GND 


7 


WDT 


32 


GND 


8 


STP 


33 


GND 


9 


DIR 


34 


GND 


10 


DS4 


35 


GND 


11 


DS3 


36 


GND 


12 


DS2 


37 


GND 


13 


DS1 


38 


GND 


14 


SYC 


39 


GND 


15 


RDY 


40 


GND 


16 


IDX 


41 


GND 


17 


HLD 


42 


GND 


18 


NC 


43 


GND 


19 


SSL 


44 


GND 


20 


NC 


45 


GND 


21 


TSD 


46 


GND 


22 


NC 


47 


GND 


23 


FUS 


48 


GND 


24 


FLR 


49 


GND 


25 


LWC 


50 


GND 




1 
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第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 



■ 信号の 機能 



信 # 名 


方 向 

ノ ノ 1 ~ 

本体— FD 




win 

(Window) 


4 


VFO 回路から 出力され る データと クロックの 弁別 を 行う • 本 信号と | 
RDT 信号の 位相 合わせ は/ iPD765A で 行う. 


MFM 
(MFM Mode) 




MFM 記録 方式の データの 読み出し， 害き 込み を 行う こと を 指定す る | 
(アクティブ レベル は Low). 


RDT 
(Read Data) 


4 


媒体から 読み出 し た データ 信号. VFO 回路に よって WID 信号と 同期 
した 信号で なければ ならない. 


PRT 
(Write Protect) 


< 


媒体への 害き 込み 力 嚷止状 » である こと を 示す （アクティブ レベル は 
Low). 


TKO 
(Track 00) 


< 


へッ ドカ^ 0 ト フ ッ ク上 にある こ と を不す • 


WGT 
(Write Gate) 


► 


Low レベルの 時 媒体への 害き 込み を， High レベルの 時 媒体からの 読 | 
み 出し を 指示す る. 


WDT 
(Write Data) 


► 


媒体に 害き 込む データ を 供給す る パルス 侰 号. 


d« a 

C/) c/) 


► 


DIR 信号に よ り 指定した 方向へ Kead/Wnte へッ ト を 移 We せ 6 ハ 
ルス 信号. 


DIR 
(Direction 
Select) 


► 


ReacVWrite へッ ドの 移動 方向 を 指定す る， 本 信号が High レベルの 
時 外周 ト ラック 方向， Low レベルの 時 内 周 ト ラ ッ ク 方向 を 指定す る • 


DS ト 4 
(Drive Select 
ト 4) 


► 


デ ハイ スを 選択 T る • Dbl〜4 の 内い ずれ か 1 つど Low レへ ノレに 飞 る 
ことにより， 対応す る デバイスが 選択され， その他の 入出力 倌号 線が 
有効と なる， 


SYC 
(VFO Sync) 


► 


VFO の 動作 モー ドを 指定す る • 本 記号が Low レベルの 時， 媒体の 銃 1 
み 出し データへの 同期 動作 を 指示す る. 非 tt み 出し 時 は High レベル 
とする. 


RDY 
(Ready) 


4 


デ バイ スが 動作 可能 状 » である こ と を 示す （ァ タティ ブ レベル は 
Low). 


IDX 
(Index) 


4 


媒体 上の 起点 を 示す， 媒体が 1 回転す る ごとに 1 回 出力す る パルス 信 

号で ある， 
ゾゝ ドノ 一 • 


HLD 
(Head Load) 


► 


媒体 面 に Read/Write ヘッド を ロードす る こと を 指定す る （ァク ティ | 
ブレべ ノレ は Low). 


SSL 
(Side Select) 


^ 


書き込み/ 统み 出しに使 用す る 媒体 面 を 選択す る. High レベルの 時 
は 媒体の" 0， 面 側のへ ッ ドを 3! 択し， Low レベルの 時 は 媒体の， 1， 
面 側のへ ッ ドを 選択す る. 


TSD 
(Two Sided) 


< 


装着され ている 媒体の 種類 を 示す. 両面 媒体が 装着され ている 時 は 
Low レベル， 片面 媒体が 装着され ている 時 は High レベルと なる. 


FUS 
(File Unsafe) 


4 


デ バイ スが 動作 與常 となる 条件が 発生した こと を 示す （アクティブ レ 
ベル は Low). | 


FLR 
(File Unsafe 
Reset) 


► 


File Unsafe 状 « を リセ ッ ト する こと を 指定す る （アクティブ レベル 
は Low). 
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LWC 
(Low Write 
current) 



へ 



媒体の 内外 周の 電磁気 特性の 相違 を補慣 する ため， 害き 込み 時 磁気 

ッ ドの 害き 込み « 流 を 切換え る こと を 指定す る. 外周 シ リンダ （0 
〜42) では High レベル， 内 周シリ ンダ (43〜76) では Low レベルと な 
る. 



DC 電源 用 コネ ク 夕 （PC-9801 のみ) 




タイミング チヤ 一 卜 



拿 シーク 系 タイミング 



DSn 



おし ZXXZDC 



DIR 



STP 



め 



厂 



f^^me^ ^^^^ 



RDY チュ /クタ ィ ミン グ f | 
TK0 チ エック タイミング f 
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リード データ 系 タイミング 



DSn ~ V 



/ 



SSL 

MFM 
LWC 
HLD 





X 



I 

I 

i 

RDY チ ェ ッ ク 

タイ ミン グ 



5Q 



厂 




\ 



w(n、 



へッ ドロー ド状 s で mi -デ バイ スの 

H —ン リ ンダに アクセス する 時 は， 
へッ ドロー ド 待ち 時 IB はない, 



M デ バイ スの M 

時 問 以内に 次の リ 
セス がない 時. 



シ リ ン ダに 定 
ト '/ライ トァク 



ヅ 产 



WDT 一 
SYC 一 



― 




J ~ V 




チ 



トラック フォー マツ ト 



ID I GAP ISYN1 a 1 GAP 



ID 



データ 部 



• ライ 卜 データ 系 タイミング 



DSn 



SSL 义 



FLR 
MFM 



LWC 



X 



RDY チェ ッ ク 
タイミング 



へッ ド 
ロード 

^ち 時間 



WGT 



WDT 



SYC 




トラック フ す 一 マ • •/ ト 



1 _ 



リード 系と 同じ 



I 



尸- X 丄 



X！ 



t4 



N 

Y 

p 

A 

G 



D 



部 

デ 
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イン 夕 一 フェイス 信号と コネ ク 夕の 形状 



1 


GND 


19 


2 


GND 


20 


3 


GND 


21 


4 


GND 


22 


C 

0 


に Mn 


60 


6 


GND 


24 


7 


GND 


25 


8 


GND 


26 


9 


GND 


27 


10 


GND 


28 


11 


GND 


29 


12 


GND 


30 


13 


GND 


31 


14 


GND 


32 


15 


GND 


33 


16 


GND 


34 


17 


GND 


35 


18 


NC 


36 



NC 
HLD 
DS4 
IDX 



WDT 

WGT 

TKO 

PRT 

RDT 

SSL 

RDY 

NC 




第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 



方 
本体 





向 









― 



概 



能 











y 、 



Ground 



未使用 



媒体 面に Read/Write へッ ドを ロードす る こと を 指定す る （ァ ク テ ィ 
ブレ ベル は Low). 



媒体 上の 起点 を 示す. 媒体が 1 回転す る ごとに 1 回 出力す る パルス 信 

号. ― 



デバイス を 選択す る .DS1〜4 の 内い ずれ か 1 つ を Low レベルに する 
ことにより， 対応す る デバイスが 選択され， その他の 入出力 信号 線が 
有効と なる. 



スピン ドル モータ を 回転させる （ァク ティ ブ レベル は Low). 



Read/Write へッ ドの 移動 方向 を 指定す る. 本 信号が High レベルの 
時 外周 ト ラ ッ ク 方向， Low レベルの 時 内 周 ト ラ ッ ク 方向 を 指定 T る 



DIR 信号に より 指定した 方向へ Read/ Write ヘッド を 移動させる パ 
ルス 信号. 

媒体に 害き 込む デー タ を 供給す る パルス 信号. 



Low レベルの 時 媒体への 害き 込み を， High レベルの 時 媒体からの 统 
み 出し を 指示す る. 



へッ ドカ <00 卜 ラック 上に ある こと を 示す. （ァク ティ 7 レベル は 
Low). 

媒体への 害き 込み 力， 止 状 » である こと を 示す （アクティブ レベル は 
Low). 



媒体 か ら统 出した データ 信号. VFO 回路に よって WID 信号と 同期し 
た 信号で なければ ならない， 



害き 込み ノ 统み 出しに使 用す る 媒体 面 を 《 択 する. High レベルの 時 
は 媒体の *0， 面 ffl のへ ッ ドを 選択し， Low レベルの 時 は 媒体の， 1， 
面 側のへ ッ ドを 選択す る. 



デ バイ スが 動作 可能 状 « である こ と を 示す （ァク ティ フ レベル は 
Low). 



信号の 機能 



信 舞 名 





GND 
NC 

(No Connec- 
tion) 



HLD 
(Head Load) 



IDX 
(Index) 



DS ト 4 
(Drive Select 
1〜4) 



MTR 
(Motor on) 

DIR 
(Direction 
Select) 




WDT 
(Write Data) 

WGT 
(Write Gate) 

TKO 
(Track 00) 

PRT 
(Write 

Protect) 

RDT 
(Read Data) 

SSL 
(Side Select) 

RDY 
(Ready) 
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WDT 



~ ？ 1 ト 



トラック フ ォー マツ ト 



ID に GAP 




データ 部 



國 タイミング チヤ 一 卜 
• シーク 系 タイミング 

1MBFD の 場合と 同じ 
リード データ 系 タイミング 




SSL 




H し D 



\ 



I 



RDY チェック 
タイ ミン グ 



へッ ド 
ロード 

待ち時間 



WGT 



WDT 



へッ ドロー ド状 B で M デバイスの 
M -シ リ ンダに アクセス する 時 は， 
へッ ドロー ド 待ち時間 はない. 



同一 デ パイ スの同 
時間 以内に 次の リ 
セス がない 時. 



シ リンダに 定 

ド Z ライ トァク 



ヅ产 




トラック フォ 一 マ マ ト 



T I【） l" GAP |SYn] 




GAP ISYN[ ID 



データ 部 



翁 ライ 卜 データ 系 タイミング 



厂 



t 



リード 系と 同じ 



DSn V 
SSL X 



H し D 



t 

RDY チェック 
タイミング 



WGT 




第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 




续子 




信号 名 

，n マ mm 


， 

1 


DDA 
PBO 


2 


PdI 


3 




4 




产 

5 


PB4 


6 


PB5 


7 


PB6 


8 


PB/ 


9 


GND 


10 


GND 


11 


GND 


12 


GND 


13 


GND 


14 


GND 


15 


GND 


16 


GND 


17 


GND 


18 


GND 



端子 番号 

19 

20 



信号 名 

PAO 
PA1 



ピン コネ クシ 3 ン 
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RESET 
GND 



2 お CN52222223333S33 



^ppppppp^ppppp 




【 a l 鱷 gT?^ 置 niK ItM 



弟 

5 

m 




注： ケーブル 上で はすべ ての 信号 は 負 論理で あり， インターフェイスで 正 論理に 変換され る 



1 


DSD 


26 


2 


― 


27 


3 




28 


4 


+ 5V 


29 


5 


GND 


30 


6 


+ WD 


31 


7 


GND 


32 


8 


+ RD 


33 


9 


GND 


34 


10 


GND 


35 


11 


GND 


36 


12 


GND 


37 


13 


GND 


38 


14 


GND 


39 


15 


GND 


40 


16 


GND 


41 


17 


GND 


42 


18 


GND 


43 


19 


GND 


44 


20 


GND 


45 


21 


GND 


46 


22 


GND 


47 


23 


GND 


48 


24 


GND 


49 


25 


(iND 


50 







GND 
GND 
GND 

GND 
一 WD 
GND 
-RD 
GND 




RDY 

STP 

DS1 

DS2 

DS3 

DS4 

DIR 




26 




曰 



2 ^ c o T o 1 

s ^ K R L s s ^ 

H w ^ T F HHS 



361 



蟹- 1 11 Llg^MBU Lhffi t ^舅 



第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 



PC-9801-27 固定 ディスク インターフェイス ボード 



1 




2 


OiNU 


3 


厂 m r\ 


4 


OlNU 




广 Mn 


c 
o 


广 Kin 


つ 
7 


厂 xin 


o 

8 




9 


OINU 


10 


OlNU 


， 1 

11 


广 

UINU 


12 


广 Mr\ 


13 


广 Mr\ 


14 


广 Kir\ 
CjINU 


15 


广 MT^ 

CjINU 


16 


GND 


17 


GND 


18 


GND 


19 


GND 


20 


GND 


21 


GND 


22 


GND 


23 


GND 


24 


GND 


25 


GND 



49 

50 



REQ 
IXO 



注： ケーブル 上で はすべ ての 信号 は 負 論理で あり， インター フェイス ボードで 正 論理に 変換され る. 




01234567 

DDDDDDDD 



Y K T P T3 D 

^ c s ^ E X 

B A R a s C 



^^^^33333333S3444444444 
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固定 ディスク ュニッ トの インター フヱ イス 信号 は， データ 信号と 制御 信号に 大別され る （固定 ディスク 
を 本体 内に 内蔵す る モデルの 場合， 内部 バス は 外部に は 出て いない）. 

• データ 信号 は， 8 本の データ 信号で 構成され， バイ ト 単位の データが 転送され る. 

データ 転送の 制御 は 後述の REQ/ACK 信号 を 用いた， ハンド シ ヱ ーク 方式に よる. 
• 制御 信号 は 次に 示す 8 本が ある. 



信 1 名 


方 向 
本体—— HD 


機 m 






内部 バスが 動作 中で ある こ と を 示す. 


ACK 
(Acknowledge) 




REQ/ACK 倌号を 用いた ハン ド シェーク 方式に よる データ 転送の^ 
の 応答 信号. ACK は IDR を リードした とき， ま た は 0DR に ライトし 
たと き ハー ドウ エアに より セットされ， REQ 信号が オフになる と リ 
セッ ト される. 


RST 
(Reset) 


► 


CCR の RSTbit を や 1 な から にした 時 オンに なり， コント 口 
—ラ をセッ ト する. 


MSG 
(Message) 




コン ト ローラの 出力 信号で， REQ/ACK ハン ド シェーク による デー 
タ 転送が， r 動作 完了 状 »」 （Message State) にあり， 情報が 「ポスト 
ステータス バイト j (Message byte) である こと を 示す. 


SEL 
(Select) 


¥ 


コ、 ィ ト ローラ を 選択す ると き オンに する. SEL が オン 時の データ 信 
号 は， 選択すべき コントローラ 番号で 01H とする. 


CXD 
(Control/Data) 


4 


コン ト ローラが 出力す る 信号で， REQ/ACK ハン ドシェ ーク による 
データ 転送の 情報が， 制御 (Control) 情報で あるか， データ (Data) 情 
報で あるか を 区別す る. 


REQ 
(Request) 


< 


REQ/ACK ハンド シ ユー ク 方式に よる データ 転送の B の 要求 信号 と 
して コン ト ローラが 出力す る 信号. 


1X0 
(Input/Output) 


< 


1X0 はコン ト ローラが 出力す る 信号で， REQ/ACK ハン ド シェーク 
による データ 転送の 方向 を 区別す る. 1X0 が オンのと き は， コント 口 
ーラ から 内部 バスへの 転送 方向で ある. 
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參 Reset 



— I 



に ST 



その他の 

MW8 号 



7^ 



7 



/ ト 



コントローラ リセ ッ ト w 作^ r 



♦ 



I/O ルーチン 



RST オン RST オフ 



•Selection Phase 



IZO ルーチン 



SEL 




— ひぺ 


BSY 




I)Bi 


y x 









max 100ns 



t 



オン 



I t 

BSY SEL 
センス オフ 



Command Phase 



MSG 



CXD 
TXQ 



KEQ 



ACK 



I)Bi 




1ノ0 ルーチン 



REQ 

センス 



ゴト 



Command 



务 



厂 



Output 



夺 



7^ 





7^ 



1st Command 



7A 




Last command 



i t 



i t 



ODR 
ライ ト 



REQ 

センス 



QDK 
ライ ト 
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第 5 章 固定 ディスク インターフェイス 



• Data Phase (DMA mode) 




IXQ 



面 



IOW 



Output 



\ 1st Write Data I 



/ね 



"LJ 



ODR ラ ィ ト 



チ 



> Last Write Data 



1_T 



ODR ライ ト 



IXQ 



Input 



ザ/ L 



DBi 



Tor 



Xjst Read Data^X 



i_r 



IDR リー ド 



VA 



や 



Xt ast Kead ^*ta> 



T-X 



IDR リード 



• Data Phase (Program I/O mode) 



MSG 



CXD 



IXO 



REQ 



ACK 



Data 



I 



Output 



I 




DBi 





1st 【)ata 



i 



IZO ルーチン 



KKQ 

センス 



ODR 
ライ ト 



ゾ产 



ゴ产 



/ 厶 



/JL 



ザ/ 






Last 〖)ata 



REQ 

センス 



ODR 

ライ ト 



第 5 章 
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第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 



MSG 



CXD 



チ 



fxo 

REQ 



Data 



Input 



マん 



7^ 
ザ 



ACK 



INT9 



(INTE«1 の 時) 
DBi 



^ Completion Status ん 



X 



e 



m リ 込み または 

REQ センス 



IDK 

■J ード 



t 

INTE 
才フ 



REQ 

センス 



IDR 

リー ド 



^ Last Data 

i i 

REQ IDR 

センス リード 




Completion Phase S Message Phane 



MSG 



CXD 



IXO 



REQ 



Command 




Inou 




ACK 



DBi 



X 



7/ 



1st Data 



X 



7A 



izo ルーチン i 

REQ 

センス 
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ブリン タイン ターフェ イス 




インターフェイス 信号と コネクタの 形状 



端子 番号 



1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 



信号 名 



PSTB 

PDB0 

PDB1 

PDB2 

PDB3 

PDB4 

PDB5 

PDB6 

PDB7 

NC 

BUSY 

NC 

NC 

GND 





7 1 


I 










信号の 機能 



« * 名 


意 味 


PDBO 

〜 PDB7 


ブリ ンタの 8 ビッ トの 送信 データ. 


PSTB 


データ を プリンタ 側が 引取る ための 同期 用 信号. 


BUSY 


プリ ンタが データ 受信 不可能 (BUSY 中） である 事 を 示す. 
• ブリン タ 側の 受信 データ バッファが フルに なった 時， 
• プリンタが セレク ト状] 8 でない 時， 


GND 


Grouna 
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第 3 部 外部 イン 夕ーフ i イス 仕様 




インターフェイス 信号と コネクタの 形状 











1 




19 


GND 


2 


PDBO 


20 


GND 


3 


FDB1 


21 


GND 


4 


PDB2 


22 


GND 


5 


PDB3 


23 


GND 


6 


PDB4 


24 


GND 


• 7 


PDB5 


25 


GND 


8 


PDB6 


26 


GND 


9 


PDB7 


27 


GND 


10 


ACK 


28 


GND 


11 


BUSY 


29 


GND 


12 


PE 


30 


GND 


13 


SELECT 


31 


INP-FWME 


14 


GND 


32 


FAULT 


15 


NC 


33 


GND 


16 


GND 


34 


NC 


17 


FG 


35 


NC 


18 


+ 5V 


36 


INP.0UW 



一 



ビンコ A シ 一 ン 
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第 6 章 ブリン 夕 インターフェイス 



信号の 機能 



« 母 名 



DATA • STB 



PDBO 
〜PDB7 



方 向 
本体 ^ プリンタ 



機 



能 



データ を ブリン タに 伝える ための 同期信号. 

定常 状 « は HIGH である. プリンタ はこ の 信号が HIGH か ら LOW に 
なった 時 BUSY を HIGH にし， LOW から HIGH になった 時， データ を 
统み 込む. パルス 幅 は 1;/ s 以上で ある. 



8 ビッ トの データ を 送信す る 出力 倌号. 

論理 1 は HIGH である. PDB0 が LSB.PDB7 が MSB となる. パルス 幅 
は 3// s 以上で ある. 



ACK 



BUSY 



ブリ ン タ が ， 装置 内への データの 取り込み を 完了した こ と を 示す 信 
号. DATA'STB に対する 応答で ある. ただし， プリンタから は 電源 
投入 時に 無条件に 一度 出力され る ことがある. 



プリンタが データ 受信 不可能 (BUSY) 状 》 である こと を 示す 信号. 
LOW の 場合， プリンタ は データ 受信が 可能で ある. 



PE 



SELECT 



GND 



ブリン タの 用紙が 残り 少なく なった 時 HIGH になる. 



プリ ン タカ (SELECT (オン ライ ン） であるか DESELECT (オフ ライ 
ン） であるか を 示す 信号. HIGH の 場合， プリンタ は データ 受信が 可能 
である （SELECT). 



U りり! j グ ラン ド 



FG 



フレーム グ ラン ド 



+ 5V 



INPUT • 
PRIME 



ブリン タの 電源 » からの 倌 号. プリンタの 電源 ON/OFF の 状 18. また 
は ブリン タ ケーブル 接 統 の 状 » が 確 g できる. 



リ ンタを 初期化す るた めの « 号. ハ* ルス 幅 は 15;/ s 以上. 一定 時間 以 
上 LOW にす ると， バッファ 内の データ を 処理した 後， プリンタ は 初期 
状 JS になる （SELECT, DESELECT の 状 想の みは 変化し ない） 



FAULT 



INP • BUSY 



タイミング チヤ 一 卜 



プリンタが エラー を 起した こと を 示す 信号 

(エラー 以外に， PE=1, または SELECT = 0 の 場合に も LOW とな 
る）. 



通常 BUSY 信号と 同一 である. ただし， ブリン タ によって は， データ 



号 は LOW のままで， この 倌 号が HIGH になる ものが ある. PC-PR201 
系統の プリンタに はこの 信号 はない. 



PDB0〜7 



DATA -STB 



BUSY 



r 



ACK 





t2 


t3| 











"ひ 



ti, t2,t3 : Minims 
t 4 ： 約 
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(1) 送信 ェ レ メント タイミング 1 (2) 送信 ェ レ メント タイミング 2 
* PC - 9801 では， 22 番 ビン RI は NC となって いる. 



弟 

7 

單 



RS-232C インターフェイス 



一 



7.1 インターフェイス 信号と コネクタの 形状 



• /At 



• 子番， 1!** 



1 


GND 


2 


TXD 


3 


RXD 


4 
、 


RTS 


5 


CTS 


6 


DSR 


7 


GND 


8 


DCD 


9 


NC 


10 


NC 


11 


GND 


12 


NC 


13 


GND 


14 


GND 


15 


TXC (2) 


16 


NC 


17 


RXC 


18 


NC 


19 


NC 


20 


DTR 


21 


NC 


22* 


RI 


23 


NC 


24 


TXC(l) 


25 


NC 



〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 



25 



14 







一 
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第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 

■ PC-9801N し NS/L, PC-9821Ne 



(1) 送^ エレ メント タイミング 1 (2)^^ エレ メント タイミング 2 

1\\ ： RS 232C において， KSEN を GND に^す ことによ リ， 冬 休 内部の ドライバ レ シ一 パがィ I 効になる • 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 




RI 

TXC"» 

TXD 

RTS 

DTR 

RSEN 

GND 

GNI) 



D R D s c C 

T X X 

CRT 



X 6 € 

R D ひ 
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第 7 章 RS-232C インターフェイス 



7.2 PC-9801U/VF/VM での 回路 

■ —― 一 



タイマ 



(2.4576MHz) 
PCLK1 



CLKO 


OUT0 


CLK1 


0UT1 


CLK2 


0UT2 



LDB001 

I C 
し DB071 



》 



RDSTBO 
WTSTBO 
RGS01 
RSCSO 

RESET 1 





TXC 


CLK 


RXC 
TXD 


D0-D7 


RXD 


//PD8251A 


DSR 


SIO 


CTS 
DTR 


RD 
WR 


RTS 


C/D 


TXRDY 


TXEMPTY 


RESET 


RXRDY 





PB7 - 




PB6 - 




PB5 - 


システム 


PB4 


ボー ト 


PB3 




FB2 


UPD 


PB1 


8255A 


PBO 




PC7 




PC6 




PC5 




PC4 




PC3 




PC2 一 




PC1 - 




PCO - 



TXRDY Enable FZF 



TXEMPTY Enable 

F/F 



RXRDY Enable 



は：： 1 . PC-9801/E/F/M では， クロックと 切り換え を， ディップ スィッチ SW1 の 7, 8, 9, 10 の 4 ビ ノトに 
よ り 行って いる. 

2. PC-9801 に は， CI 倌 号の 回路が 無い. 

3. PO9801UV では， クロックの 邁 択か 4 |« にな リ， MJMj 時機 溝が 使 If 河 能. 




P0424 ST1 



<P0417 KT 



1488 

£> 3 



^ > P0402 SD 



1KQ 



バ 



IK 
Q 



1489 



1489 

8 <o 10 

9 て 



ぜ画 RD 



ベ P0406 DR 



1488 



6 
9 



1 



330P 10 



< P0405 CS 




今 P0420 ER 



4 P0404 RS 



1489 

々『 



< P0408 CD 



xooo 

FG 

1489 



今 P0407 SG 
今 P0411 SG 



4 P0413 SG 



^ P0414 SG 



10 



+ P0401 GND 
ベ CI 



LS10 



げ (8259^) 



第 7 章 



§Q § ひ 議ひ 
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ファイル スロット 




PC-9801FA, FS, FX, PC-9821Ap, As, Ae, Af では， ファイル スロット を 搭載して いる. これに 
より 前面から 各 オプション 機器 を 簡単に 接続す る ことができる • 

接続 可能な 装置 は， SCSI 機器， フロッピ一 ディスク ドライブ， バス マスタ 機能の 無い オプション ボー 
ド などで ある. 

PC-9821Ap, As, Ae, Af では フロッピーディスク コネクタに， 1.44MB 制御 用の 信号 線が 追加され て 
いる， 



1 



43 



2 



44 



1 



59 



2 



ト 



60 



B01 



B50 



B02 



A50 




ファイル スロッ 卜 コネクタ ビン 配置 



フロッ 



SCSI コネクタ 



フロン 卜 拡張 用 コネクタ 



注 意： 各 電源 コネクタ は 同時に 使用で きないた め， 必ず 排他 利用す る こと. 




375 



第 3 部 外部 インター フ i イス 仕様 



8.2 フロッピー 





バス スロット 信^ "覧 



NO 


信号 名 1 




信号 名 


1 


十 12V 


2 


+ 12V 


3 


NC 


4 


NC 


5 


+5V 


6 


+5V 


7 


FDIN2M30* 


8 


F2M3- 


9 


FDIN30 


10 


GND 


11 


DSKCHG 


12 


READY 


13 


GND 


14 


SIDESEL 


15 


GND 


16 


R DATA 


17 


GND 


18 


W PROT 


19 


GND 


20 


TRACK00 


21 


GND 


22 


WGATE 


23 


GND 


24 


W DATA 


25 


GND 


26 


STEP 


27 


GND 


28 


DIRSEL 


29 


GND 


30 


MOTORON 


31 


GND 


32 


DRVSEL2 


33 


SYNC 


34 


NC 


35 


GND 


36 


DRVSELO 


37 


MFM/FM 


38 


INDEX 


39 


GND 


40 


NC 


41 


WINDOW 


42 


IN USE 


43 | GND 


44 | DENSITY 



* PC-9801FA, FS, FX を 除く 



フロッ ビー ディ スク コネクタ バス スロッ 卜 信号 
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第 8 章 ファイル スロッ 卜 



國信^ tt 様 

各 信号お よび タイミング チャート は， 本体 背面の 1MB フロッピーディスク インター フヱ イスと 同等 
である. 

ここで は， 追^?[]された信号にっぃてのみ記述する. 

• FDIN30(FDIN2M30) フロッピーディスク オプション 認識 信号 

ローのと き， ファイル スロットに フロッピーディスク オプションが 実装され たこと を 認識す る. これ 
により， 本体 背面の 1MB フロッピーディスク インター フェイス は， ドライブ 番号 #4( ソフトウェア 
ディップ スィ ツチ 1 - 4 変更 時 は #2) のみ 認識す る. 

• DSKCHG メディア IN/OUT 信号 

フロッピーディスク 挿入 時， ただちに ハイ， 排出され る ことにより ただちに 口 一となる. 

• FDIN2M30 3 モード FD 識別 信号 

ローのと き， ファイル スロッ トに 3 モード 対応 フロッピーディスク ドライブが 実装され たこと を 認識 
する. 

• F2M3 アクセス モード 切り替え 信号 

口一 のとき， ファイル スロッ ト用 3 モード 対応 フロッピーディスク ドライブ に対して， 1.44MB 
モードで アクセス する こと を 通知す る • 

ハイのと き， ファイル スロッ ト用 3 モード 対応 フロッピーディスク ドライブ に対して， 1MB モー 
ドで アクセス する こと を 通知す る. 

■ 翻 容量 



電圧 


1 


+5V 


1.0 A (最大 5sec 以下） 
0.7A(Typ.) 


+12V 


1.5 A (最大 5sec 以下） 
1.2A(Typ.) 



フロッ ビー ディ スク コネクタ 電源 容 



181 
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第 3 部 外部 イン 夕ーフ I イス 仕様 



8.3 SCSI コネクタ 







, « 




バス スロット 信ト覧 



NO 


信《 名 


NO 


~ 1 

信号 名 


1 


GND 


2 


- DBO 


3 


GND 


4 


- DB1 


5 


GND 


6 


-DB2 


7 


GND 


8 


- DB3 


9 


GND 


10 


- DB4 


11 


GND 


12 


- DB5 


13 


GND 


14 


- DB6 


15 


GND 


16 


- DB7 


17 


GND 


18 


- DBP 


19 


GND 


20 


GND 


21 


GND 


22 


GND 


23 


GND 


24 


GND 


25 


OPEN 


26 


TERM 


27 


GND 


28 


GND 


29 


GND 


30 


GND 


31 


GND 


32 


- ATM 


33 


GND 


34 


GND 


35 


GND 


36 


- BSY 


37 


GND 


38 


- ACK 


39 


GND 


40 


- RST 


41 


GND 


42 


- MSG 


43 


GND 


44 


- SEL 


45 


GND 


46 


-C/D 


47 


GND 


48 


- REQ 


49 


FILEINO 


50 


-I/O 


51 


NC 


52 


NC 


53 


+5V 


54 


+5V 


55 


NC 


56 


NC 


57 


+ 12V 


58 


+ 12V 


59 


+ 12V 


60 


+ 12V 



SCSI コネクタ バス スロッ 卜 信号 
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第 8 章 ファイル スロッ 卜 



■ fe^5" (士様 

各 信号お よび タイ ミ ング チャート は， 本体 背面の SCSI インター フヱ イスと 同等で ある 
ここで は， 追加され た 信号に ついての み 記述す る. 

• FILEINO SCSI 才 プシ ョ ン 信号 

ローのと き， ファイル スロットに SCSI ォ プシ ョ ンが 実装され た こ と を 認識す る. 
実装 時には 冷却 フ ァ ンの 回転 数が 速 く なる （ハイの 時 ブルア ッ プ 抵抗 は 不要). 

■m 源 容量 





電流 容量 


+5V 


1.5 A (最大 5sec 以下） 
1.0A(Typ.) 


+ 12V 


2.0A (最大 5sec 以下） 
10A(Typ.) 



SCSI コネクタ 電源 容量 

國 制^^ 

ファイル スロッ 卜の SCSI コネクタ および， 専用 SCSI スロッ ト において は 以下の 制限が ある. 

• SCSI インター フヱ イス （ホスト *) は， SCSI 周辺機器 （ターゲット） を 内蔵す る 場合， 内蔵す る ター 
ゲ ッ ト の 動作 保証 電圧 確定 後， 4 秒 以上 後に SCSI バス リセット 信号 を 出す. 

• SCSI ィ ン ター フヱ イス （ホス ト *) は， SCSI バスリ セッ ト後 2.5 秒 以降に セレクション フェーズに 
入り， —SEL 信号 を アクティブに する. 

• セレクション タイム ァゥ 卜 遅延 を最 /J、 500 ミ リ 秒と する. 

* ホスト： SCSI インタ一 フェイス ボード （PC - 9801FA-02 等） 

■ 専用 SCSI インターフェイス 

PC-9801FA フロッピーディスク モデルに， ファイル スロット 用 SCSI オプション 製品 を 実装す る 

場合， 専用の SCSI インター フヱ イス ボード （PC - 9801FA - 02) が 必要と なる. （固定 ディスク 内蔵 モデ 
ル では 標準で 実装され ている. ) 
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第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 




バス スロッ 卜 信号 ー黧 



NO 




NO 




NO 


信号 名 | NO 


信号 名 




A01 


GND 


B01 


GND 


A26 


AB201 


B26 


mnc i 

IK061 


A02 


GND 


B02 


GND 


A27 


AB211 


B27 


1K091 


A03 


GND 


B03 


GND 


A28 


AB221 


B28 


IR101 


A04 


AB001 


B04 


DB001 


A29 


AB231 


B29 


IR121 




A05 


AB011 


B05 


DB011 


A30 


INTO 


B30 


T T** 1 へ， 

IR131 


A06 


AB021 


B06 


DB021 


A31 


GND 


B31 


GND 


A07 


AB031 


B07 


DB031 


A32 


IOCHKO 


B32 


, ぎ、 T T 

-12V 


A08 


AB041 


B08 


DB041 


A33 


IOR0 


B33 


-12V 


A09 


AB051 


B09 


DB051 


A34 


IOWO 


B34 


T、 V ^ ^ 、 T 、产 冒、 ハ 

RESETO 


A10 


AB061 


BIO 


DB061 


A35 


MRCO 


B35 


DACKOO 


All 


GND 


Bll 


GND 


A36 


MWCO 


B36 


DACK30 


A12 


AB071 


B12 


DB071 


A37 


INTAO 


B37 


DRQOO 


A13 


AB081 


B13 


DB081 


A38 


NOWAI0 


B38 


DRQ30 


A14 


AB091 


B14 


DB091 


A39 


SA し El 


B39 


WORDO 


A15 


AB101 


B15 


DB101 


A40 


MACSO 


B40 


GND 


A16 


AB111 


B16 


DB111 


A41 


GND 


B41 


し INU 


A17 


AB121 


B17 


DB121 


A42 


CPUENBO 


B42 


GND 


A18 


AB131 


B18 


DB131 


A43 1 RFSHO 


B43 


DMATCO 


A19 


AB141 


B19 


DB141 


A44 


BHEO 


B44 


MWIO 


A20 


AB151 


B20 


DB151 


A45 


IORDY1 


B45 


MWEO 


A21 


GND 


B21 


GND 


A46 


SCLK1 


B46 


GND 


A22 


AB161 


B22 


+ 12V 


A47 


S18CLK1 


B47 


GND 


A23 


AB171 


B23 


+ 12V 


A48 


POWERO 


B48 


SBUSRQ1 


A24 


AB181 


B24 


IR031 


A49 


+5V 


B49 


+5V 


A25 


AB191 


B25 


IR051 


A50 


+5V 


B50 


+5V 



フロン 卜 拡張 用 コネクタ バス スロッ 卜 信号 
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第 8 章 ファイル スロッ 卜 





求 

各 信号お よび タイ ミ ング チャート は， 本体 背面の 拡張 スロッ ト バスと 同等で ある. 
以下に， 削除され た 信号 を 記述す る. 



EXHRQ10 


(B40) 


EXHRQ20 


(B47) 


EXHLA10 


(B42) 


EXHLA20 


(B46) 


VI (A02) 




VI (B02) 




V2 (A03) 




V2 (B03) 




國職 容量 





霄圧 




+5V 


士 5% 


1.0 A 


+ 12V 


士 10% 


0.3A 


- 12V 


士 10% 


0.3A 



フロッ ビー ディ スク コネクタ 電源 容 i 
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その他の インターフェイス 




ft* 名 


K 明 


XA， XB 
YA, YB 


マウスからの エンコーダ 入力 


LEFT 
RIGHT 


マウス 上に ある ボタンの 入力 
ボタン を 押す と 0 になる. 


NC 


未接統 



PC-9801NL, NS/L, PC-9821Ne 




第 9 章 
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第 3 部 外部 インターフェイス 仕様 




ネ 



12 



1 



门门 n 门 n 门门 门门门 nn 
uuuuuuuuuuuu 



24 



13 




GND 

GND 

GND 

GND 

GND 

GND 

cr ジック 

GND 
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第 9 擊 その他の インターフェイス 




纏 子 番号 



« 号 名 



1 


FWD 


2 


BACK 


3 


LEFT 


4 


RIGHT 


5 


+ 5 V 


6 


TRG1 


7 


TRG2 


8 


OUTPUT 


9 


GND 



— 



ビン コネクション 

—— ― 







1 



5 



〇 〇 〇 〇 〇 

O o O o 



6 



9 



纏 子 番《 


信 « 名 


方向 


機 m 


1 


FWD 


I 


ジョイ ステ イツ クレバー 上方 向からの 入力 < t i り- 


2 


BACK 


I 


ジョイ ステ イツ クレバー 下方 向からの 人力 信号 


3 


LEFT 


I 


ジョイ ステ イツ クレバー 左方 向からの 入力信号 


4 


RIGHT ― 


I 


ジョイ ス ティ ッ クレバー 右方 向からの 入力信号 


5 


+ 5 V 




« 源 " 


6 


TRG1 
(OUT1) 


I/O 


ト リガ ボタン 1 からの 入力信号 


7 


TRG2 
(OUT2) 


I/O 


ト リガ ボタン 2 からの 入力信号 


8 


OUTPUT 
(OUT3) 


0 


ジョイ ステ イツ クの コモン 出力 




1.1 CPU 

― 















一 



CPU CMOS 16 ビット マイクロ プロセッサ #PD70216(V50) 

;/PD70116(V30) 互換 
実装 周辺 機能 

• Clock Generator 

• Programmable Wait Control Unit 

• Refresh Control Unit 

• Timer Counter Unit 

• Serial Control Unit 

• 割り込み Control Unit 

• DMA Control Unit 

クロック 7.9872MHz (約 8MHz) 

125.2nsecZ クロック 
デュー ティ 比 1:1 

データ バス 幅 16 ビッ ト 
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第 4 部 PC-98LT 




PC-9800 シリーズの ディ ッ ブス ィ ツチに 相当す る もの はない • 

• ノヽ。 ワース ィ ッ チ 

電源 を ONZOFF する ための スィ ツチ. 
• 電源 自動 切断機 構 

ディスプレイの パネル を 倒した 時点で 電源 を OFF にす るた めの ス ライ ドス ィ ツチ. 
• リセット スィッチ 

システム 全体の 初期化 を 行うた めの プッシュ スィッチ. 本体 正面 より 見て 左側 面 奥に ある' 

長期 保存 時な どに バッ テ リ の 消耗 を 防ぐ ため， 学習 RAM から バッ テ リ を 切り離す ための ス ライ ド 
スィッチ. 通常 は ON のままで 使用す る. 本体 底面に ある （model 11Z21Z22 は 本体 正面より 見て 

左側 奥に ある）. 
國 メモリ スィッチ 

バッ テ リ バッ ク アツ プ された 学習 RAM の 一部に， PC-9800 シリーズの メモリ スィッチ SW1〜SW8 
に 相当す る メモリ スィ ツチ を もつ. 




國 初期 診断 プログラム 

初期 診断 プログラム は POWER ON または リセ ッ 卜で 起動され， 次の 手順で ハー ドウ ヱァの 診断 を 行 

① CPU, ROM, ベース メモリ （128KB) および VRAM を 診断し， 正常なら ば 約 1 秒 ブザー を 鳴らす. 

② メモリ （128KB を 超える 空間） を 診断し， 診断 結果 を 128KB ごとに 表示す る • 

③ ブート ストラップ ローダに 制御 を 渡す. 

初期 診断 プログラム は， 異常 を 検出す ると 以下のような メッセージ を 表示し， 約 3 秒 後に POWER 
OFF する. 
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第 1S 他 機種との 相 遺 



TIMER ERROR 
INTERRUPT ERROR 
DMA ERROR 

BATTERY BACKUP MEMORY ERROR 
LOW BATTERY 

上記 5 点の 他， 起動時 に ブザー が 鳴 ら な レ 、場合 も システム 異常で ある. 

讕 バックアップ メモリ 

ノ、 ♦ ック アップ メモリ は， その 内容 を check sum により 保証して いる. バックアップ メモリの 内容 を 書 
き 換えた ときには， 必ず check sum が 生成され る. 

初期 診断 プログラムが check sum の 異常 を 検出した 場合に は， 次の メッセージが 表示され， パック 
アップ メモリ の 内容 は 強制的に 初期化 される. 

INITIALIZE BATTERY BACKUP MEMORY 

キー を 押しながら システムの 起動 (POWER ON または リセ ッ ト） を 行った 場合に は， バック 
アップ システムの 内容 は 無条件に 初期化 される • 




シス アム 動作 中， 次の ような 原因に よって ブザーが 鳴動す る ことがある. 

• システム 動作 中に LOW BATTERY を 検出した 場合. 
約 4 秒 ごとに くピィ ピィ ピィ 〉 と ブザーが 鳴る. 

そのまま 動作 を 継続す る 場合 は， ただちに AC アダプタ を接統 する 必要が ある. 
• 1 時間 以上 キー入力 または ディスク アクセス が 行わ れ ていな レ 1 場合， 
約 4 秒 毎に く ピィピ ィ > と ブザーが 鳴る. 
いずれ かの キー を 押せば ブザー は 解除され る • 

システム を 連続 して 動作 さ せる 場合な ど は， 次の 手順に よって ブザー 機能 を 解除す る ことができる 

① 以 下の プログラム を， ROM に 内蔵して いる N88- 日本語 BASIC(LT) で 実行す る. 

② システム を リセットし， 再起動す る. 
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第 4 部 PC-98LT 



100 ' 

1 10 • BEEP OFF 
120 ' 

1 30 CLEAR &H10 

140 DEF SE6=SEGPTR(2) 

150 MSUB-&H0 

160 FOR AD-&H0 TO &HF 

170 READ OT$ :POKE AD < VAL ( '• &H '• +DT$) 

1 80 NEXT AD 
190 CALL MSUB 
200 END 
210 f 

220 • MACHINE LANGUAGE 
230 • 

240 DATA 50/53/51 /52/B8/ 18/22, B2, 00/ CD, 18,5A,59,5B/58,CF 

これ 以後， 警告 ブザー は 鳴らなくなる が， 内蔵の バッ テリが 放電して しまった 際な ど， バックアップ 
メモリの 内容 を 初期化した 場合に は， 警告 ブザーが 鳴る 設定と なる. 必要な 場合に は， もう 一度 ブザー 
の 解除 を 行う こと. 

注意： PC- 98LT model 11/21/22 は セットアップ プログラム により， ブザ一 機能の 解除が 可能 • 

警告 ブザー を 鳴らす ように 再 設定す るに は， 以下の プログラム を 実行し， システム を 再起動す る こと. 



' BEEP ON 

CLEAR &H10 

DEF SE6»SE6PTR(2) 

MSUB4H0 

FOR AD-&H0 TO &HF 

READ DT$:POKE AD, VA し （ "&H"DT$〉 

NEXT AD 

CALL MSUB 

END 

' MACHINE LANGUAGE . 

DATA 50,53,5L52,B8,18,22,B2,3C,CD,18,5A,59,5B,58,CF 



000000000000000 

012345678901234 

111111111122222 
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第 1 章 他 機種との 相 遠 




システム 
立 上げ 

装 置 



システム 
立 上げ 

ュニ ッ ト 

眷 号 



IPL レコード 
媒体 フォー 1 




3 . 5" FD 
640KB 



3 . 5"FD 
1MB 



ROM 



0， 1， 2， 3 

(注） 



FM 



MFM 



FM 



セクタ 長 



MFM 



128 



256 



IPL レ 3— ト 1 
セクタ 番号 



1, 2, 3， 4 



512 



256 



1024 



128 



1, 2 



1 



1, 2， 3， 4 



1, 2 



1 



1, 2， 3， 4 



256 



512 



256 



1, 2 



1 



1,2,3.4 



512 



1024 



1, 2 



1 



ROM の 
80000H 



FL レ 3— Kl 
バイト 数 



512 



1024 



512 



1024 



512 



注： ュニッ トが #0 しか 無い 場合で も， Loader は 0 〜 3 まで サーチす み 



IPL レコードの 
ロー ドア ドレス 

(実行： L ン トリ ポイント メ 



セグメント 

ベース (X16) 



1FE0H 



1FC0H 



才 フセッ ト 
アドレス 





1FE0H 



1FC0H 



1FE0H 



K)H 



0OOOH 



一 



MS-DOS 



MS DOS 








Boot ブライ オリ ティ 




0 


3 • 5" FD ― ROM 


\ 


\ 


E 


ROM 



MS-DOS では， プ フィオリ ティ 0 と E のみ サポート する • これ 以外の プライオリティ をセッ ト した 場 
合， ローダが ハングアップ する ため， 使用し ない こと. 



PC-98LT 用 日本語 MS-D0S(VER3.1) 



PC-9800 シリーズ 用 オペ レー ティ ング システム MS-DOS は， 通常 フロッ ピー ディスクの 形態で 提供 
されて いる 力;， PC-98LT 用 MS-DOS は， 本体に 内蔵 (ROM 化） した 形で 提供され る. したがって， PC 
-98LT 本体の 電源 を ON する だけで MS-DOS を 立ち上げる ことができる. また 従来の よ う に DOS を 
内蔵した システム ディスク により MS-DOS を 立ち上げる こと もで きる. 



2.1 ドライ 






PC-98LT では 次の よ うに ドライ ブが割 り 当てられる. 

ドライブ A 内蔵 3.5 インチ FD 

ドライブ B 論理的な ドライブ 

(または 拡張 用 マイクロ フロッ ピー ディスク ュニッ ト） 

ドライブ C 内蔵 ROM ドライブ 

ドライブ D RAMDISK ドライブ 



ドライブ A は， PC-98LT に 内蔵され ている 3.5 ィ ンチ フロッ ピー ディスク ドライブ そのもの を 指す. 
ドライブ A では， 3.5 インチ 1M バイ ト フロッピ一 ディスク および 3.5 ィ ンチ 640K バイ ト フロッピー 
ディスク を 読み 害き する ことができる. 

棟 準 状態で は， ドライブ B は 物理的に は 存在 しないが， ドライブ A は 同じ ドライブ を 切り替え， 論理 
的に ドライブ B として 使用す る. 

物理的に ドライ ブが 1 台 し か 存在 し な レ 、場合， や ドライブ A の ディスク かが 最後に 使用 されて いると き 
に ドライブ B を 指定す ると， ドライブ B に ディスク を 入れる ように 促される. たとえば， DIR コ マン 
ドを 実行す る 場合， 



A〉DIR B ： 



と 入力す ると， 阖 面 最上 行に 次の ような メッセージ が 表示 される 



ドライブ B ： に 対応す る ディスク を 挿入 後， 適当な キー を 押して 下さい. 



A>DIR B ： 
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第 4 部 PC-98LT 

内蔵 ドライブから ドライブ A として 使用して いる ディスク を 抜き取り， ドライブ B と して 使用す る 

ディスク （DIR コマンド にて ディ レク ト リを 見ようと する ディスク） を 挿入す る • ここで 適当な キー を 押 

すと ドライブ B の ディ レク ト リが 表示され る. 
同様にして， 、、ドライブ B の ディスク クが 最後に 使用され ている ときに ドライブ A を 指定す ると， 再び 

ディ スクを 入れ替える ように 促される. 

ドライブ C は， PC- 98LT 本体 内に 常に 存在し， MS- DOS 本体 を はじめと する システム ファイル 
(MSDOS.SYS, IO.SYS, C0MMAND.COM)， 文節 変換 用 ドライバ プログラム (NECDIC.DRV) および 
MS-DOS の 基本 コマンド （DISKC0PY.COM, FORMAT.EXE， SWITCH.COM など） を 内蔵して いる. 

ドライブ D は， RAMDISK ドライブ であり， メインメモリの 一部 を ワーク ドライブ として 使用す る • 
PC- 98LT の MS-DOS では， メインメモリ を 64KB〜512KB の 範囲 (64KB 単位） で RAMDISK ドライ 
ブ として サポート している. RAMDISK ドライブ を ワーク ドライブ として 使用す る ことにより， 高速な 
処理が 可能と なる. 





COMMAND 非 常駐 部 




TPA 


COMMAND 常駐 部 


最大 +2KB 


RAMDISK データ * 




RAMDISK コード 域 


MSDOS ワーク 域 


MSDOS . SYS 


10 • SYS 


割り込み ベクタ 



RAMDISK への メモリ 割り当て 
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第 2 章 PC-98LT 用 日本語 MS-D0S(VER3.1) 




PC- 98LT は 本体 内に MS- DOS を 内蔵して いるた め， PC 98LT 用 アプリケーション 媒体 は， 媒体 内 
に MS- DOS を 含まない 形で 実現で きる. 

この場合の アプリケーション 立ち あげ 手順 は 次のようになる. まず， アプリケーション 媒体 を 本体の 
内蔵 ドライブに セットして tg 源 を 入れる と， 内蔵 ROM ドライブ により MS-DOS が 立ち上がる. その 
後， 制御が アプリケーション 媒体 側に 移り， ディスク ドライブ 上の アプリケーション を 起動させる こと 
がで きる. この場合， デ バイ ス ドライバ を 読み込む ための CONFIG.SYS ファイル も アプリ ケーシ ヨン 媒 
体から 読み込む ことが 可能で ある. 



• PC-98LT 用 アプリケーション 媒体の 内容 

rFORMAT/R" に よる フォーマット が 必要) 



AUTOEXEC . BAT 

CONFIG.SYS 

アブリ ケーシ ヨン 本体 

デバイス ドライバ 

ユー ティ リ ティ プログラム 



PC-98LT で は， MS-DOS 起動の た めの システム ファイル を あらかじめ 指定した ところから 読み込む 
ことが 可能に なって いる. それらに ついては， 次の 表 を 参照の こと. なお， 表 中の ROM は， ROM ドラ 
イブから 口一 ド される こと を 示し， 同様に FD は， フロッピーディスク ドライブから ロード される こと を 
示す， 





BOOT [STD] 


BOOT [ROM] 


/S で フォー マツ ト 

I 'ん * n h y ゲ セ %y 卜 


/R で フォー マツ ト 
した FD をセッ ト 


FD はセッ ト 
しない 




IO . SYS 


FD 


ROM 


ROM 


ROM 


MSDOS . SYS 


FD 


ROM 


ROM 


ROM 


CONFIG . SYS 


FD 


FD 


ROM 


ROM 


AUTOEXEC . BAT 


FD 


FD 


ROM 


ROM 


COMMAND . COM 


FD (注 2) 


FD (注 2) 


ROM 


ROM 


KEY . TB し 


FD 


FD 


ROM 


ROM 


USKCG . SYS 


FD 


FD 


ROM 


ROM 



(注 1) 



注 1 : SWITCH コ マン ドの 指定に よる. 
注 2 ： CONFIG.SYS ファイル 中の SHELL 指定の 無い 場合. 
SHELL 指定が 有る 場合に は， その 装置 指定に 従う. 
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第 4 部 PC-98LT 



國 アプリケーション 媒体の 作成 手順 

PC-98LT 用 アプリ ケ ーショ ン 媒体 を 作成す る 場合， 次の 手 顧で 作成す る' 

① 内蔵 ROM ドライブの FORMAT コマンド を 使用し， アプリケーション 格納 媒体 を フォー マツ トす 
る. 

C> FORMAT A ： /R 

@0 で フォー マツ ト した フロッ ピー ディスクに， アプリ ケーシ ヨン を COPY する • 

③ アプリケーション 用の AUTOEXEC.BAT, KEY.TBL, USKCG.SYS, CONFIG.SYS を （1) のフ 
ロッ ピー ディ スクに 格納す る （CONFIG.SYS 以外の ファ ィ ルは 任意). 

④ C0MMAND.COM も ROM ドライブから ロードさせる ために は CONFIG.SYS で SHELL 指疋 

を 行う. 

SHELL = C ： ¥C0MMAND.C0M C ： ¥ /P 

前記 ①〜 ④の 手順で 作成 した フロッピーディスク を 本体に セットす ると， 
IO.SYS, MSDOS.SYS, C0MMAND.COM は ROM ドライブ 

CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT, KEY.TBL, USKCG.SYS は フロッピーディスク ドライブ 
から それぞれ ロードす る. 
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* 資料の 内容 は を 行って いるが， 製品 購入の P» は贩壳 店に 《•» する こと • 



1. オプション ボード 割り込み レベル 使用 状況 一！ i 



1. オプション ボード 割り込み レベル 使用 状況 一 費 



割り込み レベル 



才プシ S ン ボード 



PC - 9801 - 05 



ODA I/F 



PC - 9801- 08/09 
PC- 9801- 03/13 
PC - 980 卜 14 



640KB FD I/F 
CMT I/F 

ミュージック I/F 



PC - 980 卜 15 



1MB FD I/F 



PC— 980 卜 16 



68000 ボード 



FC-9801-26/K 



サウンド I/F 



PC - 980 卜 07/27 



HD I/F 



PC - 9801-06/19/29/K/N GP-IB I/F 
FC- 9801-36 CGMT I/F 

PC— 980 卜 37 ファクシミリ ボー ド 



INTO INT1 INT2 INT3 



PC-9801- 50/55/U/L/92 SCSI I/F ボー ド 



PC -9801-59/81 
PC-9861/K 
RS - 232C 拡張 I/F 
PC-9864/U 



高速 回線 アダプタ 
CH 2 



CH 3 
ネット ワーク I/F 



PC-9862/9866 
PC - 9871 /K 



通信 制御 アダプタ 
マウス I/F 



本体 内蔵 マウス I/F 
PC- 9873 



タッチスクリーン 



PC - 9801U-03/UV2 内蔵 サウンド I/F 

ImPP ボード 



PC-98XL-02 



PC - 98XL 2 - 04 



B4680 I/F ボード 



(PS98- 144- XXX) 



PC - UX ボード 



PC - 9801 -77/78 
PC-9801 «83/84" 
PC - 9801- 88 
PC-9866L 
PC- 9867/9868 
PC- 9801-82 



◎: 工場 出荷 時 設定 

〇: 変更 可能 レベル 



B4680 I/F (NIB) 

B4680 I/F (NIB) 
R8100 インタフェース ボード 

通信 制御 アダプタ 
B4680 I/F (IOP) 
GP-IB ボード 



INT41 




INT42 INT5 INT6 
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2. ROM 搭載 オプション ボー ドのァ ドレス 2 間 一 K 



PC-98XA で 本 ォブシ ョ ン ボー ド類を 使用す る 際に は， ROMll^^vt^ こ +と乂 われ 
PC-98XL の ハイ レゾリューション モードで は， 自動的に ROM を KILL T なた め， 

KILL する 必要 はない. 



ボー ド 上で ROM を 




® ： 工場 出荷 時 設定 
〇： 変更 可能 アドレス 



注 1 •• 
注 2: 

注 3 ： 
注む 

注 5: 



PC - 0 801U2 以降の 機種で は， 640KB FD, 1MB FD インターフェイス は， 本体 ROM を t ^用. 
PC - 9801- 27 固定 ディスク インターフェイス 使用 時 は， 640KBFD, 1MB FD インターフェイスの 
ROM を KILL する こと. 

M RS _DISK BASIC(86) 使用 時 は， 必ず 本 アドレス を 使用す るし と. 

/、ィ レ^リ ユ^^ ^ン i ，？ ^ は： XEC000〜XECFFF または XEEOOO^XEEFFF (X は 。または 
F) になる. 

PC-9864L-01 を 使用した 時 この 空間 を 使用す る. 



ュ I ザ —解放 ROM 空鬮 
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2. ROM 搭載 オプション ボードの アドレス 空 闉ー騭 



料 



ォプ シ灘ン ポー ド 


SCSI 

インタ一 フェイス 

-55/U/L 


B4670 II 

インタ— フ x イス 
9664L 


B4680 

インターフェイス 
XL 2 -04 . 


アダプタ 

- 59 


B4680 

インター フユ イス 
-83 


R8100 
I/F ボー ド 
-88 


B4670 II 

インターフェイス 

9664U 


アダプタ 

9866L 


B4680 

インターフェイス 
9K7 


アドレス?？ m 


ま 4 




• ― 


-81 


-« 




- - - 




9868 


1 シ 
ス 

厶 


DF00O〜l)FFFF 
1)K 歸〜 1)EF ト下 









o 


O 


o 




o 





1〉IXK)0〜1)I) ドドド 






O 


o 




〇 




DC0OO- i)CFFF 


o 




DfiOOO-DBFFF 
DAOOO-DAFFf 








〇 


o 


o 




〇 




D900O\I)9FFF 
D800O-D8FFF 




し 


o 


o 




o 


0 


D700O-D7FFF 
D6000〜l)6 トト下 










o 


o 




〇 




I)SOOO-r>SFFF 
1)4000- D4FFF 


产、 

o 


o 


o 


o 








予 
約 


I): 舰ト 1)3 トト 下 
l)200O-[)2FFF 




0 




o 


o 


o 


o 


〇 




DI00O-DIFFF 
1)<藝〜【)0ドト下 


O 






o 


o 


CF0OO-CFFFK 
(； K00O〜CKFFF 








o 




o 




o 




CD00O-CDFFK 
CCOCMWCCFFF 


o 


o 


o 




o 




CIJO0O-CBFFF 
CA00O-CAFFF 








o 


o 


o 




o 




C900O-C9KFF 
C8000-C«FKF 




リ 


o 


o 


« 5 


〇 


o 


1 

ザ 

解 

放 

R 
0 
M 
空 


CFOOO-CKKFF 
C600O-C6FFF 








o 


o 


o 








C5O0O-C5FFK 
C400O-aFFF 




注 5 


O 


o 


o 


o 


C300O-C3FFF 
C20WKC2FFF 








〇 


o 


o 








n 


C100O-C1FFF 
C0OOO-C0FFF 




o 


o 


o 




o 
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3. DMA チャネル 使用 状況 一 覽 



オプション ボード 


DMA チャネル 


#0 


#i 


#2 


#3 


PC-9801~08/09/ 本体 内蔵 


640KB FD I/F 










PC - 9801- 15/ 本体 内蔵 


1MB FD I/F 










システム リザーブ 注 1 










PC - 9801 - 07/27/ 本体 内蔵 固定 ディスク I/F 










PC-9801-29N 


GP-IB I/F 








◎ 


PC - 9801 - 36 


CGMT I/F 


〇 






◎ 


PC- 9801-37 


ファ クシ ミ リ ボード 


〇 






◎ 


PC-98XL-02 


ImPP ボー ド 


〇 








PC - 9801- 55/L/U/92 


SCSI I/F 


◎ 




O 


〇 


PC - 9866/L 


通信 制御 アダプタ 


◎ 






o 


PC-9801-82 


GP - IB ボード 


o 






〇 



◎ ： ェ « 出荷 時 設定 
〇 ： 変更 可能 レベル 

注 1 ： PC-9801/E/F/M/U/UV2/VF/VM/UV21 では メモリ リフレ ッ シュに fttW. 

注 2 ： 拡張 スロットで ユーザーに 解放され ている DMA チャネル は #0 と #3 のみで ある. この チヤ 不ルも 固 デ 

イス ク， 640KBFD で 使用して いる 場合に は， 他の 目的で は 使用 不可で ある. 
注 3 ： PC-98RL に^ 体内 * や ハード ディ スクを 内 * した * 合に は， ^定 ディ スクの 使用す る DMA チャネル 

を， 本体の ディ ッブ スィッチ 3-3 の設 おにより 従来 未 使 W であった チャネルに 変お が 可能で ある. 
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4. I/O ボー 卜 アドレス （xxDO〜xxEF) 使用 状況 一！! 




r 




タイマ #1 カウンタ 設定 



タイマ #i モード 設定 



マウス 




考 



7 FD9H 



7 FDDH 



7 FDFH 



BFDBH 



内部 サゥン ド 周波数 設定 
方形波 指定 



ステータス リード 



レジスタ READ/WRITE 



割り込み Enable/Disable, カウン タク リア 



割り込み 周期 設定 



(n = 8〜F) 



xnDO〜 xnDF, xnEO〜xnEF (n = o〜7) は ユーザー 解放 I/O ボー 
は NEC リザーブ となって いる. 

ユーザーが 作成す る 拡張 ボー ドの I/O ポー ト ァ ドレス は， 上記の ボー ト ァ ドレスと 重なって はならない ァ ド 
レスの 下位 8 ビッ ト のみ を デコード している ボード は 重なって しまう 力 <, 16 ビッ ト デコードした 場合に は 上 
K 項目との 》 別 は 可能で ある. " a 




4. I/O ポート アドレス （XnDO〜xnEF) 
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5. PO9800 シリーズ 本体と NEC 販売 ボー ドの 適合 可否 表 



機種 

CPU 



98 
01 



型番 【* は 保守 &) a 名 



* 



* 



ま 



* 



* 



* 



PC-8895 
PC-9801-01 
PC-9801-02 
PC-9801-02L 
PC-9801-02N 
PC-9801-03 
PC-9801-04 
PC-9801-05 
PC-980 レ 06 
PC-9801-07 
PC-9801-08 
PC-9801-09 
PC-9801-10 
PC-9801-11 
PC-9801-12 
PC-9801-12K 
PC-9801-13 
PC-9801-14 
PC-9801-15 
PC-9801-16 
PC-9801-17 
PC-9801-18 
PC-9801-19 
PC-9801-21 
PC-9801-21K 
PC-9801-21N 
PC-9801-22 
PC-9801-23 
PC-9801-24 
PC-9801-25 
PC-9801-26 
PC-9801-26K 
PC-9801-27 
PC-980 レ 28 
PC-9801-29 
PC-9801-29K 
PC-9801-29N 
PC-9801-31 
PC-9801-32 
PC-9801-33 
PC-9801-36 
PC-9801-37 
PC-9801-38/L 
PC-9801-41 
PC-9801-50 
PC-9801-51 
PC-9801-52/U 
PC-980 レ 53/L/U 
PC-9801-54/L/U 
PC-9801-55/L/U 
PC-9801-56 
PC-9801-57/L/U 
PC-9801-58 * 
PC-9801-59 
PC-9801-61/U ♦ 
PC-9801-61R 
PC-9801-62 
PC-9801-63 * 
PC-9801-64 < 
PC-9801-64U 
PC-9801-65 
PC-9801-66/U 
PC-9801-66R 
PC-9801-67/U 
PC-9801-70 
PC-9801-71 
PC-9801-72 ― 



(1) 




〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 
x 

〇 
〇 

5 

r 
〇 
〇 
〇 

9 
9 
9 

〇 



(32) 
(6) 
(6) 
(1) 



RS-232C ケー 7 ル 
M f ROM ボー ド 
W 议 RAM ボー ド （128KB) 
^没 RAM ボー ド （128KB) 
m^RAM ボー ド （128KB) 
CMT インタフェース ボード 
二 パー サ ルボー ド 

ODA ィ ンタ フェース ボー ド 
GP-IB インタ フ ユース ボー ド 
的定 ディ ス クイン タフ ユース ボード 
640KB FD インタフェース ボー ド 
640KB FD インタフェース ボー ド 

漢字 ROM ボード 
PC-9801 W 拡張 漢？: ROM ボード 

55 二 水^ 漢卞 ROM チップ 
第二 水^ 澳卞 ROM チップ 
CMT インタフェース ボー ド 
ミュージック ジェネレータ ボー ド 
1MB FD イン タフ x — スボ一 ド 
68000 ボー K 

68000 If) mtARAM ボー ド 
拡^ 漢卞 ROM チ / ブ 
GP-IB インタフェース ボ―ド 
W 议 RAM サブ ボー ド 
埘 設 RAM サブ ボー ド 

W 议 RAM サブ ボー ド 
データ プロセッサ 

ボード 
- グラフィック ボー ド 
スーパー ィ ン ポーズ ボー ド 

サゥン ドボ 一 ド 
サゥン ドボ 一 ド 

固定 ディ ス クイ ンタ フェース' 丁 、一 ド 

拡张^ 卞 ROM チップ 
GP-IB インタフェース ボード 
GP-IB インタフェース ボード 
GP-IB ィ ンタ フェース ボー ド 
^没 RAM ボー ド （10MHz 対応） 

PC-UX ボー ド 
ftfift データ プロセッサ 

カー トリ マ ジ磁 ^テープ ュニ ッ ト W I/F ボー ド 
ファクシミリ ボード （29) 
マルチ フォン ト ROM ボード 
^^RAM ボ— ド （10MHz,256KBffi 威） 

SCSI インタフェース ボード 
W 议 RAM ボード （1MB ^ 装） 

^没 RAM ボー ド （2MB '欠 装） 

^ 58： RAM ボー ド （1MB' お 装） 

m^RAM サブ ボー ド （1MB '践) 

SCSI インタフェース ボー ド 
ビデオ プロセッサ ボ一 ド 

モデム ボー ド 

ISDN WiAU アダプタ 

AiftMtt アダプタ 
^议 RAM サブ ボード 
^设 RAM サブ ボード 
Cclift デー タブ 口 セッサ （ V30 8MHz HI ) 
fdA デー タブ 口 セッサ （80287-10) 
« [锇デ 一 タブ 口 セッサ （387SX- 16) 
デー タブ 口 セッサ （387SX- 16) 
t(M デー タブ 口 セッサ （387-16) 
ftft デー タブ 口 セッサ （387SX-20) 
ftgL データ プロセッサ 
Rift デー タブ ロセ ！ サ (387-20) 
メモリカード リーダ/ライタ 
ISDN 用 通 倍 アダプタ 
デォ ボー ド (286-lOMH'z 以上 



86 
5 

〇 
〇 
O 
〇 
〇 



E 



86 



x 

〇 
〇 
〇 
〇 
〇 

X 

〇 

2 

x 

〇 
〇 
〇 
5 

5 

r\ 

〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 

9 
9 
9 

〇 



FU.3 



86 



8 

〇 
x 

〇 
〇 

〇 

X 

<J 
X 
X 

2 

X 

〇 

〇 
〇 

5 
5 

〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 



5 

〇 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 
x 

〇 
2 



M2 V 3 



86 



、 



x 

〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 



〇 
〇 
〇 

X 

〇 

X 
X 

2 



〇 
〇 

〇 
X 

〇 
〇 

X 

〇 



♦ 



X 
X 

〇 

〇 

C 

X 

33 
33 



〇 



(18) 
(19) 

(28) 



〇 

〇 

〇 
x 



X 
X 

〇 



X 



〇 


〇 


9 


9 


9 


9 


9 


9 


〇 


〇 


X 


X 


X 


X 


〇l 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


X 


1 x 


33 


33 


33 


33 


33 


33 


〇 


o 



X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

9 
9 
9 

〇 



〇 
〇 
〇 
x 

〇 

X 
X 

〇 

X 

〇 



U2 



X 

〇 
〇 
〇 
〇 

〇 
O 
〇 

9 
9 
9 

〇 



〇 

〇 

〇 
x 



〇 〇 

op 

X X 
X X 

O 〇 
〇 O 

20 20 

X X 

〇 〇 

〇 〇 

〇 〇 
X X 

X X 

〇 〇 

X I X 



op 
〇 〇 

O 29 

X X 

〇 〇 
op 

X x 
X X 

O 〇 
〇 〇 
20 20 
x x 

〇 〇 

op 
op 

X X 
X X 

op 

X I X 



X 
X 

〇 
〇 
〇 

X 

33 
33 
33 



o 
〇 
〇 

x 

x 
x 
x 



VF2 



VM 

腹 
V30 



UV2 
W 



8 

O 



x 

〇 
〇 
〇 
〇 

〇 

〇 
〇 
〇 
9 
9 
9 
〇 



〇 

〇 

〇 
x 

X 
X 
X 



〇 
〇 

〇 

X 

v_ / 

X 
X 
X 
X 

3 



X 
X 

〇 
〇 
〇 

X 

33 
33 
33 



x 

X 

〇 
〇 
〇 

X 

33 
33 
33 

〇 



x 

X 
X 
X 
X 
X 



X 
X 
X 
X 
X 
X 



X 
X 
X 
X 
X 
X 



X 
X 
X 
X 
X 
X 



op 

X 

X I 



op 

X X 

X I x 



〇 
〇 

29 

X 

〇 
〇 

X 
X 

〇 
〇 

20 

X 

〇 
〇 
〇 

X 
X 

〇 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

〇 

X 
X 



〇 
〇 
〇 

X 

〇 
〇 

X 
X 

〇 
〇 

20 

X 

〇 
〇 
〇 

X 
X 

〇 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

〇 

X 

X 



〇 
〇 
〇 

X 

〇 
〇 

X 
X 

〇 
〇 

20 

X 

〇 
〇 
〇 

X 
X 

o 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

〇 

X 
X 



〇 
〇 

〇 

X 
X 
X 
X 

〇 
〇 

X 
X 
X 

〇 

X 
X 

〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 

X 
X 

〇 
〇 
〇 
〇 
〇 

X 
X 

〇 
〇 
〇 

X 

〇 
〇 
〇 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

〇 

X 
X 



〇 
〇 
〇 
〇 
〇 

X 
X 

〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 

10 

〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 

X 
X 

〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 

X 
X 

〇 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

〇 

X 
X 



〇 
〇 

8 

〇 



X 
X 
X 
X 

〇 

X 
X 
X 
X 
X 



〇 
〇 
〇 

X 

〇 

X 
X 
X 
X 
3 



X 
X 

9 
9 
9 

〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 

10 

〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 

X 
X 

〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 

X 
X 

p 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

〇 

X 
X 



〇 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
9 
9 
9 
X 
X 

〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 

10 

X 



X 
X 
X 
X 

〇 

X 
X 
X 
X 
X 



XA 
286 



〇 



X 

〇 

X 
X 
X 
X 
4 



〇 

7 

8 

X 
X 
X 
X 

〇 
〇 
〇 
〇 

X 



〇 



〇 

7 

X 
X 
X 
X 
X 



〇 
〇 

X 
X 



〇 
〇 
〇 
〇 

X 
X 

〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

〇 

X 
X 



〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 

X 

〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 

X 
X 

〇 
〇 

〇 

X 

〇 
〇 
〇 

X 
X 

〇 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

〇 

X 
X 



X 
4 

X 
X 
X 
X 
4 



〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 

X 
X 

〇 
〇 
〇 
〇 
〇 

X 
X 

〇 
〇 
〇 

X 

〇 
〇 
〇 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

〇 

X 
X 



X 
X 

X 
X 
X 
4 
X 
4 
4 
4 

X 
X 

〇 
〇 
〇 



〇 
〇 

X 

〇 
〇 
〇 

X 

〇 
〇 
〇 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

〇 

X 
X 
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5. PC-9800 シリーズ 本体と NEC 販売 ボードの 適 台 可否 表 




XA11. 
1231 |VM21 

"286 



VX0,2,4 



8 



V30 

8TJo 



XL 1,2.4 
N 



V30 286T V30 



8 I 8 



10 



H 



286 



8 



10 



CPU 
ク □ 



ク 



x 
x 

X 
X 
X 

X 



I PC-8895 
PC-980 レ 01 
PC-9801-02 
PC-9801-02 し 
PC-9801-02N 
x IPC-9801-03 
O PC-9801-04 
X PC-9801-05 
X PC-9801-06 
X PC-980 レ 07 
x PC-9801-08 
x IPC-9801-09 
PC-9801-10 
PC.9801-11 
PC-9801-12 
PC-9801-12K 
PC-9801-13 
PC-9801- 
PC-9801-: 
PC-9801-16 
PC-980 レ 17 
PC-9801-18 
PC-9801-19 
PC-9801-21 
PC-9801-21K 
PC-9801-21N 
x IPC-9801-22 
x IPC-980 レ 23 
PC-9801-24 
X IPC-9801-25 
〇 PC-980 レ 26 
O PC-9801-26K 
O|PC-9801-27 
PC-9801-28 
〇|PC-9801-29 
OIPC9801-29K 
PC-9801-29N 
PC-980 レ 31 
X IPC-9801-32 
X PC-9801-33 
〇 PC-9801-36 
O PC-9801-37 
O|PC-9801-38/L 
PC9801-41 
PC-9801-50 
PC-9801-51 
PC-9801-52/U 
PC-980 レ 53/L/U 
OIPC-9801-54/L/U 
〇|PC-9801-55/L/U 
PC-980 レ 56 
PC9801-57/L/U 
PC-9801-58 
PC-9801-59 
PC-9801-61/U 
PC-9801-61R 
PC-9801-62 
〇 lPC-9801-63 
PC-9801-64 
PC-9801-64U 
PC-9801-65 
PC-9801-66/U 
PC-9801-66R 
PC9801-67/U 
PC-980 卜 70 
PC-9801.71 
PC-980 レ 72 
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X XOOQ 一 ox x〇〇〇〇〇〇ox xxxxxxxxxoox 

x〇〇〇〇 一 ox x 〇〇〇〇〇〇〇 X x〇x X X X X X X 〇〇x 
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型番 （^は 保守 品」 



PC-9801-73 
PC-9801-75 
PC-9801-77 
PC-9801-78 
PC-9801-79 
PC.9801-80 
PC-9801-81 
PC.9801-82 
PC-9801-83 
PC-9801-84 
PC-9801-85 
PC-980 レ 86 
PC-9801-87 
PC-9801-89 
PC-9801-90 
PC-9801-91 
PC-9801-92 
PC-9801BX-01 
PC-9801CS-01 
PC-9801CS-02 
PC-9801CV-01 
PC-9801DA-01 
PC-9801DS-01 
PC-9801DS-02 
PC-9801DX-01 
PC-9801ES-01 
PC-9801EX-01 
PC-9801FA-01 
PC-9801FA-02 
PC-9801FA-03 
PC-9801FX-01 
PC-9801LS-01 * 
PC-9801LS-02/L 
PC-9801LS-03 
PC-9801LS-04 
PC-9801LS-05 
PC-9801LS-07 
PC-9801LV-01 
PC-9801LV-02 
PC-9801LV-04 
PC-9801LV-05 
PC-9801LV.06 
PC-9801LV-07 
PC-9801LV-08 
PC-9801LV-13 
PC-9801LV-15 
PC-9801LV-24 
PC-9801LX-01 
PC-9801N-01 
PC-9801N-01U 
PC-9801N-02 
PC-9801N-02U 
PC-9801N-03 
PC-9801N-03R 
PC-9801N-04 
PC-9801N-04R 
PC-9801N-06/L 
PC-9801N-06U 
PC-9801N-07 
PC-9801N-08 
PC-9801N-11 
PC-9801N-12 
PC-9801N-12L 
PC-9801N-15 
PC-9801N-16 
PC-9801N-17 
PC-9801N-17L 



機種 

CPU 

品 名 

サゥン ドボ 一 ド （286<10MHz 以 I.) 
ImPP ボー ド 

B4680 インタ フェース '丁、 一 r E レ 
B4680 インタフェース ボー ド ET 
SCSI 機 »筏 絞 ケーブル （50cm) 
SCSI 機 JS^tt ケーブル （90cm) 
^速 アダプタ 
GP-IB ィ ン タフ エース ボー ド 
B4680 インタフェース ボード EC 
B4680 インタフェース ボード ET 
ウィンドウ ァクセ ラレータ ボード B 
サゥン ドボ 一 ド 

1MB フロッピーディスク インタフェース ボード 

Font Avenue 't 、一 ト 
ビデオ キヤ ブ チヤ ボー ド B 
フル カラー ウィンドウ ァクセ ラレータ ボード B 

SCSI インタフェース ボード 
ォーパ ドライブ プロセッサ （BX «!) 

m^RAM ボー ド 
ItfiXRAM ボー ド 

I5c1ift データ プロセッサ 
m^RAM ボー ド 

W 议 RAM ボー ド 

iftiiRAM ボー ド 

RAM ボード 

RAM ボード （1MB' お 装） 
RAM ボード （1MB '夂 装） 
m^RAM ボー ド 
SCSI インタフェース ボード 
m^«I3.5 インチ 的定 ディ スク ドライブ 接 «i ュニッ 
m^RAM ボー ド （2MB) 
テンキー ボー ド 

miiRAM ボー ド （lMB'iJi 装） 
ftfift データ プロセッサ 

通 御 アダプタ 
B4680 インタフェース ボー ド EC 

WW 拡张 アダプタ 
テンキー ボー ド 
PC-98LT な换 ボー ド 
B4670II ィ ンタ フェース ュニッ ト 

キヤ リング ケース 
モデム ボー ド 

WW 拡^ アダプタ 
I/O 拡^ ュニッ ト 
ブり ンタ ケーブル 
フロッピー ディ スク W 没 ケーブル 
B4670II 拡 * ボー ド 
W 议 RAM カー ド （1MB^ 装） 
WiJRAM カー ド （2MB'*； 装） 
RAM カー ド （1MB' お 装） 
W^RAM 力一 ド （lMB'K 装） 
m^RAM カー ド （2MB^ 装） 
ttti9:RAM カー ト' （4MB^^) 
m^RAM カー ド （4MB' お^) 
^议 RAM カード （8MB' お 装） 
tft^RAM カード （8MB^^) 

内; モデム ボード 
内蔵 W モデム ボード 
内 蔵《! モデム ボー ド 
I/O 拡張 ュニッ ト 

ハ'ッ テリ ハ'ッ ク 

AC アダプタ 
AC アダプタ 
FDD 增& ケーブル 
大 容量 パッ テリ 

AC ノ、 *ッ ク 
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5. PC-9800 シリーズ 本体と NEC 販売 ボードの 適合 可否 表 



12,31 
玄 



VM21 
"^0 



VX0,2,4 



XL 1,2'4 



V30 



10 



8 



10 



286 
8 



V30 



H 

2861 286" 



8 



10 



8 I 8 
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PC-9801-73 
PC-9801-75 
PC-9801-76 
PC-9801-77 
PC-9801-78 
PC-9801-79 
PC9801-80 
PC-9801-81 
PC-9801-82 
PC-9801-83 
PC-9801-84 
PC-9801-85 
PC-9801-86 
PC-9801-87 
PC-9801-89 
PC-9801-90 
PC-9801-91 
PC-9801-92 
PC-9801BX-01 
PC9801CS.01 
PC-9801CS-02 
PC-9801CV-01 
PC-9801DA-01 
PC-9801DS-01 
PC-9801DS-02 
PC-9801DX-01 
PC-9801ES-01 
PC-9801EX-01 
PC-9801FA-01 
PC-9801FA-02 
PC-9801FA-03 
PC-9801FX-01 
PC-9801LS-01 
PC-9801LS-02/ し 
PC-9801LS-03 
PC9801LS.04 
PC9801LS-05 
PC-9801LS-07 
PC9801LV.01 
PC-9801LV-02 
PC9801LV-04 
PC-9801LV-05 
PC-9801LV-06 
PC-9801LV-07 
PC-9801LV-08 
PC-9801LV-13 
PC-9801LV-15 
PC-9801LV-24 
PC-9801LX-01 
PC-9801N-01 
PC-9801N-01U 
PC-9801N-02 
PC9801N.02U 
PC-9801N-03 
PC-9801N-03R 
PC-9801N-04 
PC-9801N-04R 
PC9801N-06/L 
PC-9801N-06U 
PC-9801N-07 
PC-9801N-08 
PC9801N-11 
PC-9801N-12 
PC-9801N-12L 
PC-9801N-15 
PC-9801N-16 
PC9801N-17 
PC-9801N-17L 



資 料 



x〇x〇〇〇〇〇〇〇〇x XXXXXOXXXXXXXXXXXXXX 

x〇x〇 〇〇〇〇〇〇〇 XXXXXXOXXXXXXX X X X X X X X 

x〇x〇〇〇〇〇〇〇〇x XXXXXOXXXXXXXXXXXXXX 

x〇xoo〇〇〇〇〇〇x xxxxxoxxxxxxx X X X X X X X 



X Q X 〇〇〇〇〇〇〇〇 xxxxxxoxxxxxxxxxxxxxx 

x〇〇〇〇o〇〇〇〇〇x XXXXXOXXXXXXXXXXXXXX 



x〇x 〇〇〇〇〇〇〇〇 x XXXXXOXXXXXXXXXXXXXX 



x〇x 〇〇〇〇〇〇〇〇 X XXXXXOXXXXXXXXXXXXXX 



x〇x〇〇〇〇〇〇〇〇x XXXXXOXXXXXXXXXXXXXX 

X o X o〇〇〇〇〇Q〇 xxxxxxoxxxxx xxxxxxxxx 

x〇x〇〇〇〇〇〇〇〇x XXXXXOXXXXXXXXXXXXXX 
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資 料 



品名 



核 種 

CPU 
ク {MHz え 



PC-9801N-18 
PC-9801N-19 
PC-9801N-20 
PC-9801N-21 
PC-9801N-22 
PC-9801N-23 
PC-9801N-24 
PC-9801N-25 
PO9801N-26 
PC-9801N-C01 
PC-9801N-J01 
PC-9801N-J02 
PC-9801NA-01 
PC-9801NA-02 
PC-9801NA-03 
PC-9801NC-01 
PC-9801NC-12 
PC-9801NL-01 
PC-9801NL-02 
PC-9801NL-11 
PC-9801NL-12 
PC-9801NL-13 
PC-9801NS-12 
PC-9801NS-16 
PC-9801NS/E-14 • 
PC-9801NS/E-14U 
PC-9801NS/ し 01 
PC-9801NS/L-11 
PC-9801NS/ し -16 
PC-9801NS/R-01 
PC-9801NS/R-02 
PC-9801NS/R-03 
PC-9801NS/R-04 
PC-9801NS/T-01 
PC-9801NV.13 
PC-9801NX/C-01 
PC-9801NX/C-02 
PC-9801NX/C-03 
PC-9801NX/C-04 
PC-9801NX/C-05 
PC-9801P-01 
PC-9801P-02 
PC-9801P-11 
PC-9801P-12 
PC-9801P-13 
PC-9801RA-01 
PC-9801RA-11 
PC-9801RS-01 
PC-9801RX-01/L 
PC-9801T-01/U 
PC-9801T-02 
PC-9801T-03 
PC-9801T-11/U 
PC-9801U-01 
PC-9801U-02 
PC-9801U-03 
PC-9801U-05 
PC-9805 
PC-9805K 
PC-9806 
PC-9807 
PC-9808 
PC-9809 
PC-9811 
PC-9811K 
PC-9811N 
PC-98UL 



ぬ; 速 t 笔& 

ブリ ンタ ケーブル 

キヤ リ ン グバ/ グ 
キヤり ングバ / グ 
サム マウス 

テンキー ボー ド 
ぉ逨： 

B4680 インタ フェース パッ ク ^ 

W 议 rtlUd 定 ディ スク ドライブ ^装 ュニッ ト 

モデム カー ド 

モデム カー ド 

B4680 インタフェース カード T 

f<l!ft データ プロセッサ 
1«议 RAM ボード （4MB) 

ma RAM ボー ド （8MB) 

1 V す ュ 一 ナ付 ビデオ /"く アダプタ 

AC アダプタ 

バック 
サ厶 マウス 
,、• ッ テリ ハ'ッ ク 

AC アダプタ 
パッ テ リ ケース 
AC アダプタ 
人容 歡パッ テリ 
CRT^- / ク 
CRT パッ ク 
CRT ^絞 ケーブル 



だお * バノ テリ パック 
ftWl データ プロセッサ 
)«^RAM ボー ド （2MB) 
^£9： RAM ボー ド （4MB) 
mi9:RAM ボー ド （8MB) 
itf&RAM ボー ド 
セ カン ドメ、' ッ テ リ ,、• ッ ク 

Cctfi データ プロセッサ 
m&RAM ボー ド （2MB) 

^設 RAM ボー ド （4MB) 
RAM ボード （8MB) 
^议 RAM ボード （12MB) 
デスク ス テーシ ョ ン 
ペンセ ッ ト 
パ、 ほ リ ^ ぐ/ ク 
パッ テリ ケース 
キャリン プ ベ、、, グ 
J«^RAM ボー ド （lMB 'K 装） 
W 议 RAM ボー ド （2MB 
^fl& RAM ボー ド （2MB 
^没 RAM ボ一 ド （1MB 灾装） 
W 設 RAM ボー ド （2MB7$ifiO 
テンキー ボー ド 

棵や キー ボー ド 

RAM ボード （2MB' お 装） 

fdA データ プロセッサ 
16 色 グラフィック ボード 
サゥン ドボ一 ド 
キヤ リ ング ケース 
m^RAM 
き RAM 

ftift データ プロセッサ （PC-9801 111) 
N-BASIC(86)ROM 

ft 蛾デー タブ 口 セッサ （e/f/m m ) 

機能 拡^ W ROM 



Fl.2.3 M2，3 



VF2 



0,2,4 



UV2 



1Z3 



V30 



x 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X I X 

X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X I X X I X x 
X X XXX 



X X X X 



寧 



I/O 拡張 ュニッ ト 
I/O 拡張 ュニッ ト 
I/O 拡張 ュニッ ト 

i/o 拡! ュニッ ト 



X 



X X XXX 

X X XXX 

X X XXX 

X X XXX 

X X XXX 

X X XXX 



XXXXXXXXXIXXI IXXXIXXOO 



xxxxxxxxxl l〇xxxxxl〇〇〇c 



XXXXXXXXX 一 l〇〇〇xxx 一 oooo 



xxxxxxxxxxxxxxxxx - oooo 



xxxxxxxxxxx xoox X - oooo 



xxxxxxxxxxxxooxx^ I oooo 



X X X X X X X x〇〇o〇〇〇x X X I oooo 



xxxxxxxxxxx xoox xo I 〇〇〇〇j 



xxxxxxxxxxx x〇〇〇x〇 一 oooo 



XXXXXXXXX xxxooxxo.-ooo 

X X X X X X X X X X X x〇〇〇x 〇 一 〇〇〇 

X X X X X X X X X X X xoox x〇 一 〇〇〇 に 

x x x x X x X X X X X xoooxo I oooo 



xxxxxxxxxxx x〇〇〇〇〇〇〇〇〇c 
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5. PC-9800 シリーズ 本体と NEC 販売 ボードの 適合 可否 表 
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CPU 




品名 



PC-9821-B01 
PC-9821A-B01 
PC-9821A-B02 
PC-9821A-B03 
PC-9821A-B04 
PC-9821A-E01 
PC-9821A-E02 
PC-9821A-E03 
PC-9821A-E08 
PC-9821A-E09 
PC-9821A-E10 
PC-9821A-U01 
PC-9821AF-B01 
PC-9821CE-B01 
PC-9821NE-B01 
PC-9821NE-B02 
PC-9821NE-B03 
PC-9821NE-E01 
PC-9821NE-U01 
PC-9821NE-U02 
PC-9821NE-U03 
PC-9861 * 
P09861K 
PC-9862 
PC-9863 * 
PC-9863N/L 
PC-9864 ♦ 
PC-9864-01 * 
PC-9864.02 * 
PC-9864-03 
PC-9864-11 
PC-9864-12 
PC-9864-13 
PC-9864-14 拿 
PC-9864-15 拿 
PC-9864-21 
PC-9864-22 
PC-9864-25 
PC-9864L/U 
PC-9864L-01 
PC-9864L-14 
PC-9864L-15 
PC-9864 し 16 
PC-9864L-31/L 
PC-9864 し 32 
PC-9864L-33 
PC-9864L-34 
PC-9865 
PC-9866/K/L 
PC-9867 
PC-9867-01 
PC-9867- 11 
PC-9867- 12 
PC-9867-21 
PC-9867-22 
PC-9867-23 
PC-9867-25 
PC-9867-26 
PC-9867-27 
PC-9867-28 
PC-9868 
PC-9868-11 
PC-9868- 12 
PC-9868- 13 
PC-9868- 14 
PC-9868-21 
PC-9868-22 



增^ RAM ボード （2MB) 

RAM ボード （4MB) 
^没 RAM サブ ボード （4MB) 

RAM サブ ボー ド （8MB) 
i^iSc RAM サブ ボー ド （16MB) 
ウィンドウ ァクセ ラレータ ボード A 

98 ハイ レゾ ボード 

オーバ ドライブ プロセッサ 

ビデオ キヤ ブ チヤ ボー ド A 

フル カラー ウイ ン ドウ ァクセ ラレータ ボ 

SCSI インタフェース ボード 
マイクロ ホン 

RAM ボード （8MB) 

RAM ボード （4MB) 
W 没 RAM ボード （4MB) 
mi9:RAM ボー ド （8MB) 
m^RAM ボー ド （12MB) 
CPU アップ グレー ドボ 一 ド 

AC アダプタ 

'くッ テリ'、 \'ノ ク 

セ カン ドハ' ッ テリ z くッ ク 
RS-232C(2-3 ) 拡^ インタ フエ - 

RS-232C(2-3 N^H)) 拡 « インタ フエ - 

膽 WW アダプタ 
モデム ボ一 ド 

モデム ボー ド 

ネ ノ ト ワーク インタフェース セッ ト 
ネッ ト ワーク W ROM 
ネッ ト ワーク, H ROM 
ネッ ト ワーク, H ROM 
ブランチ ボックス 
フォト コネクタ 
ター ミ ネー タボッ クス A 
ター ミ ネー タ ボックス B 
リ ビータ 

ト ラ ンク ケーブル （3m) 
ト ラン ク ケーブル （10m) 
ト ラ ンクケ 一ブル 中 «t ボッ ク ス 
B4670II インタフェース セッ ト 
B4670I1 拡^ ボー ド 
ター ミ ネー タボッ クス B 
リ ビータ M 
リ ビータ S 

マルチ リンク リピータ 
リンク ケーブル （5m) 
リ ン ク ケーブル （10m) 
リ ンク ケーブル （20m) 
モデム ボー ド 

通 ^制御 アダプタ 
B4680 インタフェース ボード EC 
タツ ブト ラン ン シー' < 
マルチ ボー ト リ ビータ C4 
トランシーバ C 
ト ラ ンク ケーブル C(3m) 
ト ランク ケーブル C(10m) 
トランク ケーブル C(20m) 
中 « コネクタ C 
ターミネータ C 
アース コネクタ C 
T や コネクタ C 
B4680 インタ フエ 一 
マルチ ボー ト リ ビータ 
トランシーバ T/R 
トランシーバ CR 
マルチ ボー ト リ ビータ T12 
リ ンクケ 一ブル T(5m) 
リ ンク ケーブル T し 10mj ― 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX44OC04 



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oooooo X 



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOOOOOOX 





xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



oooooo 



xxxxxxxxx 




xxxxxxxxxxx xo〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇c〇〇〇〇〇〇G( 



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x〇〇〇c〇〇〇〇〇〇o 

xxxxxxxxxxxxxxxx 




X X X X x〇o〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇c 
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5. PC-9800 シリーズ 本体と NEC 販売 ボードの 適合 可否 表 
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VX0.2.4 



V30 



8 



10 



286 



8 



PC-9821-B01 

PC-9821A-B01 

PC-9821A-B02 

PC-9821A-B03 

PC-9821A-B04 

PC-9821A-E01 

PC-9821A-E02 

PC9821A-E03 

PC-9821A-E08 

PC-9821A-E09 

PC-9821A-E10 

PC-9821A-U01 

PC-9821AF-B01 

PC-9821CE-B01 

PC-9821NE-B01 

PC9821NE.B02 

PC9821NE-B03 

PC-9821NE-E01 

PC-9821NE-U01 

PC9821NE.U02 

PC9821NE.U03 
PC9861 

PC9861K 

PC-9862 

PC-9863 

PC-9863N/L 

PC-9864 

PC9864-01 

PC-9864-02 

PC-9864-03 

PC-9864 - 1 1 

PC-9864-12 

PC-9864-13 

PC-9864-14 

PC9864-15 

PC-9864-21 

PC-9864-22 

PC-9864-25 

PC-9864L/U 

PC-9864L-01 

PC-9864L-14 

PC-9864L-15 

PC-9864L-16 

PC-9864L-31/L 

PC-9864 レ 32 

PC-9864L-33 

PC-9864L-34 

PC-9865 

PC9866/K/L 

PC-9867 

PC-9867-01 

PC-9867-11 

PC-9867-12 

PC-9867-21 

PC-9867-22 

PC-9867-23 

PC-9867-25 

PC-9867-26 

PC-9867-27 

PC-9867-28 

PC-9868 

PC-9868-11 

PC-9868-12 

PC.9868-13 

PC，9868«14 

PC-9868-21 

PC9868-22 
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PC-9868-24 
PC-9868-25 
PC-9868-26 
PC-9868-27 
PC-9871 
PC-9871K 
PC-9872 
PC-9872K 
PC-9872 し 
PC-9872U 
PC-9872R 
PC-9873/L 
PC-9896 
PC-9897 
PC-98DO+-11 
PC-98GS-02 
PC-98HA-02 
PC-98HA-15 
PC-98HA-16 
PC-98HA-17 
PC-98RL-01 
PC-98RL-03 
PC-98XA-01 
PC-98XA-01K 
PC-98XA-02 
PC-98XA-02K 
PC-98XA-03 
PC-98XA-04 
PC-98XA-11 
PC-98X し 01 
PC-98XL-02 
PC-98XL-03 
PC-98XL-06 
PC-98XL 2 -01 
PC-98X じ- 02 
PC-98XL 2 -03 
PC-98XL 2 -04 
PC-98XL 2 -06 
PC-98X し 2 -07 

PC-98XL 2 -11 

PC-98XL 2 .12 

PC-98XL 2 -13 

PC-98XL 2 -14 

PC-CD 102 

PC-H98-E04 

PC-H98-U01 

PC-IN503G 
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機種 
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:) 



ブランチ ケーブル （Sm) 
ブランチ ケーブル （10m) 
ブランチ ケーブル （20m) 
クロス ケーブル 
マウス インタフェース セ ノト 
マウス ィ ンタ フェース セ / ト 
マウス 
マウス 
マウ ス 
マウス 
マウス 

タッチスクリーン （49) 
RS-232C ケーブル （ リ パー ス 3m) 
RS«232C ケーブル （り パース 10m) 

マウス 变换 コネクタ 
ビデオ ボー ド 

フラッシュ メモリカード （L25MB) 
RS232-C ケーブル （ノーマル） 
HS232-C ケーブル （ り バース） 
RS232-C ケーブル （リパー ス） 
^iSc RAM ボ一 ド （2MB 
f<iift デー タブ ロセ / サ （80387-20) 
^议 RAM ボー ド （256KB 'お 装） 
^汶 RAM ボー ド （256KB 

RAM サブ ボー ド （256KB ^装） 
RAM サブ ボ一 ド （256KB '大^) 
Jftiift データ プロセッサ （80 28 7) 
»9 (漢字 ROM チップ 
I/O 拡« ュニッ ト 

RAM ボード （512KB' お 装） 

ImPP ボー ド （29) 
fdift データ プロセッサ （ 80287- 1 0 ) 
縱 S き 台 

WliSc RAM ボー ド （2MB 'おお 
tfliSt RAM サブ ボー ド （2MB 
敉 fift デ一 タブ 口 セッサ （80387- 16) 
B4680 インタフェース ボード 
縱 S き 台 

機能 拡 コプロセッサ 
タップ トランシーバ 
ブランチ ケーブル （5m) 
ブランチ ケーブル （10m) 
ブランチ ケーブル （20m) 
CD-ROM ュニッ ト （37) 
NDP(487SX) 
マウス 
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5. PC-9800 シリーズ 本体と NEC 販売 ボードの 適合 可否 表 
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PC-8895 
PC-9801-01 
PC-9801-02 
PC-9801-02L 
PC-9801-02N 
PC-9801-03 
PC-9801-04 
PO9801-05 
PC-9801-06 
PC-9801-07 
PC-9801-08 
PC-9801-09 
PC-9801-10 
PC-9801-11 
PC-980 レ 12 
PC-9801-12K 
PC-9801-13 
PC-9801-14 
PC-9801-15 
PC-9801.16 
PC-9801-17 
PC-9801-18 
PC-9801-19 
PC-9801-21 
PC-9801-21K 
PC-9801-21N 
PO980 レ 22 
PC-9801-23 
PC-980 レ 24 
PC-9801-25 
PC-9801-26 
PC-9801-26K 
PC-9801-27 
PC-9801-28 
PC-9801-29 
PC-9801-29K ♦ 
PC-9801-29N 
PC-9801-31 * 
PC-9801-32 
PC-9801-33 ♦ 
PC-9801-36 
PC-980 レ 37 
PC-9801-38/L 
PC-9801-41 
PC-9801-50 ♦ 
PC-9801-51 
PC-9801-52/U 
PC-980 レ 53/L/U 
PC-9801-54/L/U 
PC-9801-55/L/U 
PC-9801-56 
PC-9801-57/ し/ U 
PC-9801-58 * 
PC-9801-59 
PC-9801-61/U 
PC-9801-61R 
PC-9801-62 
PC-9801-63 
PC-980 レ 64 串 
PC-9801-64U * 
PC-9801-65 
PC-9801-66/U * 
PC-9801-66R 
PO9801-67/U 
PC-9801-70 
PC-9801-71 
PC-9801-72 
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RS-232C ケー アル 
漢字 ROM ボー ド 
t^iSC RAM ボー ド （128KB) 
ma RAM ボー ド （128KB) 
IW&RAM ボー ド （128KB) 

CMT インタフェース ボード 
ユニバーサル ボー ド 

ODA ィ ンタ フェース ボー ド 
GP-IB ィ ン タフ エース ボー ド 
W 定 ディ ス クイン タフ エース ボード 
640KB FD インタフェース ボード 
640KB FD インタフェース ボード 
» 字 ROM ボー ド 
PC-9801 用! £9( 溪字 ROM ボー ド 
第二 水 ROM チ ッ ブ 
» 二 水準 澳字 ROM チップ 
CMT インタフェース ボード 
ミュー ジ ッ ク ジェネレータ ボー ド 
1MB FD ィ ンタ フェース ボー ド 
68000 ボー ド 

68000 \\\ RAM ボード 
拡張 澳卞 ROM チップ 
GP-IB インタフェース ボード 
W^RAM サブ ボー ド 

mi& RAM サブ ボー ド 
坳 &RAM サブ ボー ド 
ftlift データ プロセッサ 
8086 ボー K 
16 色 グラフィック ボー ド 
スーパー ィ ン ポーズ ボー ド 
サゥン ドボ 一 ド 
サゥン ドボ 一 ド 

W 定 ディ ス クイン タフ ユース ボード 
拡张 * 卞 ROM チップ 
GP-IB ィ ンタ フェース ボード 
GP-IB インタフェース ボード 
GP-IB インタフェース ボー ド 
^没 RAM ボー ド （10MHz 
PC-UX ボー ド 
fttf [データ プロセッサ 

カー トリ ッ ジ磁 ^テープ ュニッ ト ffl I/F ボー ド 
ファクシミリ ボー ド （29) 
マルチ フォ ン ト ROM ボー ド 

ボー ド （10MHz， 256KB 侬戟） 
SCSI インタフェース ボード 
mS9:RAM ボー ド （1MB^ 装） 
1« 没 RAM ボー ド （2MB 'お 装） 
m^RAM ボー ド （1MB' お 装） 
^议 RAM サブ ボー ド （1MB 'お 装) 
SCSI インタフェース ボー ド 
ビデオ プロセッサ ボー ド 
モデム ボー ド 

ISDN H! 通 も i アダプタ 
ffiiftW 線 アダプタ 
m 52： RAM サブ ボー ド 
m お RAM サブ ボー ド 
f<W データ プロセッサ （V30 8MHz Hj) 
Cciift データ ブ ロセッ サ （80287-10) 
ftiift データ プロセッサ （387SX-16) 
fttfi データ ブロセ ン サ （387SX- 16) 
fttfl データ ブ ロセッ サ （387-16) 
ft«t デー タブ 口 セッサ （387SX-20) 

Ccflft データ プロセッサ 
ftfift データ プロセッサ （387-20) 
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s 番 は 保守 品） 品名 




' 機種 

CPU 

ッ ク （啊 



PC-9801-73 
PC-9801-75 
PC-9801-76 
PC-9801-77 * 
PC-9801-78 * 
PC-9801.79 
PC-9801-80 
PC-9801-81 
PC-980 レ 82 
PC-9801-83 
PC-9801-84 
PC-9801-85 
PC-9801-86 
PC-9801-87 
PC-9801-89 
PC-9801-90 
PC-9801-91 
PC-9801-92 
PC-9801BX-01 
PC-9801CS-01 
PC-9801CS-02 
PC-9801CV.01 
PC-9801DA-01 
PC-9801DS-01 
PC-9801DS-02 
PC-9801DX-01 
PC-9801ES-01 
PC-9801EX-01 
PC-9801FA-01 
PC-9801FA-02 
PC-9801FA-03 
PC-9801FX-01 
PC-9801LS-01 ♦ 
PC-9801LS-02/ し 
PC-9801LS-03 * 
PC-9801LS-04 
PC-9801LS-05 
PC-9801LS-07 
PC-9801LV-01 
PC-9801LV-02 
PC-9801LV-04 
PC-9801LV-05 
PC-9801LV-06 
PC-9801LV-07 * 
PC-9801LV-08 
PC-9801LV-13 
PC-9801LV-15 
PC-9801LV-24 
PC-9801LX-01 
PC-9801N-01 * 
PC-9801N-01U * 
PC-9801N-02 * 
PC-9801N-02U ♦ 
PC-9801N-03 * 
PC-9801N-03R 
PC-9801N-04 * 
PC-9801N-04R 
PC-9801N-06/L 
PC-9801N-06U 
PC-9801N-07 
PC-9801N-08 
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PC-9801N-15 
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PC-9801N-17 * 
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マルチメディア エンジン セッ ト 
B4680 インタフェース ボード EC 
B4G80 ィ ン タフ ： — _ ノ、 ボ一 ド ET 
SCSI 機; &筏絞 ケーブル （50cm) 
SCSI 機^报 ^ケーブル （90cm) 

r«itW» アダプタ 
GP-IB インタフェース ボード 
B4680 インタフェース ボード EC 
B4680 インタフェース ボード F/T 
ウィンドウ ァクセ ラレータ ボード B 
サゥン ドボ 一 ド 
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PC-98LT //: 换 ボー ド 
B4670II ィ ンタ フェース ュニッ ト 

キャリン グ ケース 
モデム ボー ド 

•，V»!! 拡^ アダプタ 
I/O 拡^ ュニツ ト 
ブリ ンタ ケーブル 
フロッ ビー ディ ス ク^ 议 ケーブル 
B4670II 拡張 ボー ド 
m S3： RAM カー ド （1MB1$ 装） 
W^RAM カー ド （2MB 实装） 
m S3： RAM カー ド （1MB^ 装） 
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5. PC-9800 シリーズ 本体と NEC 販売 ボードの 適合 可否 表 
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5. PC-9800 シリーズ 本体と NECK 売 ボードの 適 台 可否 表 
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PC-9801RS-01 
PC9801RX-01/L 
PC-9801T-01/U 
PC-9801T-02 
PC-9801T-03 
PC-9801T-11/U 
PC-9801U-01 
PC-9801U-02 
PC-9801U-03 
PC9801U.05 
PC-9805 
PC-9805K 
PC-9806 
PC9807 
PC-9808 
PC-9809 
PC-9811 
PC-9811K 
PC-9811N 
PC-9811L 



XXX 



X X 〇〇 
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資 料 



盟番 は 保守 品」 品名 



ク 0 ッフ 、 



CPU 

醒 



* 



* 



率 



PC-9821-B01 
PC-9821A-B01 
PC-9821A-B02 
PC-9821A-B03 
PC-9821A-B04 
PC-9821A-E01 
PC-9821A-E02 
PC-9821A-E03 
PC-9821A-E08 
PC-9821A-E09 
PC-9821A-E10 
PC-9821A-U01 1 
PC-9821AF-B01 
PC-9821CE-B01 
PC-9821NE-B01 
PC-9821NE-B02 
PC-9821NE-B03 
PC-9821NE-E01 
PC-9821NE-U01 
PC.9821NE-U02 
PC-9821NE-U03 
PC-9861 * 
PC-9861K 
PC-9862 
PC-9863 
PC-9863N/L 
PC-9864 
PC-9864-01 
PC-9864-02 
PC-9864-03 
PC-9864-11 
PC-9864-12 
PC-9864-13 
PC-9864-14 
PC-9864-15 
PC-9864.21 
PC-9864-22 
PC-9864-25 
PC-9864L/U 
PC-9864L-01 
PC-9864L-14 
PC-9864L-15 
PC-9864 レ 16 
PC-9864 し 31/ し 
PC-9864L-32 
PC-9864L-33 
PC-9864 し 34 
PC-9865 
PC-9866/K/L 
PC9867 
PC-9867-01 
PC-9867-11 
PC-9867-12 
PC-9867-21 
PC-9867-22 
PC-9867-23 
PC-9867-25 
PC-9867-26 
PC-9867-27 
PC-9867-28 
PC-9868 
PC-9868- 1 1 
PC，9868-12 
PC-9868- 13 
PC-9868. 14 
PC-9868-21 
PC-9868-22 



RAM ボー ド （2MB) 
^设 RAM ボー ド （4MB) 
W» RAM サブ ボー ド （4MB) 
RAM サブ ボー ド （8MB) 
t^WC RAM サブ ボー ド （16MB) 
ウィンドウ ァクセ ラレータ ボード A (57) 

98 ハイ レゾ ボード （ 57 ) 
オーバ ドライブ プロセッサ 

ビデオ キヤ ブ チヤ ボード A (57) 
フル カラー ウィンドウ ァクセ ラレータ ボード A ( 57 ) 
SCSI ィ ン タフ エース ボー ド 
マイクロ ホン 

^没 RAM ボー ド （8MB) 
W 议 RAM ボー ド （4MB) 
^改 RAM ボー ド （4MB) 
^玟 RAM ボー ド （8MB) 
^没 RAM ボー ド （12MB) 
CPU アップ グレー ドボ 一 ド 
AC アダプタ 



UV21 



V30 



8 「10 



V30 



8 



* 




RS.232C(2-3 MttiH!) 拡 * ィ ン タフ ユース 
RS-232C(2-3 W 線 H!) 拡张ィ ン タフ x — ス 

通 化 制御 アダプタ 
モデム ボー ド 
モデム ボー ド 

ネッ ト ワーク インタフェース セッ ト 

ネッ ト ワーク ,»! ROM 

ネッ ト ワーク ROM 

ネッ ト ワーク Hj ROM 

ブランチ ボッ クス 

フォ ト コネクタ 

ター ミ ネー タ ボックス A 

ターミネータ ボックス B 

リ ビータ 

トランク ケーブル （ 3 m) 
トランク ケーブル （10m) 

トランク ケーブル 中継 ボックス 
B4670II インタフェース セット 
B4670II 拡張 ボー ド 

ターミネータ ボックス B 

リ ビータ M 
リ ビータ S 

マルチ リンク リ ビータ 
リ ンク ケーブル （5m) 
リ ンク ケーブル (10m) 
り ンク ケーブル （20m) 
モデム ボー ド 

通 仁 制御 アダプタ 

B4680 ィ ンタ フェース ボー ド EC 

タツ ブト ラン ンシ ーパ 

マルチ ボー ト リ ビータ C4 

トランシーバ C 

ト ランク ケーブル C(3m) 

ト ランク ケーブル C(10m) 

ト ラン ク ケーブル C(20m) 

屮擗 コネクタ C 
ターミネータ C 
アース コネクタ C 

T お コネクタ C 

B4680 インタフェース ボード ET 
マルチ ボー ト リ ビータ T 
ト ラン シーパ T/R 
トランシーバ CR 
マルチ ボー トリ ビータ T12 
リンク ケーブル T(5m) 
リンク ケーブル 10m) 



X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 



X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 



X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 



10 



X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 



286 



UV 21,41 
V30 



8 



8 



x 
x 

X 
X 
X 
X 
X 



X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 



X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 



286 



X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 



r xl' 


N 


H 


V30 


386 











X 
X 
X 
X 
X 
X 



X 
X 
X 
X 
X 
X 



(21) 



X 
X 
X 
X 
X 
X 



<xxxxxxxxxxxxxx〇〇〇〇〇 



xxxxxxxxxxxxxx xooooox X X 



xxxxxxxxxxxxxxoooooox 



xxxxxxxxxxxxxxxoooooxx 





X 



: : : < < < つつ x つっつ oo〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇oo〇〇〇oo〇ooo o oocoo〇 



xxxxxxxxxxxxx XQO〇〇〇〇x 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇 



X X X X X X X 
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5. PC-9800 シリーズ 本体と NEC 販売 ボードの 適合 可否 表 



LV2U2 


CV21 


UV11 


RA2.5 


RX2.4 


LS23 


機種 


V30 




V30 


V30I386 


V30I 286 


V30 


386SX 


^NP^ 盧 耋 

CPU 

々 n %«' 々 m 專 
ン u ッ 7 S 晉 


8 


10 


8 


10 


8 


10 


Q 

0 


且 


丄 




8 


16 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-9821-B01 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


FC-9821A-B01 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-9821 A-B02 


X 


x 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-9821 A- B03 


X 


x 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


rO-yozl A-1304 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 




八 


X 


X 


rLz-yoz l a- tjU i 


V 


V 

へ 


V 


V 

AX 


y 


y 


V 
八 


V 


V 
へ 


X 


X 


X 


X 


ビ し- y 52 1 A-tLUz 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


V 
八 


V 


r^-yo^ l A-h»Uo 


X 


X 


X 


v ノ 

X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 




X 


X 


v メ 

X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-9821A-E09 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-9821A-E10 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


pr^ qqo 1 a I mi 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


T>C^ QQO 1 A i? Rni 
* V^-ifoZ 1 /\ r -t>Ul 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


r 1 し fc> 15U 1 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


ド し- リ82 llNfcy- DKJ 1 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


ri^-yoJ liNfcy- B02 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-9821NE-B03 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


FC-9821Nfc^E01 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-9821NE-U01 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


FC-9821NE>U02 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-9821 NE-U03 


16 


16 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


X 


〇 


X 


X 


16 


X 


T、 ハ, 

PC-9861 


16 


16 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


16 


16 


ド し- 986 IK 


16 


16 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


16 


16 


PC-9862 


16 


16 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


16 


16 


PC-9863 


16 


16 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


16 


16 


FC-9863N/L 


16 


16 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


16 


16 


PC-9864 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-9864-01 


16 


16 


〇 


〇 


〇 


o 


〇 


X 


〇 


X 


X 


16 


X 


PC-9864-02 


16 


16 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


X 


〇 


〇 


〇 


16 


X 


PC-9864-03 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


PC-9864- 1 1 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


PC-9864- 12 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


PC-9864- 13 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


PC-9864- 14 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


リ 


〇 


PC-9864- 15 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


PC-9864-21 


〇 


〇 


o 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


PC-9864-22 


o 


〇 


ん、 

リ 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


PC-9864-25 


16 


16 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


16 


16 


T、 ^% へ ハ ハ A W i V f 

PC-9864L/U 


16 


16 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


16 


16 


PC-9864 レ 01 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


PC-9864L-14 


o 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


FC-9o64L-15 


〇 


メ ^ 

〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


PC-9864 レ 16 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


PC-9864L-31 /L 


U 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


PC-9864L-32 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


PC-9864L-33 


Q 


o 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


PC-9864L-34 


16 


16 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 




〇 


〇 


〇 


16 


16 


PC-9865 


16 


16 


〇 


o 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


16 


16 


^% ^\ ^% ^% /着' /雪 

PC-9866/K/L 


16 


16 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


16 


16 


PC-9867 


〇 


〇 


〇 




八 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


r\ 八 八 mm • 

PC-9867-01 


〇 


〇 


〇 




〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


PC-9867-11 


〇 


o 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


PC-9867-12 




o 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


PC-9867-21 


〇 


O 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


メ v 

〇 


〇 




〇 


〇 


〇 


PC-9867-22 


〇 


O 


〇 


〇 


o 


〇 


〇 


〇 


〇 


リ 




〇 


〇 


PC-9867-23 


o 


o 


リ 




リ 


リ 




リ 




〇 


〇 


〇 


〇 


PC-9807-25 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 




リ 


ドし -9867-26 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


ドレ 9867-27 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


o 


PC-9867-28 


16 


16 


〇 


〇 


〇 


〇 


o 


〇 


〇 


〇 


〇 


16 


16 


PC-9868 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


PC-9868-11 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


PC-9868- 12 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


PC-9868- 13 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


PC-9868- 14 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


PC-9868-21 


o 


〇 


o 




















' ノ 


PC-9868-22 
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« 料 





機種 | 


















XL 2 








UY 


N 


H 




CPU 


V30 


V30 


286 






won 
YOU 


OoD 




型番 （♦ は 保守 品） 品名 クロック （MHz) 


8 


t a r 
10 




o 
o 


i n 
1U 


Q 

o 


1 c 
10 


lfi 


PC-9868-24 


ブランチ ケーブル （5m) 


〇 


o 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


◦ 


KJ 


PC-9868-25 


a 羞— ^ 

ブランチ ケーブル （10m) 


〇 


o 


o 


〇 




〇 


〇 


o 


o 


o 


リ 


PC-9868-26 


ブランチ ケーブル （20m) 


o 


〇 


o 


KJ 




CJ 


八 


リ 


リ 


リ 


リ 


PC-9868-27 


ク ロス ケーブル 


o 


o 


u 


u 




リ 


〇 


〇 




O 


\J 


PC-9871 * 


マウス インタフェース セッ ト 


x 




X 


V》 

X 


X 


X 


X 


A 


A 


v 


v 


PC-9871K 


マウス ィ ンタ フエ一 スセノ ト 


X 


X 


V メ 

X 


X 


X 


X 


入 


v 


V 


八 


X 


で 
ぺ 

鲁 


マウ ス 


リ 


リ 


o 


リ 


vj 


り 


リ 


r\ 
\J 


vj 




o 


PC-9872K * 


マウス 


り 


リ 


u 


リ 


リ 


リ 


\J 


r\ 
\J 


r\ 

\J 




o 


PC-9872 し 


マウス 


リ 


リ 


り 


U 


リ 


り 


r\ 
vj 


r\ 
\J 


C\ 
\J 






PC-9872U * 


マウス 


yj 


\J 


リ 


r ヽ 

vj 






r\ 
\j 


r\ 


D 




o 


PC-9872R 


マウス 


C\ 
\J 


r\ 
\J 


リ 


リ 


リ 




r\ 


r\ 






o 


PC-9873/L 


タッチスクリーン (49) 


r\ 

\J 


r\ 
\J 


り 


vj 


リ 


\J 


o 


o 


o 


o 


o 


PC9896 


RS-232C ケーブル (リ ハース 3m) 


リ 


リ 


り 




り 


リ 


r\ 
\J 




r\ 
\y 




o 


PC-9897 


RS-232C ケー スル ( リ ハース 10m) 


リ 




リ 




にリ 




r、 

\J 


D 
\J 


C\ 
\J 




o 


PC-98DO+-11 


マウス 変换コ ネ クタ 


X 




X 


X 


X 


X 


A 






v 


V 

^\ 


PC-98GS-02 


ビデオ ボー ド 


X 


X 


X 


v ノ 

X 


X 


X 


A 


v 


v 


v 

A 


V 

ダ、 


PC-98HA-02 


フフ ッシュ メモリカード （1.25MB) 


55 




5b 


55 


55 


55 


ネ> 


cc 


EC 

OO 


， >， ） 


55 


PC-98HA-15 


RS232-C ケーブル （ノーマル) 


X 


V ノ 

X 


X 


X 


X 


V ノ 

X 


X 


X 




v 


x 


PC-98HA-16 


RS232-C ケーブル （リパー ス） 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


A 


ス 


A 


y 


t \ ✓ * い い， f \ * ^ 

PC-98HA-17 


RS232-C ケ ― ブル （リパー ス） 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


\/ 
A 


v 

ス 


八 


V 

^\ 


PO98RL-01 


Itltt RAM ボー ド （2MB * 装) 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


嘗 、 ^^、 «、 冒 ^ 曹 ^\ ^% 

PC-98RL-03 


ftiA データ ブ ロセノ サ （80387-20) 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


v ノ 

X 


v メ 

X 


v 


PC-UoA A-Ul ま 


t^iSc RAM ボー ド （256KB K^) 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


v ゾ 

X 


X 


X 
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資 料 




率 
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PC-9801-01 
PC-9801-02 
PC-9801-02L 
PC-9801-02N 
PC-9801-03 
PC-9801-04 
PC-9801-05 
PC-9801-06 
PC-9801-07 
PC-980 レ 08 
PC-9801-09 
PC-9801-10 
PC-980 レ 11 
PC-980M2 
PC-9801-12K 
PC-9801-13 
PC - 9801 -14 
PC-9801-15 
PC-9801-16 
PC-9801-17 
PC-9801-18 
PC-9801-19 
PC-9801-21 
PC-9801-21K 
PC-9801-21N 
PC-9801-22 
PC-9801-23 
PC-9801-24 
PC-9801-25 
PC-9801-26 
PC-9801-26K 
PC-9801-27 
PC-9801-28 
PC-9801-29 
PC-9801-29K 
PC-9801-29N 
PC-9801-31 
PC-980 レ 32 
PC-9801-33 
PC-9801-36 
PC-980 レ 37 
PC-980 レ 38/L 
PC-9801-41 
PC-980 レ 50 
PC-9801-51 
PC-9801-52/U 
PC-9801-53/L/U 
PC-9801-54/L/U 
PC-9801-55/L/U 
PC-9801-56 
PC-9801-57/L/U 
PC-9801-58 傘 
PC-9801-59 
PC-9801-61/U 
PC-9801-61R 
PC-9801-62 
PC-9801-63 
PC-980 レ 64 
PC-980 レ 64U 
PC-9801-65 
PC-9801-66/U 
PC-980 レ 66R 
PC-9801-67/U 
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二 バーサ ルボー ド 
ODA ィ ンタ フェース ボー ド 
GP-IB インタフェース ボード 

ぶ ディ ス クイン タフ エース ボード 
640KB FD ィ ンタ フェース ボー ド 
640KB FD インタフェース ボード 
漢字 ROM ボー ド 
PC-9801 W 拡张 « 卞 ROM ボー ド 
» 二 ** 漢字 ROM チップ 
55 . 水準 《ネ ROM チ/ ブ 
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ミュージック ジェネレータ ボー ド 
1MB FD ィ ンタ フェース ボー ド 
68000 ボー ド 

68000 m m S3： RAM ボ— ド 
拡張 澳卞 ROM チップ 
GP-IB インタフェース ボード 
m 59： RAM サブ ボー ド 
^«3： HAM サブ ボ一 ド 
埘设 RAM サブ ボー ド 

fttt データ プロセッサ 
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カー トリ ノ ジ磁 ^テープ ュニッ ト ボー ド 
ファクシミリ ボー ド （29) 
マルチ フォ ン ト ROM ボー ド 
m^RAM ボー ド （10MHz,256KB 搭載） 
SCSI ィ ンタ フェース ボー ド 
m^RAM ボー ド （1MB 
^liRAM ボード （2MB' お 装） 
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ftiift デ一 タ プロセッサ （80287-10) 
ftfift デ— タブ ロセ 、、, サ （387SX- 16) 
fttft デ— タブ 口 セッサ （387SX-16) 
Mti デー タブ ロセ 、、, サ （38ァ-16) 

デー タブ 口 セッサ （387SX-20) 
fttfi データ プロセッサ 

デー タブ 口 セッサ （387-20) 
メモリカード リーダ/ライタ 
ISDN W 通お アダプタ 
ビデオ ボー ド し 286-lOMHz 以 h) 
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gas(* は 

PC-9801-73 
PC-9801-75 
PC-9801-76 
PC-9801-77 * 
PC-9801-78 ま 
PC-9801-79 
PC-980 レ 80 
PC-9801-81 
PC-9801-82 ♦ 
PC-980 1-83 
PC-980 1-84 
PC-980 1-85 
PC-9801.86 
PC-9801-87 
PC-980 レ 89 
PC-980 1-90 
PC-980 1-91 
PC-980 1-92 
PC-9801BX-01 
PC-9801CS-01 
PC-980 1CS-02 
PC-9801CV-01 
PC-9801DA-01 
PC-980 1DS-01 
PC-980 1DS-02 
PC-9801DX-01 
PC-9801ES-01 
PC-9801EX-01 
PC-980 1FA-01 
PC-9801FA-02 
PC-9801FA-03 
PC-9801FX-01 
PC-980 1LS-01 * 
PC-980 1LS-02/L 
PC-980 1LS-03 * 
PC-980 1LS-04 
PC-9801LS-05 
PC-9801LS-07 
PC-9801LV-01 
PC-9801LV - 02 
PC-980 1LV-04 
PC-980 1LV-05 
PC-980 1LV-06 
PC-980 1LV-07 傘 
PC-980 1LV-08 
PC-9801LV-13 
PC-9801LV-15 
PC-9801LV-24 
PC-9801LX-01 
PC-9801N-01 * 
PC-9801N-01U ♦ 
PC-9801N-02 * 
PC-9801N-02U * 
PC-9801N-03 
PC-9801N-03R 
PC-9801N-04 ， 
PC-980 1N-04R 
PC-9801N-06/L 
PC-9801N-06U 
PC-980 1N-07 
PC-9801N.08 
PC-9801N-11 
PC-9801N-12 
PC-9801N-12L 
PC-9801N-15 
PC-9801N-16 
PC-980 IN- 17 
PC-9801N-17L 



機稽 

CPU 



サゥン ドボ 一 ド （286«10MHzW 上） 
ImPP ボ： ド 

B4680 インタフェース ボード EC 
B4680 ィ ン タフ エース ボー ド F/T 
SCSI 機 》4も 絞 ケーブル （M)cm) 
SCSI 棣» 核 絞 ケーブル （90cm) 

線 アダプタ 
GP-IB インタフェース ボード 
B4680 インタフェース ボード EC 
B4680 インタフェース ボード ET 
ウィンドウ ァクセ ラレータ ボード B 
サゥン ドボ一 ド 

1MB フロッ ビー ディ ス クイン タフ エース ボード 

Font Avenue ボー K 

ビデオ キヤ ブ チヤ ボード B 

フル カラー ウィンドウ ァクセ ラレータ ボード B 

SCSI ィ ンタ フェース ボー ド 
才ーパ ドライブ プロセッサ （BX Ml) 

WliSt RAM ボ一 ド 
^ 62： RAM ボ一 ド 

ftW データ プロセッサ 

l«i2:RAM ボー ド 

mi2:RAM ボー ド 

^ A3： RAM ボ一 ド 

^liA RAM ボー ド 

ittii RAM ボー ド （1MB ^装） 

m«9: RAM ボー ド （1MB 'X 装) 

IttiiRAM ボード 

SCSI インタフェース ボー ド 

ittiXMj 3.5 ィ ンチ ディスク ドライブ 核 《 ュニッ ト 

RAM ボード （2MB) 
テンキー ボー ド 

^^： RAM ボード （1MB' お 装） 

ftliA データ プロセッサ 

通 ^制 W アダプタ 
B4680 インタフェース ボード EC 

拡 * アダプタ 
テンキー ボー ド 
PC-98LT // 换 ボー ド 
B4670II ィ ン タフ エース ュニッ ト 
キャリン グ ケース 
モデム ボー ド 

、VW 拡^ アダプタ 
I/O 拡! JK ュニッ ト 
ブリン タ ケーブル 
フロッピーディスク W 設 ケーブル 
B4670I1 拡^ ボード 

RAM カード （1MB '夂 装） 
miiRAM カー ド （2MB^ 装） 

RAM カー ド （1MB 'お 装） 
m 设 RAM カー ド （1MB'1$ 装） 
W^RAM カー ド （2MB'K 装） 
^•SRAM カー ド （4MB^ 装） 
m&RAM カー ド （4MB^ 装） 
msS: RAM カー ド （8MB ^装） 
^£SC RAM カー ド （8MB ^装） 
内蔵 W モデム ボー ド 
内蔵 If! モデム ボード 
内蔵 モデム ボード 
I/O 拡^ ュニッ ト 
バッチ リバ ッ ク 
AC アダプタ 
AC アダプタ 

ケーブル 
大 容量 バッ テリ 
AC バック 
AC ハ • / ク 



VM11 



RL model 2,5 



N 



EX 2,4 



ES2.5 



X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 
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X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



V30 



8 



TO 



V30 386 



〇〇〇〇o〇〇〇〇〇〇〇〇x〇〇〇〇x xxxxxxxxxxxxx 



X 



oxoooooooox xxxxxoxxxxxxxxxxxxxx 



〇〇〇〇o〇〇〇〇〇〇x〇x X X xox xxxxxxxxoxxxx 



〇o〇〇〇〇〇〇〇〇〇x〇x xxx〇xxxxxxxxx〇xxxx 



X 



〇ooo〇〇〇〇〇〇x xxxxxoxxxxxxxxxxxxxx 



X oxoooooooox ox ox xox X X xxxxxxxxxxx 

xoxo 〇〇〇〇〇〇〇 x〇x〇xx〇xxxxxxxxxxxxxx 



〇o〇〇〇〇〇〇o〇〇〇〇x〇x〇〇 x xxxxxxxxxxxxx 

o〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇x〇x 〇〇x xxxxxxxxxxxxx 

xox 〇〇〇〇〇〇〇〇 xxxxxxoxxxxxxxxxxxxxx 

x〇x〇〇〇〇〇〇〇〇x xxxxxoxxxxx xxxyxxxxx 

xox oooooooo X xxxxxoxxxxxxxxxx X X X X 
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5. PC-9800 シリーズ 本体と NEC 販売 ボードの 適合 可否 表 



LX2A5.5C 


DO 


RA 21.51 


I RS 21.51 


I RX 21,51 


良 儀 

N 


機種 


V30I 286 


V30 


< 


V30 


386SX 


V30 


286 


V30 


CPU 


8 




8 


10 


8 


16 


20 


8 


16 


8 


10|12 


10 


クロック 型番 


■ 


16 


16 


X 


X 


X 


: 




x 

w 、 


o 


x 

'、 


o 




、 


PC-9801-73 


16 


16 


16 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


38 


PC-9801-75 


X 


16 


16 


X 


X 


X 


o 


o 


x 


o 


x 


o 




X 


PC-9801-76 


30 


30 


30 


o 

、ノ 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


〇 


38 


PC-9801-77 


30 


30 


30 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


38 


PC-9801-78 


o 


o 


o 


o 


o 


o 

^^^^ 


o 


o 


o 


o 


o 


〇 


o 


〇 


PC-9801-79 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


〇 


PC-980 レ 80 


16 


16 


16 


31 


\\\ 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


38 


PC-980 レ 81 


16 


16 


16 


〇 


〇 


o 

、圍 r 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


38 


PC-9801.82 


16 


16 


16 


〇 




o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


38 


PC-9801-83 


16 


16 


16 


〇 

、^^ 


o 


o 


C) 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


38 


PC-9801-84 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


o 


o 


X 


o 


X 


x 

グ、 


x 

,、 


X 


PC-9801-85 


16 

暴 


16 


16 


X 


X 


X 


o 


o 


x 




X 






38 


PC-9801-86 


X 


X 


X 


x 


X 


X 


x 


x 


x 


x 


x 


V 


x 

♦ 、 


X 


PC-9801-87 


X 


x 


x 

w 、 


x 


X 


x 


〇 


o 


x 

グ、 


リ 


x 


へ 


v 
へ 


X 


PC-9801-89 


X 

w 、 


x 

'ヽ 


x 


x 

グ、 


x 


x 




o 


x 

'、 


o 


x 


八 


V 


X 


PC-9801-90 


X 

W 、 


x 


x 


x 


V 


V 

/A 






x 




V 

へ 


y 




X 


PC-9801-91 


1G 


A \M 


16 


o 


o 






o 




リ 


D 


r\ 




38 


PC-9801-92 


x 


X 


x 


x 

グ、 


x 


x 


V 


x 


X 


x 


x 


v 


v 


X 


PC-9801BX-01 


x 

w 、 


x 


V 


x 


x 


V 


V 


V 


X 

AX 


x 

へ 


V 
八 


v 


/\ 


X 


PC-9801CS-01 


x 


y 




x 


V 


V 


y 


y 


V 


V 
へ 


y 
へ 


X 


X 


X 


PC-9801CS-02 


V 


V 


V 

AN 


へ 


v 


v 


v 

As. 


v 


V 
八 


V 
へ 


へ 


v 


A 


X 


PC9801CV-01 


X 


X 


X 


x 


x 


x 


x 

'、 


x 


x 


x 


へ 


x 


V 

/A 


X 


PC-9801DA-01 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


x 


x 


X 


x 


x 


V 


x 


X 


PC-9801DS-01 


X 


x 


x 


X 


X 


X 


x 


x 


X 


X 


X 


V 


V 


X 


PC-9801DS-02 


X 


x 

w 、 


x 

r 、 


x 


x 


x 


x 


x 


X 


X 


X 


y 


V 


X 


PC-9801DX-01 


o 


x 


x 

r 、 


x 


x 


x 


x 


x 


x 


x 


x 

r 、 


V 




X 


PC-9801ES-01 


X 


X 


x 


x 


x 


x 

'、 


x 


x 


x 

グ 、 


x 


x 

,、 


V 


V 


X 


PC-9801EX-01 


X 


x 


x 


X 


x 

ダ 、 


x 


x 


x 

w 、 


x 

,ヽ 


x 

グ、 


x 


へ 


V 


X 


PC-9801FA-01 


X 


x 

^ 、 


x 


X 


x 

w 、 


x 

グ、 


x 

w 、 


x 

r 、 


x 

r 、 


x 

w 、 


x 




V 

へ 


X 


PC-9801FA.02 


X 


x 


x 


X 


x 


x 

r 、 


x 

w 、 


x 

w 、 


x 


x 


x 

'、 




へ 


X 


PC-9801FA-03 


X 


x 


x 


X 


X 


x 

w 、 


x 

w 、 


x 


x 


x 


X 

r 、 


V 


V 

へ 


X 


PC-9801FX-01 


o 


o 


o 






















X 


PC-9801LS-01 


X 


x 


x 


X 


X 


x 


x 

f 、 


x 

グ、 


x 


x 

w 、 


x 

^ 、 


V 

✓\ 


V 
へ 


X 


PC-9801LS-02/L 


x 


x 


x 


x 


x 

,、 


x 


x 


x 


x 




x 






X 


PC-9801LS-03 


30 


30 


30 


x 

グ、 


x 


x 

w 、 


x 

AX 


x 


x 


x 

w 、 


V 

AX 


V 
へ 


八 


X 


PC-9801LS-04 


30 


30 

"リ 




x 


x 


x 


x 

'ヽ 


x 


x 


x 


x 


V 
へ 


V 


X 


PC-9801LS-05 


o 


o 


〇 


x 


x 


x 


x 

グ、 


x 


x 

r 、 


x 

A、 


x 


V 


V 
へ 


X 


PC-9801LS-07 


X 


x 


x 






















〇 


PC-9801LV-01 


30 

» , 、 ' 


X 


x 


X 


x 


x 

r 、 


x 

w 、 


x 


x 


x 


x 


V 


乂 
へ 


X 


PC-9801LV-02 


30 


30 


30 


X 


X 


x 


x 

w 、 


x 


x 


x 


x 

グ、 


V 


V 
へ 


X 


PC-9801LV-04 


x 


x 


x 






















X 


PC-9801LV-05 


30 


30 


30 


X 


X 


x 


x 

w 、 


x 

'、 


x 


x 

,、 


x 


y 


へ 


X 


PC-9801LV-06 


X 


x 


x 


X 


X 


x 


x 

w 、 


x 


x 


x 


x 


V 

へ 




X 


PC-9801LV.07 


o 


o 


o 


X 


x 


x 

w 、 


x 

グ、 


x 

グ、 


x 

w 、 


x 

,、 


x 


v 


V 

^\ 


X 


PC-9801LV.08 


o 


o 


o 


X 


X 


x 

w 、 


x 

w 、 


x 

w 、 


x 

グ、 


X 


x 


x 


V 


〇 


PC-9801LV-13 


o 


o 


o 

、•《 


X 


X 


X 


x 


x 


x 

w 、 


x 


X 


X 


X 


X 


PC-9801LV-15 


22 


22 

M お 


22 


X 


X 


X 


X 


X 


x 


x 


x 

,、 


V 


V 


X 


PC-9801LV-24 


X 


〇 


〇 


X 


X 


X 


x 


x 


X 


X 


X 




へ 


X 


PC-9801LX-01 


X 


X 


X 


X 


X 


x 


x 


x 

グ、 


x 


x 

r 、 


x 


V 


へ 


〇 


PC-9801N-01 


X 


X 


x 


X 


X 


x 


x 


X 

w 、 


x 

w 、 


x 

r 、 


x 


V 




〇 


PC-9801N-01U 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


x 


x 


x 


x 


x 

f 、 




乂 
へ 


〇 


PC-9801N-02 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


x 


X 


x 


x 


x 




V 
へ 


〇 


PC-9801N-02U 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


x 


X 

r 、 


x 


x 


x 

'、 


x 


V 


〇 


PC-9801N-03 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


x 


x 


x 


x 


X 


X 

w 、 


〇 


PC-9801N-03R 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


x 


x 


X 

w 、 


〇 


PC-9801N-04 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


〇 


PC-9801N-04R 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


〇 


PC-9801N-06/L 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


〇 


PC-9801N-06U 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


〇 


PC-9801N-07 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


〇 


PC-9801N-08 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 




PC-9801N-11 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 




PC-9801N-12 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


〇 


PC-9801N-12L 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


〇 


PC.9801N-15 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


〇 


PC-9801N-16 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


〇 


PC-9801N-17 


X 


X 


x 


x 


X 


X 


X 


x 


X 


X 


X 


x 


X 


o 


PC9801N-17L 
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資 料 



型番 （* は 保守 品） 



PC-9801N-18 
PC-9801N-19 
PC-9801N-20 
PC-9801N-21 
PC-9801N-22 
PC-9801N-23 
PC-9801N-24 
PC-9801N-25 
PC-9801N-26 
PC-9801N-C01 
PC-9801N-J01 
PC-9801N-J02 
PC-9801NA-01 
PC-9801NA-02 
PC-9801NA-03 
PC-9801NC-01 
PC-9801NC-12 
PC-9801N し 01 
PC-9801NL.02 
PC-9801N し- 11 
PC-9801NL-12 
PC-9801NL-13 
PC-9801NS-12 
PC-9801NS-16 
PC-9801NS/E-14 ' 
PC-9801NS/E-141 
PC-9801NS/L-01 
PC-9801NS/L-11 
PC-9801NS/L-16 
PC-9801NS/R-01 
PC-9801NS/R-02 
PC-9801NS/R-03 
PC-9801NS/R-04 
PC-9801NS/T-01 
PC-9801NV-13 
PC-9801NX/C-01 
PC-9801NX/C-02 
PC-9801NX/C-03 
PC-9801NX/C-04 
PC-9801NX/C-05 
PC-9801P-01 
PC-9801P-02 
PC-9801P-11 
PC-9801P-12 
PC-9801P-13 
PC-9801RA-01 
PC-9801RA-11 
PC-9801RS-01 
PC-9801RX-01/L 
PC-9801T-01/U 
PC-9801T-02 
PC - 9801T-03 
PC-9801T-11/U 
PC-9801U-01 
PC-9801U-02 
PC-9801U-03 
PC-9801U-05 
PC-9805 
PC-9805K 
PC-9806 ♦ 
PC-9807 
PC9808 
PC-9809 

PC-9811 * 
PC-9811K * 
PC-9811N 
PC-9811L 



CPU 



品名 







VM11 
"V30" 



8 



ブリ ンタ ケーブル 
キヤ リング バッグ 
キヤ リ ン グハ'/ グ 
サム マウス 

テンキー ボー ド 

B4680 ィ ンタ フェース パ / ク T 
^议 WW 定 ディ スク ドライブ^ 装 ュニッ ト 
モデム カード 
モデム カー ド 

B4680 インタフェース カード T 

ft 诚 データ プロセッサ 
増坟 RAM ボー ド （4MB) 
Ift^RAM ボー ド （8MB) 
TV チューナ 付 ビデオ ^^アダプタ 
AC アダプタ 

拡 » パツ ク 
サム マウス 

/くッ テリ z< フク 

AC アダプタ 
バッ テリ ケース 
AC アダプタ 

人お * バッ テリ 
CRT ノ ぐッ ク 

CRT ハツ ク 

CRT^Ift ケーブル 

パッ テ リ パッ ク 
人容 * バッ テリ パック 

f<Wl データ プロセッサ 
ItfjftRAM ボー ド （2MB) 
^ 59： RAM ボー ド （4MB) 
m^RAM ボー ド （8MB) 
l«i9:RAM ボード 
セ カン ド'、 • ゾ テ リメ、 *ッ ク 

データ プロセッサ 
mi9:RAM ボー ド （2MB) 
m^RAM ボー ド （4MB) 
m^RAM ボー ド （8MB) 
msi RAM ボー ド （12MB) 
デス ク ス テーシ ョ ン 
ペンセ ッ ト 
パッ テリ パック 
パッ テ リ ケース 
キヤ リング バッグ 
m^RAM ボー ド （1MB^ 装） 
m^RAM ボー ド （2MB' お 装） 
^^： RAM ボード （2MB ^ 装） 
1«^RAM ボード （1MB^ 装） 

RAM ボード （2MB ^ 装） 
テンキー ボー ド 
標， キ一 ボー ド 

i^SSC RAM ボー ド （2MB 'お 装) 
数 データ プロセッサ 
16 色 グラフ イツ クボ一 ド 
サゥン ドボ 一 ド （6) 
キヤ リング ケース 

袖 设 R, M 

データ プロセッサ （PC-9801 ffl) 
N-BASIC(86)ROM 
Ccfift デ一 タブ ロセ ノ サ （E/F/M ffl) 
機能 拡 * 出 ROM 
I/O 拡張 ュニッ ト 
I/O 拡張 ュニッ ト 
I/O 拡張 ュニッ ト 

I/— O 拡^ ュニッ ト 
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5. PC-9800 シリーズ 本体と NEC 販売 ボードの 適合 可否 表 
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〇 
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〇 
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X 
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X 
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X 
X 
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X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 



X 
X 



X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 



CPU 
クロック 



型番 



PC-9801N-18 

PC-9801N-19 

PC-9801N-20 

PC-9801N-21 

PC-9801N-22 

PC-9801N.23 

PC-9801N-24 

PC-9801N-25 

PC-9801N-26 

PC-9801N-C01 

PC-9801N-J01 

PC-9801N-J02 

PC-9801NA-01 

PC-9801NA-02 

PC-9801NA-03 

PC-9801NC-01 

PC-9801NC-12 

PC-9801N し 01 

PC-9801NL.02 

PC-9801NL-11 

PC-9801NL-12 

PC-9801N レ 13 

PC.9801NS-12 

PC-9801NS-16 

PC-9801NS/E-14 

PC-9801NS/E-14U 

PC-9801NS/L-01 

PC-9801NS/ レ 11 

PC-9801NS /し 16 

PC-9801NS/R-01 

PC-9801NS/R-02 

PC-9801NS/R-03 

PC-9801NS/R-04 

PC-9801NS/T-01 

PC-9801NV-13 

PC-9801NX/C-01 

PC-9801NX/C-02 

PC-9801NX/C-03 

PC-9801NX/C-04 

PC-9801NX/C.05 

PC-9801P-01 

PC-9801P-02 

PC-9801P-11 

PC-9801P-12 

PC-9801P-13 

PC-9801RA-01 

PC9801RA.11 

PC-9801RS-01 

PC9801RX-01/L 

PC-9801T.01/U 

PC-9801T-02 

PC-9801T-03 

PC-9801T-11/U 

PC-9801U-01 

PC-9801U-02 

PC-9801U-03 

PC-9801U-05 

PC-9805 

PC-9805K 

PC-9806 

PC-9807 

PC-9808 

PC9809 

PC-9811 

PC-9811K 

PC-9811N 

PC-9811L 



431 



資 料 



― 



型番 ■(* は 保守 品） 品名 







PC-9821-B01 
PC-9821A-B01 
PC-9821A-B02 
PC-9821A-B03 
PC-9821A-B04 
PC-9821A-E01 
PC-9821A-E02 
PC-9821A-E03 
PC-9821A-E08 
PC-9821A-E09 
PC-9821A-E10 
PC-9821A-U01 
PC-9821AF-B01 
PC-9821CE-B01 
PC-9821NE-B01 
PC-9821NE-B02 
PC-9821NE-B03 
PC-9821NE-E01 
PC-9821NE-U01 
PC-9821NE-U02 
PC-9821NE-U03 
PC-9861 
PC-9861K 
PC-9862 
PC-9863 

PC-9863N/L 

PC-9864 

PC-9864-01 

PC-9864-02 

PC^9864-03 

PC-9864- 1 1 

PC-9864-12 

PC-9864- 13 

PC-9864- 14 

PC-9864- 15 ， 

PC-9864-21 

PC-9864- 22 

PC-9864- 25 

PC-9864L/U 

PC-9864 レ 01 

PC-9864L-14 

PC-9864L-15 

PC-9864 レ 16 

PC-9864 L-31/L 

PC-9864 レ 32 

PC-9864 レ 33 

PC-9864L-34 

PC9865 

PC-9866/K/L 

PC-9867 

PC-9867-01 

PC-9867- 1 1 

PC-9867-12 

PC-9867-21 

PC-9867-22 

PC-9867-23 

PC-9867-25 

PC-9867-26 

PC-9867-27 

PC-9867-28 

PC-9868 

PC-9868- 1 1 

PC-9868- 12 

PC-9868- 13 

PC-9868- 14 

PC-9868-21 

PC-9868- 22 



miXRAM ボー ド （2MB) 
増 »RAM ボー ド （4MB) 

RAM サブ ボー ド （4MB) 
m& RAM サブ ボー ド （8MB) 

RAM サブ ボー ド （16MB) 
ゥ ィ ン ドウ ァクセ ラレータ ボー ド A 
98 ハイ レゾ ボード 
オーバ ドライブ プロセッサ 
ビデオ キヤ ブ チヤ ボー ド A 
フル カラー ゥ く ン ドウ ァク セヽ 

SCSI インタ フェース ボ一 ド 
マイ クロ ホン 

m^RAM ボー ド （8MB) 
m^RAM ボー ド （4MB) 
m^RAM ボー ド （4MB) 
ma RAM ボー ド （8MB) 
l«&RAM ボード （12MB) 
CPU アップ グレード ボード 
AC アダプタ 



mm 

CPU 

クロック （^Hz) 



RL model 2,5 



N 



H 



V30 
8 



ゥ ァクセ ラレータ ボード 



(57) 
(57) 

(57) 
A (57) 



ハヅ 

セ カン ドパ / テ リ パ/ ク 

RS-232C(2-3 MttUH) 拡張 ィ ン タフ ユース 

RS-232C(2-3M»lf!) 拡張 ィ ン タフ エース 

通 化 制砷 アダプタ 
モデム ボー ド 

モデム ボー ド 

ネッ ト ワーク インタフェース セッ ト 
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5. PC-9800 シリーズ 本体と NEC 販売 ボードの 通 合 可否 表 
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oooox x〇o〇〇〇〇〇〇x xssx X x x x x X xxxxxx〇xxxxx〇xx〇〇〇〇oxx〇 

〇〇〇〇x x 〇〇〇〇〇〇〇〇 x xssxxxxxxxxxxxxxoxxxxx 〇x xooooox xo 



5 liB〇o〇〇x X 〇〇〇〇〇〇〇〇 X X ； sxxxxxxxxxxxxx〇xxxxx〇x xooooox xo 

2 » . . . . 



oo〇〇x x 〇〇〇〇〇〇〇〇 X x ； sxxxxxxxxxxxxxoxxxxxoxxoooooxxc 
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5. PC-9800 シリーズ 本体と NEC 舨売 ボードの 適合 可否 表 



LX2,4,5,5C 


DO 


RA 21,51 


RS 21,51 


RX 21,51 


N 

謬 ， 


機種 


V30 


286 


V30 


V30 


386 


V30I386SX 


V30 


286 


V30 
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クロック s 番 


8 


10 


12 


8 |10 


8 




20 


o 


16 


8 


10 


12 


10 


〇 


O 


〇 


〇 


〇 


〇 
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〇 


〇 


〇 


〇 


〇 
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〇 


〇 


〇 


〇 


〇 
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〇 
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〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


O 


〇 


〇 
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〇 
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O 


〇 
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X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 
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X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 
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〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 
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資 料 



S 番レは 保守 &〉 品名 

PC-8895 
PC-9801-01 
PC-9801-02 
PC-9801-02L 
PC-9801-02N 
PC-9801-03 
PC-9801-04 
PC-980 レ 05 
PC-9801-06 
PC-980 レ 07 
PC-980 レ 08 
PC-9801-09 
PC-9801-10 
PC-9801-11 
PC-9801-12 
PC-9801-12K 
PC-9801-13 
PC-9801-14 
PC-9801-15 
PC-9801-16 
PC-9801.17 
PC-9801.18 
PC-980 レ 19 
PC-980 レ 21 
PC-9801-21K 
PC-9801-21N 
PC-9801-22 
PC-9801-23 
PC-9801-24 
PC-9801-25 I 
PC-9801-26 ♦ 
PC-9801-26K * 
PC-9801-27 
PC-9801-28 
PC-9801-29 ♦ 
PC-9801-29K ♦ 
PC-9801-29N 
PC-9801-31 ♦ 
PO9801-32 
PC-9801.33 * 
PC-9801-36 
PC-9801-37 
PC-9801-38/L 
PC-9801-41 
PC-9801-50 拿 
PC-980 レ 51 
PC-9801-52/U 
PC-9801-53/L/U 
PC-9801-54/L/U 
PC-9801-55/L/U 
PC-9801-56 
PC-9801-57/L/U 
PC-9801-58 * 
PC-9801-59 
PC-9801-61/U 傘 
PC-9801-61R 
PC-9801-62 
PC-9801-63 摩 
PC-9801-64 拿 
PC-9801-64U • 
PC-9801-65 
PC-9801-66/U * 
PC-9801-66R 
PC-9801-67/U 
PC-9801-70 
PC-980 レ 71 



機稷 

CPU 

クロック （MHz) 



(6) 



K 



(32) 
(6) 
(6) 
0) 



RS-232C ケーブル 

m w r- ROM ボー ド 

m^RAM ボー ド （128KB) 

坳议 RAM ボ一 ド （128KB) 

m^RAM ボー ド （128KB) 

CMT インタフェース ボード 
ユニバーサル ボー ド 

ODA インタフェース ボー ド 
GP-IB ィ ンタ フェース ボー ド 
W 定 ディスク イン タフ ユース ボー ド 
640KBFD インタフェース ボード 
640KB FD ィ ンタ フェース ボー ド 

ROM ボー ド 
PC-9801 H! 拡 *^卞 ROM ボー ド 
5S"'./K^«'r : ROM チップ 
^二 水' ャ. 澳'? ： ROM チップ 
CMT インタフェース ボード 
ミュージック ジェネレータ ボー ド 
1MB FD インタフェース ボード 
68000 ボー ド 

68000 III RAM ボー ド 
ぉ張澳 字 ROM チ 7 プ 
GP-IB ィ ンタ フェース ボー ド 
埘设 RAM サブ ボー ド 
Jft^RAM サブ ボー ド 
RAM サブ ボー ド 

fttt データ プロ セッ 

8086 ボー ド 

16 Ci グラフ イツ ク ボー ド 
スーパー ィ ン ポーズ ボー ド 

サゥン ドボ 一 ド 
サゥン ドボ 一 ド 

は 1 定 ディ ス クイン タフ ユース ボー 
拡張 漢?： ROM チップ 
GP-IB インタフェース 
GP-IB インタフェース 
GP-IB インタフェース 
m» RAM ボー ド （10MHz 対応） 
PCUX ボー ド 
ftiift データ プロセッサ 

カー トリ ッ ジ磁 ^テープ ュニッ ト I/F ボー ド 
ファクシミリ ボー ド （29) 
マルチ フォン ト ROM ボー ド 
m^RAM ボー ド （10MHz,256KB 搭敏） 
SCSI インタフェース ボード 
m&RAM ボー ド （lMB'iiK) 
t^SSC RAM ボー ド （2MB 
W 议 RAM ボー ド （1MB'>$ 装） 
mi2: RAM サブ ボー ド （1MB %^) 
SCSI インタフェース ボード 

ビデオ プロセッサ ボー ド 
モデム ボー ド 
isdn 用 通 «rr /タ 

ぬ ifiWtt アダプタ 

W 议 RAM サブ ボード 
l«i9:RAM サブ ボード 
ftlift データ プロセッサ （V30 8MHz 
fttt デー タブ ロセ マサ （80287-10) 
Cctft デー タブ ロセ ッ サ （3 87 SX-16) 
fttft デー タブ 口 セッサ （387SX-16) 
敉 iift データ プロセッサ （38H6) 
デー タ プロセッサ （387SX-20) 

&谈 データ プロセッサ 
IRiift デー タブ 口 セッサ （387-20) 
メモり カード リーダ/ライタ 
ISDN 用 通 ^アダプタ 一 



(18) 
(19) 

(28) 



NS 
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一 8 



T W2.W5.W7 
S5.F5.F51.F71 
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20 

O 
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16 
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9 
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5. PC-9800 シリーズ 本体と NEC 販売 ボードの 適合 可否 * 



DX2.5 
/U2./U5 



D0+ 



UF.UR 
UR/20 



NS/E 
NS/E20 
NS/E40 



NC 
NC40 



CS 
2,5,5/W 



GS 
model 1.2 
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V33A 



V30HL 
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10 



8 16 
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1& ■ 



SfSOHL 
1 16 
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38SSX 

^0" 
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PC-9801 


■02 


PC-9801 


-02L 
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資 料 
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T W2.W5.W7 


DA 2,5.7 
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〇 
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X 


X 
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機種 




は 保守 品 ） 品名 



* 



CPU 

クロック （MHz》 



PC-9801-72 
PC-9801-73 
PC-9801-75 
PC-9801-76 
PC-9801-77 
PC-9801-78 
PO9801-79 
PC-980 レ 80 
PC-9801-81 
PC-9801-82 
PC-9801-83 
PC-9801-84 
PC-9801-85 
PC-9801-86 
PC-980 レ 87 
PC-980 レ 89 
PC-9801-90 
PC-980 レ 91 
PC-9801-92 
PC-9801BX-01 
PC-9801CS-01 
PC-9801CS-02 
PC-9801CV-01 
PC-9801DA-01 
PC-9801DS-01 
PC-9801DS-02 
PC-9801DX-01 
PC-9801ES-01 
PC-9801EX-01 
PC-9801FA-01 
PC-9801FA-02 
PC-9801FA-03 
PC-9801FX-01 
PC-9801LS-01 * 
PC-9801LS-02/L 
PC-9801LS-03 * 
PC-9801LS-04 
PC-9801LS-05 
PC-9801LS-07 
PC-9801LV-01 
PC-9801LV-02 
PC-9801LV-04 
PC-9801LV-05 
PC-9801LV-06 
PC-9801LV-07 
PC-9801LV-08 
PC-98011AM3 
PC-9801LV-15 
PC-9801LV-24 
PC-9801LX-01 
PC-9801N-01 
PC-9801N-01U 
PC-9801N-02 
PC-9801N-02U 
PC-9801N-03 
PC-9801N-03R 
PC-9801N-04 
PC-9801N-04R 
PC-9801N-06/L 
PC-9801N-06U 
PC-9801N-07 
PC-9801N-08 
PO9801N-11 
PC-9801N-12 
PC-9801N-12L 
PO9801N-15 
PC-9801N-16 



(56) 



* 



寧 



ビデオ ボー ド （286»10MHz 以上） 
サゥン ドボ 一 ド （286«10MHz 以上） 
ImPP ボード 

B4680 イン タフ ユース ボー ド EC 
B4680 インタフェース ボー ド ET 
SCSI 機 S 榨絞 ケーブル （50cm) 
SCSI 機 絞 ケーブル （90cm) 

ね 速 i"i 線ァ rr タ 

GP-IB インタフェース ボード 
B4680 インタフェース ボード EC 
B4680 インタフェース ボード ET 
ウィンドウ ァクセ ラレータ ボード B 
サゥン ドボ一 ド 

1MB フロッピー ディ スク インタフェース ボード 

Font Avenue ボー ド 

ビデオ キヤ ブ チヤ ボー ド B 

フル カラー ウイ ン ドウ ァクセ ラレータ ボード B 

SCSI ィ ンタ フェース ボー ド 
オーバ ドライブ プロセッサ （BX M!) 

W 没 RAM ボー ド 
坳設 RAM ボー ド 

fttfl データ プロセッサ 

m 议 RAM ボー ド 

ma RAM ボー ド 

^没 RAM ボー ド 

mtScRAM ボー ド 

msiRAM ボー ド （lMB 'i$ 装） 

^没 RAM ボー ド （1MB ^装） 

增 »： RAM ボー ド 

SCSI ィ ン タフ エース ボー ド 

m^HJ 3.5 ィ ンチ は1 定 ディ スク ドライブ «絞 ュニッ I 
msXRAM ボー ド （2MB) 
テンキー ボード 

RAM ボード （1MB ^ 装） 
データ プロセッサ 

制御 アダプタ 
B4680 インタフェース ボード EC 

•、VW 拡張 アダプタ 
テンキー ボー ド 
PC-98LT な 換 ボー ド 
B4670II インタ フェース ュニッ ト 
キヤり ング ケース 
モデム ボー ド 

W 出 拡張 ァ ^/ タ 
I/O 拡張 ュニッ ト 
ブリ ンタ ケーブル 
フロッピーディスク 增設 ケーブル 
B4670II 拡張 ボー ド 
)«jftRAM カード （1MB^ 装） 
m^RAM カード （2MB^ 装） 
ma RAM カー ド （IMB'X 装） 
W 没 RAM カード （1MB '夂 装） 
^SRAM カード （2MB^ 装） 
RAM カー ド （4MB 'お 装) 
m»:RAM カード （4MB^ 装） 
W 没 RAM カード （8MB 'X 装) 
^没 RAM カー ド （8MB^ 装） 
内蔵 用 モデム ボー ド 
内蔵! f! モデム ボード 
内蔵! f! モデム ボー ド 
I/O 拡張 ュニッ ト 




AC アダプタ 

ac ァ r/ タ 

?00增》 ケーブル 
人容 tt パッテ 
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5. PC-9800 シリーズ 本体と NEC 販売 ボードの 適合 可否 表 
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資 fi 
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AC アダプタ 


PC-9801NL-01 


拡張 パッ ク 


PC-9801NL-02 


サム マウス 


PC-9801NL-11 


バッ テ リ パッ ク 


PC-9801NL-12 


AC アダプタ 


PC-9801NL-13 


パ / テ り ケース 


PC-9801NS-12 


AC アダプタ 


PC-9801NS-16 


人お 徽バッ テリ 


PC-9801NS/E-14 ♦ 


CRT ノ、 っノ ク 


PC-9801NS/E-14U 


CRT パッ ク 


PC-9801NS/L-01 


CRT 侬铳 ケーブル 


PC-9801NS/ し 11 


バッテ り バック 


PC-9801NS/L-16 


人容 歉バッ テリ バック 


PC-9801NS/R-01 


データ プロセッサ 


PC-9801NS/R-02 


RAM ボード （2MB) 


PC-9801NS/R-03 


^议 RAM ボー ド （4MB) 


PC-9801NS/R-04 


miiRAM ボー ド （8MB) 


PC-9801NS/T-01 


m^RAM ボー ド 


PC-9801NV-13 


セ カン ドバ ッテ リノぐ ン ク 


PC-9801NX/C-01 


»Ctt データ プロセッサ 


PC-9801NX/C-02 


^i9:RAM ボー ド （2MB) 


PC-9801NX/C-03 


m^RAM ボー ド （4MB) 


PC-9801NX/C-04 


^tt^RAM ボー ド （8MB) 


PC-9801NX/C-05 


trt&RAM ボード （12MB) 


PC-9801P-01 


デスク ス テーシ ョ ン 


PC-9801P-02 


ベン セッ ト 


PC-9801P-11 


ノ、 テ リメ、 • ック 


PC-9801P-12 


バノ テリ ケ一ス 


PC-9801P-13 


キャリン グゾ ぐ/ グ 


PC-9801RA-01 


IW^RAM ボード （1MB^ 装） 


PC-9801RA-11 


t^lSSt RAM ボー ド （2MB 'お 装) 


PC-9801RS-01 


RAM ボー ド （2MB 'お 装) 


PC-9801RX-01/L 


^& RAM ボー ド （1MB 'おお 


PC-9801T-01/U 


RAM ボー ド （2MB ^装） 


PC-9801T-02 


テンキー ボー ド 


PC-9801T-03 


棵ゃキ 一ボー ド 


PC-9801T-11/U 


^fli& RAM ボー ド （2MB 'お 装) 


PC-9801U-01 


ftiift データ プロセッサ 


PC-9801U-02 


16 色 グラフィック ボード 


PC-9801U.03 


サゥン ドボ一 ド （6) 


PC-9801U-05 


キヤ リ ング ケース 


PC9805 * 


龍 RAM 


PO9805K 


ゆせ R A M 


PC-9806 * 


ftfift デー タブ ロセ ッ サ （pc- 98 〇i m) 


PC-9807 


N-BASIC(86)ROM 


PC-9808 * 


fttt データ プロセッサ （E/F/M m) 


PC-9809 


棣能 拡張 tf! ROM 


PC-9811 * 


I/O 拡^ ュニッ ト 
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5. PC-9800 シリーズ 本体と NEC 販売 ボードの 適合 可否 表 
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資 料 



型 《レ は 保守 &) 



PC-9811K 
PC-9811N * 
PC-9811L 
PC-9821-B01 
PC-9821A-B01 
PC-9821A-B02 
PC-9821A-B03 
PC-9821A-B04 
PC-9821A-E01 
PC-9821A-E02 
PC-9821A-E03 
PC-9821A-E08 
PC-9821A-E09 
PC-9821A-E10 
PC-9821A-U01 
PC-9821AF-B01 
PC-9821CE-B01 
PC-9821NE-B01 
PC-9821NE-B02 
PC-9821NE-B03 
PC-9821NE^-E01 
PC-9821NE-U01 
PC-9821NE^U02 
PC-9821NE-U03 
PC9861 ♦ 
PC-9861K 
PC9862 
PC-9863 ♦ 
PC-9863N/ し 
PC-9864 * 
PC-9864-01 * 
PC-9864-02 * 
PC-9864-03 
PC-9864-11 
PC-9864-12 
PC-9864-13 
PC-9864-14 * 
PC-9864-15 * 
PC-9864-21 
PC-9864-22 
PC-9864-25 
PC-9864L/U 
PC-9864 レ 01 
PC-9864 レ 14 
PC-9864 レ 15 
PC-9864 L- 16 
PC-9864 L-31/L 
PC-9864 レ 32 
PC-9864 レ 33 
PC-9864 レ 34 
PC-9865 
PC-9866/K/L 
PC-9867 
PC-9867-01 
PC-9867- 1 1 
PC-9867-12 
PC-9867-21 
PC-9867-22 
PC-9867.23 
PC-9867-25 
PC-9867-26 
PC-9867-27 
PC-9867-28 
PC-9868 
PC-9868-11 
PC-9868- 12 



I/O 拡張 ュニッ ト 
I/O 拡张 ュニッ ト 
I/O 拡^ ュニッ ト 
ゅ没 RAM ボード （2MB) 
W 议 RAM ボー ド （4MB) 
W 议 RAM サブ ボー ド （4MB) 
^议 RAM サブ ボー ド （8MB) 
增 19： RAM サブ ボー ド （16MB) 
ウイ ン ドウ ァクセ ラレータ ボード A 

98 ハイ レ ゾ ボー ド 
オーバ ドライブ プロセッサ 

フル カラー ウイ ン ドウ ァクセ ラレ 
SCSI ィ ンタ フェース ボー ド 



一 タ ボー ド 



^設 RAM ボード （8MB) 

^^C RAM ボー ド （4MB) 

^52： RAM ボー ド （4MB) 
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5. PO9800 シリーズ 本体と NEC 販売 ボードの 適合 可否 表 
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資 料 



型番 （ t は 保 免 



FA 2,5,7 
U2.U5.U7 



V30[386r«68X 



PC-9801-72 
PC-9801-73 
PC-980 レ 75 
PC-9801-76 
PC-9801-77 
PC-9801-78 
PC-9801-79 
PC-9801-80 
PC-9801-81 
PC-9801-82 
PC-9801-83 
PC-9801-84 
PC-9801-85 
PC-9801-86 
PC-9801-87 
PC-9801-89 
PC-9801-90 
PC-9801-91 
PC-9801-92 
PC-9801BX-01 
PC-9801CS-01 
PC-9801CS-02 
PC-9801CV-01 
PC-9801DA-01 
PC-9801DS-01 
PC-9801DS-02 | 
PC-9801DX-01 
PC-9801ES-01 
PC-9801EX-01 
PC-9801FA-01 
PC-9801FA-02 
PC-9801FA-03 
PC-9801FX-01 
PC-9801LS-01 m 
PC-9801LS-02/L 
PC-9801LS-03 * 
PC-9801LS-04 
PC-9801LS-05 
PC-9801LS-07 
PC-9801LV-01 
PC-9801LV-02 
PC-9801LV-04 
PC-9801LV-05 
PC-9801LV-06 
PC-9801LV-07 * 
PC-9801LV-08 
PC-9801LV-13 
PC-9801LV-15 
PC-9801LV-24 
PC-9801LX-01 
PC-9801N-01 « 
PC-9801N-01U * 
PC-9801N-02 ♦ 
PC-9801N-02U * 
PC-9801N-03 傘 
PC-9801N-03R 
PC-9801N-04 * 
PC-9801N-04R 
PC-9801N-06/L 
PC-9801N-06U 
PC-9801N-07 
PC-9801N-08 
PC-9801N-11 
PC-9801N-12 
PC-9801N-12L 
PC-9801N-15 
PC-9801N-16 
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ース ボー ド 
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ビデオ ボー ド （286-lOMHz 以 I.) 
サゥン ドボ 一 ド （286»10MHz 以上） 
ImPP ボー ド 

マルチメディア エンジン セッ ト 
B4680 ィ ンタ フェース ボー ド EC 
B4680 インタフェース ボード ET 

SCSI 機 》接《 ケーブル （50cm) 
SCSI 機 S 筏 絞 ケーブル （90cm) 

^速 I" ^アダプタ 
GP-IB ィ ン タフ エース ボー ド 
B4680 インタフェース ボード EC 
B4680 ィ ン タフ x — ス ボー ド ET 
ウィンドウ ァクセ ラレータ ボード B 

サゥン ドボ 一 ド 

1MB フロ ノビ 一 ディスク インタ 
Font /wenuc 小一 K 

ビデオ キヤ ブ チヤ ボー ド B 
フル カラー ゥ イン ドウ ァクセ ラレータ ボード B 

SCSI インタフェース ボード 

オーバ ドライブ プロセッサ （bx m) 

^议 RAM ボード 
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m^RAM ボー ド （lMB^ife) 
W 说 RAM ボー ド （lMB'ii 装） 
m 59： RAM ボー ド 
SCSI インタフェース ボ— ド 

m^HI3.5 ィ ンチは 1 定 ディ スク ドライブ 筏 «1 ュニッ ト 
ma RAM ボー ド （2MB) 
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m^RAM ボ一 ド （1MB ^装） 
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Wlf! 拡^ アダプタ 
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iWiiRAM カード （4MB' お 装） 
iftjft RAM カー ド （4MB^ 装） 
mS: RAM カード （8MB'>$ 装） 
^议 RAM カード 装） 
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I/O 拡張 ュニッ ト 
バッ テ リパ / ク 
AC アダプタ 
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FDD 增玟 ケーブル 
大容豫 バッ テ 



X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 



V30I 386SL(98) 



N し 



FS 2.5.7 
U2 # U5 t U7 



FX 2,5 
U2.U5 



V30HL 



V30 I386SX 



8 



16 



8 



V30 
8 



386SX 



10 



12 



20 

38.51 

38 
38 

38.51 



S 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 x〇〇〇s xxxxxxxxx xo^o 

S 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 x〇〇〇s xxxxxxxxx xo^o 

8 X X 〇x 〇〇〇〇〇〇〇〇 xxxxxx 加 XXXXXXXXXXOSO 




ゥコ 3333 3 3 つ っつつ noxoQQSXXXXXXXXX XX^OOXXXXXXXX xxxxxxxxx X XX XXX xxxx xxxxx XX 

I I I - 1 HI I I • . » > ，- ,k r k r k ' 、 o w /s 



^3^33333333333 X O OO S x X X X X X X X X X X g 〇〇 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 



X xoxoooooooox X X X X X ， X X X X X X X X X X Sox X X X X X X X X X X X X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 



;;r5 つ っつつ r5 x §os x X X X X X X X X X X さ 0 x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 



〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇x〇〇〇gx X X X X X X X X xxjgoox XXX XX XX xxxxxxxxx XXX X X XXX 



xxxxxxxxx 



X X oxo〇〇〇oo〇〇x X X X X X ， X X X X X X X X X X Sox X X X X X X X X X X X X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 



xxx<800 〇〇ggggxxxxxx?sxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX X x〇〇〇〇〇〇o〇x X xox X XQX 



XXXX88〇〇 お gg^xxxxxx^xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XQQOOQQOQX X xox X xo) 



88 3n8888<9?x^xx^xxxxxxxxxxxxxx〇xxxxxxxxxxxx〇xxx 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 o 〇〇〇〇〇 c 

33CC3333) 3 3 3 



lor 88 X 8 0000880999 X sxxxxssxxxxxxxxxxxxxxo xxxxxxxxxxxx 〇x X x〇〇〇o〇coo〇〇〇〇〇〇〇c2l 

1- > 33 > 33CC3333 3 3 I I 



448 



5. PC-9800 シリーズ 本体と NEC 販売 ボードの 適合 可否 表 
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NS/L 
NS/L40 



NA , NA/C 
NA40 , NA40/C 
NA120 ] NA120/C 
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U2.U7.U9 
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PC-9801BX-01 

PC-9801CS-01 

PC-9801CS.02 

PC-9801CV-01 

PC-9801DA-01 

PC-9801DS-01 

PC-9801DS-02 

PC-9801DX-01 

PC-9801ES-01 

PC-9801EX-01 

PC-9801FA-01 

PC-9801FA-02 

PC-9801FA-03 

PC-9801FX-01 

PC-9801LS-01 

PC-9801LS-02/L 

PC-9801LS-03 
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PC-9801LS-05 

PC-9801LS-07 
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PC-9801LV-13 

PC-9801LV-15 

PC-9801LV-24 

PC-9801LX-01 
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PC-9801N-01U 

PC-9801N-02 

PC-9801N-02U 
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PC-9801N-04 
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資 料 



機種 



CPU 



品名 



FA 2,5,7 
U2.U5.U7 



V30T386 



8 



X 一 



I/O 拡張 ュニッ ト 

I/O 拡張 ュニッ ト 

I/O 拡張 ュニッ ト 

W 议 RAM ボード （2MB) 

ttf^RAM ボード （4MB) 

RAM サブ ボード （4MB) 
J« 没 RAM サブ ボー ド （8MB) 
1«议 RAM サブ ボー ド （16MB) 
ウィンドウ ァクセ ラレータ ボード A 

98 ハイ レゾ ボード 
オーバ ドライブ プロセッサ 

ビデオ キヤ ブ チヤ ボー ド A 

フル カラー ウィンドウ ァクセ ラレータ ボ 

SCSI インタフェース ボード 

マイ クロ ホン 

埘议 RAM ボード （8MB) 
W 設 RAM ボード （4MB) 
增攻 RAM ボード （4MB) 
RAM ボード （8MB) 
W^RAM ボート ソ121^13) 
CPU ァ ノブ グレー ドボ 一 ド 
AC アダプタ 
, く 、、, テ " ん、, ク 
セ カン ドバ ッ テリ パック 
RS-232C(2-3 M 線 If!) 拡张ィ ンタ フエ' 
RS-232C(2-3 M^M]) 拡^ィ ン タフ 

通も? 制御 アダプタ 
モデム ボー ド 
モデム ボー ド 

ネッ ト ワーク インタフェース セッ ト 
ネッ ト ワーク W ROM 
ネッ ト ワーク W ROM 
ネゾ ト ワーク W ROM 
ブランチ ボックス 
フォ ト コネクタ 
ターミネータ ボックス A 
ターミネータ ボックス B 
り ビー タ 

ト ランク ケーブル （3m) 
ト ラ ンク ケーブル （10m) 
トランク ケーブル 中継 ボッ クス 
B4670II インタフェース セッ ト 
B4670II 拡張 ボー ド 
ター ミ ネー タ ボックス B 
り ビータ M 
り ビータ S 

マルチ リンク リピータ 
り ンク ケーブル （5m) 
リ ンク ケーブル （10m) 
リ ンク ケーブル （20m) 
モデム ボー ド 

通^ 制御 アダプタ 
B4680 ィ ン タフ エース ボー ド EC 
タノ フ トラ ンン シ ーノ、 • 
マルチ ボー ト リ ビータ C4 
トランシーバ C 
トランク ケーブル C(3m) 
トランク ケーブル 



(57) 
(57) 

(57) 
ド A (57) 



IS 



トランク ケーブル C(20m) 

中 纏 コネクタ C 
ターミネータ C 

アース コネクタ c 

T や コネクタ C 

B4680 インタフェース ボード ET 
マルチ ボート リピータ T 
ト ラン シーバ T/R 



〇 

〇 

〇 
x 

x 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

x 

X 

ス I 〇 

ス 〇 

〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
o 
〇 
o 
〇 
〇 
〇 
〇 

(21)1 O 

〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
o 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 

〇 
〇 
〇 
o 

〇 
〇 
〇 



X 
X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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X 

X 
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〇 
〇 
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NS 
NS 



バ 40 
/T80 



N し 



FS 2.5.7 
U2.U5.U7 



V30T1S sl(98)1 V30H し ] V30 I386SX 
20 6 I 16 I 8 



10 



FX 2.5 
U2.U5 



V30 I386SX 



8T10 



12 



9821-B01 
PC-9821A-B01 
PC-9821A-B02 
PC-9821A-B03 
PC-9821A-B04 
PC-9821A-E01 
PC-9821A-E02 
PC-9821A-E03 
PC-9821A-E08 
PC-9821A-E09 
PC-9821A-E10 
PC-9821A-U01 
PC-9821AF-B01 
PC-9821CE-B01 
PC-9821NE-B01 
PC-9821NE-B02 
PC-9821NE-B03 
PC-9821NE«E01 
PC-9821NE-U01 
PC-9821NE-U02 
PC-9821NE-U03 
PC-9861 • 
PC-9861K 
PC-9862 
PC-9863 • 
PC-9863N/L 
PC-9864 * 
PC-9864-01 * 
PC-9864-02 * 
PC-9864-03 
PC-9864- 11 
PC-9864- 12 
PC-9864- 13 
PC-9864- 14 * 
PC-9864- 15 < 
PC-9864-21 
PC-9864-22 
PC-9864-25 
PC-9864L/U 
PC-9864 レ 01 
PC-9864 L- 14 
PC-9864 レ 15 
PC-9864 レ 16 

レ 31/L 
PC-9864 レ 32 
PC-9864 レ 33 
PC-9864 レ 34 
PC-9865 
PC-9866/K/L 
PC-9867 
PC-9867-01 
PC-9867-11 
PC-9867-12 
PC-9867-21 
PC-9867-22 
PC-9867-23 
PC-9867.25 
PC-9867-26 
PC-9867-27 
PC-9867.28 
PC-9868 
PC-9868-11 
PC-9868-12 
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5. PO9800 シリーズ 本体と NEC8S 売 ボードの g 合 可否 表 




NS/L 
NS/L40 



386SX 



10 



20 



NA , NA/C 
NA40 , NA40/C 
NA120 , NA120/C 

V30 13860x1 486SX 



PC-9821 
modelSl f S2 



V30 



386SX 



PC9821Ap 
U2.U7.U9 
MZM7 



V30 



48D 4860X2 



PC-9821AS 
U2,U7,U8 
M2 V M7 



V30 486 



486DX 



機種 

CPU 



クロック 

PC-9811K 
PC-9811N 
PC-9811L 
PC-9821-B01 
PC-9821A-B01 
PC-9821A-B02 
PC-9821 A- B03 
PC-9821A-B04 
PC-9821A-E01 
PC-9821 A- E02 
PC-9821 A- E03 
PC-9821 A- E08 
PC-9821A-E09 
PC-9821A-E10 
PC-9821 A- U01 
PO9821AP-B01 
PC-9821CE-B01 
PC-9821NE-B01 
PC-9821 NE-B02 
PC-9821 NE-B03 
PC-9821NE-E01 
PC-9821NE-U01 
PC - 9821NE^U02 
PC-9821 NE-U03 
PC-9861 
PC-9861K 
PC-9862 
PC-9863 
PC-9863N/L 
PC-9864 
PC-9864-01 
PC-9864-02 
PC-9864-03 
PC-9S64-11 
PC-9864-12 
PC-9864-13 
PC-9864.14 
PC-9864-15 
PC-9864-21 
PC-9864-22 
PC-9864-25 
PC-9864L/U 
PC-9864L-01 
PC-9864L-14 
PC-9864L-15 
PC-9864L-16 
PC-9864L-31/L 
PC-9864 レ 32 
PC-9864 レ 33 
PC-9864 し 34 
PC-9865 
PC9866/K/L 
PC9867 
PC-9867.01 
PC-9867-11 
PC-9867-12 
PC-9867-21 
PC-9867-22 
PC-9867-23 
PC-9867-25 
PC-9867-26 
PC-9867-27 
PC-9867-28 
PC-9868 
PC-9868-11 
PC-9868-12 
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資 料 




機種 



486SX 



m 

PC-! 



は 《ザ あ) 



PC-9868-13 
PC-9868-14 
PC-9868-21 
PC-9868-22 
PC-9868-24 
PC-9868-25 
PC-9868-26 
PC-9868-27 
PC-9871 
PC-9871K 
PC-9872 
PC-9872K 
PC-9872L 
PC-9872U 
PC-9872R 
PC-9873/L 
PC-9896 
PC-9897 
PC-98DOT-11 
PC-98GS-02 
PC-98HA-02 
PC-98HA-15 
PC-98HA-16 
PC-98HA-17 
PC-98R レ 01 
PC-98RL-03 
PC-98XA-01 
PO98XA-01K 
PC-98XA-02 
PC-98XA-02K 
PC-98XA-03 
PC-98XA-04 
PC-98XA-11 
PC-98XL-01 
PC-98XL-02 
PC-98XL-03 
PC-98XL-06 
PC-98XL 2 -01 
PC-98XL^02 
PC-98XL 2 -03 
PC-98XL 2 -04 

PC-98XL 2 -06 
2 




FA 2,5.7 
U2.U5.U7 



* 



* 



* 



PC-98XI/-07/L 
PC-98XL 2 -11 
PC-98XL 2 -12 
PC-98XL 2 -13 
PC-98XL 2 -14 
PC-CD102 
PC-H98-E04 
PC-H98-U01 
PC-IN503G 



トランシーバ CR 
マルチ ボー トリ ビータ T12 
リ ンク ケーブル T(5m) 
リ ンクケ 一ブル T(10m) 
ブランチ ケーブル （5m) 
ブランチ ケーブル （10m) 
ブランチ ケーブル （20m) 
クロス ケー ブ ノレ 
マウス インタフェース セッ ト 
マウス ィ ンタ フェース セッ ト 
マウス 
マウス 
マウス 
マウス 
マウス 

タッチスクリーン （49) 
RS-232C ケーブル （ り バース 3ni) 
RS-232C ケーブル （ リ パー ス 10m) 

マウス 変換 コネクタ 
ビデオ ボー ド 

フラノ シュ メモリ カー ド （1.25MB) 
RS232-C ケーブル （ノーマル） 
RS232-C ケーブル （ リバース） 
RS232-C ケーブル （ リパー ス） 
mS9: RAM ボー ド （2MB 'お 装) 
ttlift データ プロセッサ （80387-20) 
坳》 RAM ボー ド （256KB ^装） 
增没 RAM ボード （256KB ^ 装） 
ma RAM サブ ボー ド （256KB $ 装） 
^» RAM サブ ボー ド （256KB 
&锇 データ プロセッサ （80287) 
拡張 澳卞 ROM チップ 
I/O 拡張 ュニッ ト 
^ RAM ボー ド （512KB 
ImPP ボー ド （29) 
m デ一 タブ 口 セッサ （80287-10) 

縦！ K き 台 

W 没 RAM ボー ド （2MB^ 装） 
W 议 RAM サブ ボー ド （2MB ^装） 
デー タブ 口 セッサ （80387-16) 
B4680 インタフェース ボー ド 
縱 S き 台 

機能 拡張 プロセッサ 
タツ ブト ラン シーハ • 
ブランチ ケーブル （5m) 
ブランチ ケーブル （10m) 
ブランチ ケーブル （20m) 
CD-ROM ュニッ ト （37) 
NDP(487SX) 
マウス 



C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

C 
> 
> 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

( 

： 

% 

4 



ぼ 



FS 2.5,7 
U2.U5.U7 



FX 2.5 
U2.U5 



V30HL 



8 16 



V30 I386SX 



8 



〇〇〇〇〇〇〇〇 X X 〇〇〇〇〇〇〇〇 xxsxxxxxxxxxxxxxoxxxxx ox XOQOOOQXQ^ 

〇〇〇〇〇〇〇〇 x x 〇〇〇〇〇〇〇〇 xxssxxxxxxxxx x xxxoxx X x xox xooooooxo 
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〇〇〇〇〇〇〇〇 X X 〇〇〇〇〇〇〇〇 x x g X x X X x XXXXXXX5XXXXX xxxoooooxy 



〇〇〇〇〇〇〇〇x X 〇〇〇〇〇〇〇〇 X x 13 X X XX XXXXXXXXXQXXXX X xxxoooooxx 



〇〇〇〇〇〇cox x〇〇〇〇〇〇〇〇x x ;sx X xxxxxxxxxxxoxxxxxx XXQQQOQXX 



oj^D3^3<<r.333n3nnxx^xxxxxxx xxxxxxoxxxx x〇xx〇〇〇〇〇xx 



wo 



〇〇〇〇〇〇〇〇 X X 〇〇〇〇〇〇〇〇 x x x X x x XXXXXXXXOXXXXXO XXOOQOOXX 



o〇〇〇〇〇〇〇 X X 〇〇〇〇〇〇〇〇 x X お x x x x x x X X x xxxxoxxxxxoxxoooooxxo 

〇〇〇〇o〇〇〇x x xxxxxxxx X x〇〇〇〇 xxxxxxxxxxxx X X X X X X xoooosx 



〇〇〇〇〇〇〇〇x X X X X X X X X X X x〇〇o〇 X X X X xxxxxxxxxxxxxxx QOOO^XOQ 



S 〇〇〇〇〇〇〇〇 X x 〇〇〇〇〇 1〇〇 XX;3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX〇〇C〇^XX〇 
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5. PC-9800 シリーズ 本体と NEC 販売 ボードの 適合 可否 表 



US 




NS/L 




NA , NA/C 


PC-9821 


PC-9821Ap 


PC-9821AS 




US40 






NA40 , NA40/C 


U2.U7.U9 


U2.U7.U8 


機種 


US80 




NA120 , NA120/C 


modelSl f S2 




M2 t M7 


M2.M7 




V30 i386SX 


V30 


386SX 


V30 


I 386DX 


486SX 


V30 




|V30|486| 486OX2 


V30I486 


48SOX 


CPU 


Q 


1 c 


10 


10 


20 


10 


20 


20 


8 


20 


8 


16 


66 


8 


16 


33 


ク a ック £番 






〇 


J 




〇 


〇 


o 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 




〇 


o 


PC-9868-13 




〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 

、 ^ 


o 




PC-9868-14 


O 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


o 
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o 


PC-9868.21 


O 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 
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〇 


〇 


〇 


〇 
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〇 


〇 


〇 


〇 
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〇 


〇 
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〇 
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〇 


〇 
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〇 


〇 
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〇 


〇 


O 
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O 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


O 


PC-9868-27 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


x 


X 


X 


x 


X 


PC-9871 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-9871K 


〇 


〇 


X 


X 


X 


o 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


PC-9872 


〇 


〇 


X 


X 


X 


〇 


o 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


PC-9872K 




o 


X 


X 


X 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 




〇 


〇 


PC-9872L 




〇 


X 


X 


X 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


o 


o 


〇 


PC-9872U 


〇 


〇 


X 


X 


X 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


PC-9872R 


〇 


〇 


38,59 


38,59 


38,59 


38,43 


38,43 


38.43 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


o 


〇 


PC-9873/L 


〇 


〇 


X 


X 


X 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


o 


o 


o 


o 


o 


〇 


PC-9896 


〇 


〇 


X 


X 


X 


〇 


〇 


〇 


〇 


o 


o 

、 —ノ 


o 


o 


o 


o 


o 


PC-9897 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


x 


x 


X 


PC-98DO+-11 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


x 


x 


X 


PC-98GS-02 


55 


55 


55 


55 


55 


55 


55 


55 


55 


55 


55 


55 


55 


55 


55 


55 


PC-98HA-02 


X 


X 


〇 


o 


o 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


x 


x 


X 


X 


PC-98HA-15 


X 


X 


〇 


o 


o 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 

w 、 


X 

w 、 


x 

w 、 


x 

ダ 、 


X 


PC-98HA-16 


X 


X 


〇 


〇 


〇 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-98HA-17 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-98R レ 01 


X 


X 


X 


X 


x 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-98R レ 03 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-98XA-01 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


x 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-98XA-01K 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-98XA-02 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-98XA-02K 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-98XA-03 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-98XA-04 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-98XA-11 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-98XL-01 


〇 


〇 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


〇 


o 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


PC-98XL-02 


X 


X 


v メ 

X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-98XL-03 


ス 


x 

X 


X 


X 


X 


v ノ 

X 


^ ノ 

X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-98XL-06 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


v ノ 

x 


X 


x 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-98XL 2 -01 


X 


X 


X 


X 


X 


V メ 

X 


v ノ 

X 


X 


v ノ 

X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-98XI/-02 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-98XL 2 -03 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


〇 


o 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


PC-98XL^-04 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


『 、 一-一 ゥ 
PC-98XL 2 -06 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-98XL 2 -07/L 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


o 


〇 


o 


〇 


〇 


〇 


c 


〇 


〇 


PC-98XL 2 -11 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


PC-98XL 2 -12 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


PC-98XL 2 -13 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


o 


〇 


〇 


〇 


〇 


o 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


PC-98XL 2 -14 


o 


o 


38 


38 


38 


38 


38 


38 


X 


X 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


PC-CD 102 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-H98-E04 


X 


X 


〇 


〇 


〇 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-H98-U01 














〇 




〇 


〇 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


PC-IN503G 
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資 料 




PC-9821Ae 
機種 I U2.U7.U8 
M2,M7 



CPU IV30 



PC8895 

PC-9801-01 ♦ 
PC-9801-02 * 
PC-980 レ 02L ♦ 
PC-9801-02N * 
PC-9801-03 拿 
PC-980 レ 04 
PC-9801-05 
PC-9801-06 ♦ 
PC-980 1-07 拿 
PC-980 1-08 
PC-980 1-09 
PC-9801-10 
PC-980 卜 11 * 
PC-9801-12 * 
PC-9801-12K 
PC-980 1-13 
PC-9801-14 
PC-9801-15 
PC-980 レ 16 
PC-9801-17 
PC-9801-18 
PC-980 レ 19 * 
PC-980 レ 21 * 
PC-980 レ 21 K * 
PC-980 1-2 IN 
PC-980 1-22 * 
PC-980 1-23 
PC-980 レ 24 
PC-980 1-25 
PC-980 1-26 * 
PC-9801-26K * 
PC-980 レ 27 
PC-980 レ 28 
PC-9801-29 4 
PC-9801-29K < 
PC-9801-29N 
PC-980 レ 31 * 
PC-980 1-32 
PC-980 1-33 攀 
PC-980 1-36 
PC-980 1-37 
PC-9801-38/L 
PC-9801-41 
PC-980 1-50 * 
PC-9801-51 
PC-980 レ 52/U 
PC-9801-53/ し/ U 
PC-980 レ 54/ し /U 
PC-9801-55/L/U 
PC-9801-56 
PC-980 レ 57/L/U 
PC-980 1-58 
PC-980 1-59 
PC-9801-61/U 
PC-9801-61R 
PC-980 1-62 
PC-980 1-63/U 
PC-980 1-64 
PC-980 1 -64 U 
PC-9801-65 
PC-9801-66/U 
PC-9801-66R 
PC-980 レ 67/U 
PC-9801-70 
PC-9801-71 ― 



(6) 



(32) 
(6) 
(6) 
(0 



拿 



♦ 



RS«232C ケーブル 

mr rom ボー ド 

m 设 RAM ボード （128KB) 
itt 议 RAM ボード （128KB) 
RAM ボード （128KB) 

CMT ィ ンタ フェース ボー ド 
ュニハ • ーサ ルボー ド 

ODA ィ ンタ フェース ボ— ド 
GP-IB インタフェース ボード 
【も 1 定 ディ ス クイン タフ エース ボード 
640KB FD インタフェース ボード 
640KB FD インタフェース ボード 

卞 ROM ボー ド 
PC-9801 W 拡張 «卞 ROM ボ— ド 
？? T. 氺 や- «卞 ROM チップ 
ぁ ニホゃ 《卞 ROM チップ 
CMT インタフェース ボード 
ミュージック ジェネレータ ボー ド 
1MB FD インタフェース ボード 
68000 ボー ド 

68000 ffl t^ A RAM ボー ド 
拡張 澳卞 ROM チップ 
GP-IB インタフェース ボード 
^没 RAM サブ ボー ド 
^议 RAM サブ ボード 
W 汶 RAM サブ ボー ド 
f《 ^データ ブ ロセフ 
8086 ボー ド 

16 色 グラフィック ボー ド 
スーパー ィ ン ボー ズボ一 ド 

サゥン ドボ 一 ド 
サゥン ドボ 一 ド 

【も 1 定 ディ ス クイ ンタ フェース ボー ド 
拡张 漠卞 ROM チップ 

GP-IB イン タフ ユース ボード （V30«10MH Z ^6) 
GP-IB インタフェース ボード （286>8MHz Wfcc、） 
GP-IB イン タフ ユース ボード （PCMN503 ^lo) 
mSRAM ボー ド （10MHz 対 あ） 
PC-UX ボー ド 
ftiift データ プロセッサ 

カートり ゾ ジ «TA テープ ュニッ ト I/F ボー ド 
ファタ シミ リボー ド （29) 
マルチ フォ ン ト ROM ボー ド 
m«9:RAM ボー ド （10MHz，256KB 侬 «) 

SCSI インタフェース ボー ド 
RAM ボード （1MB ^ 装） 
RAM ボー ド （2MB ^装） 
t^&RAM ボー ド （1MB^^) 
増設 RAM サブ ボー ド （1MB')$ 装） 
SCSI ィ ンタ フェース ボ— ド 

ビデオ プロセッサ ボー ド 
モデム ボー ド 

ISDN )»! 通 も i アダプタ 
探 アダプタ 
RAM サブ ボ一 ド 
^没 RAM サブ ボー ド 
ftlift データ プロセッサ （V30 8MHz III) 
敉谈 データ ブ ロセッ サ （80287-10) 
JUft デ— タブ o セッサ （387SX-16) 
f<fift データ ブロセ / サ （387SX- 16) 
ftiift デー タブ ロセ ッ サ （387-16) 
ftlift デ— タブ ロセッ サ （387SX-20) 

»cWt データ プロセッサ 
ftfift デー タブ 口 セッサ （387-20) 

メモリカード リーダ/ライタ 

ISDN ァ ザマ丄 




x 

〇 

X 
X 
X 
X 

3 



X 
X 



X 
X 



X 



X 
X 



X 

〇 

X 
X 
X 
X 
X 



X 
X 



X 
X 



X 



X 
X 



X 

〇 

X 
X 
X 
X 
X 



X 
X 



X 
X 



X 



X 
X 



(18) 
(19) 

(28) 



♦ 
* 

拳 



BA 
U2.U6.M2 



486SX 
15" 



X 

O 
x 

X 
X 
X 
X 



4860X2 
""40" 



BX 
U2.U6.M2 

V5B 
8 



〇 〇 〇 



x 

〇 

X 
X 
X 
X 
X 




X 

X 
X 
X 
X 

3 



〇 



NS/R 
NS/R40 
NS/R120 



486SX IV30HI 

SO に 16 

o I 〇 



486SX(J) 



X 

〇 
X 
X 
X 
X 
X 



X 

〇 

X 
X 
X 
X 
X 



X 

38 

X 
X 
X 
X 
X 



16 

〇 



X 

38 

x 
x 
x 

X 
X 



X 

o 

X 
X 



X 

O 

X 
X 



X 

o 

X 
X 



X 

〇 

X 
X 



X 

o 

X 
X 



X 
X 

X 
X 



X 
X 

X 
X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 



X 
X 



X 
X 



X 
X 



X 
X 



X 
X 



X 
X 



X 
X 



X 
38 
38 

25.38 

X 

38 
38 
38 



X 

38 

25.38 

X 
X 
X 

38 



^ X X X o 



X 



5 X X X o 



2 



X | 一 ^ XOOO 



x x〇〇〇 | 〇〇〇〇〇8 X〇〇〇〇GX XXXXXXXOO 



X XOOO I 〇〇〇〇〇s xooooox XXXXXXXOO 



X 



XOOO I ox x〇〇sx〇〇〇x xxxxxxxxxoo 



c < 8 8 8 一 0088888<80905X<XXXXXXXXSS55 一 

XX お 33 一 333333X333>>>>>>>>>>33 



X X ^ ^ ^ 333333X333 メメ メヌ 



X X X X X X 



8 8 

3 3 



X XOOO I 〇〇〇〇〇〇〇〇〇0 5 3" X XXXXXXXOO 



x XOOO I 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 5 5 xxxxxxxxoo 

X XOOO - ox x〇x〇〇〇〇〇：？5 xxxxxxxxoo 



x XOOO I 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇" 5 X X X X X X X xoo_ 



X XOOO I 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇5"5 X XXXXXXXOO 



X XOOO - ox x〇x〇〇〇〇〇5^ xxxxxxxxoo 



X 〇c S x x x 〇 



xxo^xxxo 

x x〇g XOOO 



x〇〇s x x x 〇 



xxosxxxo 



X X 〇M x 〇〇〇 
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5. PC-9800 シリーズ 本体と NEC 販売 ボードの 適合 可否 表 



PC-9821Ce 
modelSl,S2 



3CT 



386 486SX 



PC-9821Ne 
Nel20/W 



8 



20 



〇 



〇 




x 
〇 

X 
X 
X 
X 
X 



X 

〇 

X 
X 
X 
X 
X 



X 

38 

X 
X 
X 
X 
X 



X 

38 

X 
X 
X 
X 
X 



X 
X 



X 
X 



X 
X 



X 
X 



X 
X 



X 
X 



X 
X 



X 
X 



X X 



x 



X 



X 
X 



X 
X 



X 

x 



X 
X 



X 
X 
X 

25 



X 
X 
X 

25 



X 



38 

25,38 



X 
X 

38 

25,38 




X 

38 

X 
X 
X 
X 
X 



X 
X 



X 
X 

X 



X 

x 

X 

38 
38 

25,38 

X 

38 
38 
38 



NX/C 
NX/C120 



PC-9821Af 
/U9W./M9W 



386 
^0" 



486SX(J) 
^0" 



V30 



4861 Pentium 

33 60 




486SX(J) 



CPU 
クロ 



ク 




〇 



x 

38 

x 
x 
x 

X 
X 



X 
X 



X 
X 



X 



X 
X 



X 
X 

38 

25.38 
X 
X 
X 
38 



X 
X 
38 
38 
38 



38 
38 
38 
38 
38 
38 
x 
38 
38 
38 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

X 
X 
X 
X 
X 

38 



O 



〇 



o 〇 



x 
x 



x 
x 



x 
x 



x 
x 



X 
X 



X 
X 



X 
X 



X 
X 



X 



X 



X 



X 



X 
X 



X 
X 



X 
X 



X 
X 
38 

25,38 

X 
X 
X 
38 



X 



X 
X 

X 

X 

X 



X 
X 

X 
X 

38 

X 
X 
X 
X 
38.58 

X 

X 
38.58 
38.58 
38.58 

38 

X 
X 
X 
X 

38 

x 

38.58 

38 
38.58 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
38.58 



PC-8895 
PC-9801-01 
PC-9801-02 
PC-980 レ 02 し 
PC-9801-02N 
PC-9801-03 
PC-9801-04 
PC-9801-05 
PC-9801-06 
PC-9801-07 
PC-9801-08 
PC-9801-09 
PC-9801-10 
PC-9801-11 
PC-9801-12 
PC-9801-12K 
PC-9801-13 
PC-9801-14 
PC-9801-15 
PC-9801-16 
PC-9801-17 
PC-9801-18 
PC-9801-19 
PC-9801-21 
PC-9801.21K 
PC-9801-21N 
PC-9801-22 
PC-9801-23 
PC-9801-24 
PC-9801-25 
PC-9801-26 
PC-9801-26K 
PC-9801-27 
PC-9801-28 
PC-9801-29 
PC-9801-29K 
PC-9801-29N 
PC-980 レ 31 
PC-980 レ 32 
PC9801-33 
PC-9801-36 
PC-9801-37 
PC-9801-38/L 
PC-9801-41 
PC-9801-50 
PC-9801.51 
PC-9801-52/U 
PC-9801-53/L/U 
PC-9801-54/L/U 
PC9801-55/L/U 
PC-9801-56 
PC-9801-57/L/U 
PC-9801.58 
PC-9801-59 
PC-980 レ 61/U 
PC-9801-61R 
PC-9801-62 
PC-9801-63/U 
PC-9801-64 
PC-9801-64U 
PC-9801-65 
PC-9801-66/U 
PC-9801-66R 
PC-9801-67/U 
PC-9801-70 
PC-9801-71 



， < ， < 



，メ 、メ 



A X X 3 



XXX 



8 

3 



く 8 00 00 

) 3 3 3 



X X X 〇 



X X X o 



) > 2 X 〇〇〇 



X 



xss I ssssxs ザ xxxxxxxxxxs 



< y 8 8 8 一 00 8 8 00 8 8 く 8 8 8 ,、 w : : : : : 3 

X X 3 3 3 一 3333 おお X お MMXXXXXXXXXXXSS 



X xooo 一 〇〇〇〇〇〇 x〇〇〇〇〇x X X X X X X X oo 



X xooo 一 〇〇〇〇〇〇 x〇〇〇〇〇x x x x x x x X oo 



x x〇〇〇 一 〇x x〇〇〇x〇〇〇x xxxxxxxxx〇〇 



xxgs^lsggM お gxs??sxxxxxxxxxxxs 



X o X X X X X 

X o X X X X X 

X o X X X X 3 

y 3 y X X X X 



X xooo I 〇c〇〇〇〇x〇〇〇x xxxxxxxxxo 



X xooo I ooooooxooox xxxxxxxxxo 



X xooc I ox x〇〇〇x〇〇〇x xxxxxxxxxo 



X 



X X X X o 



XI 一 X X X X 〇 

X I I x X 〇〇〇 



X g X X X X X 
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資 s 



機種 



PC-9821Ae 
U2.U7.U8 
M2，M7 



型 »(i は 保守 品)— 品名 



PC-9801-72 
PC-9801-73 
PC-9801-75 
PC-9801-76 
PC-9801-77 
PC-9801-78 
PC-9801-79 
PC-9801-80 
PC-980 レ 81 
PC-9801-82 
PC-9801-83 
PC-9801-84 
PC-9801-85 
PC-9801-86 
PC-9801-87 
PC-9801-89 
PC-9801-90 
PC-9801-91 
PC-9801-92 
PC-980UX-01 
PC-9801CS-01 
PC-9801CS-02 
PC-9801CV-01 
PC-9801DA-01 
PC-9801DS-01 
PC-9801DS-02 
PC-9801DX-01 
PC-9801ES-01 
PC-9801EX-01 
PC-9801FA-01 
PC-9801FA-02 
PC-9801FA-03 
PC-9801FX-01 
PC-9801LS-01 * 
PC-9801LS-02/L 
PC-9801LS-03 ♦ 
PC-9801 し S-04 
PC-9801LS-05 
PC-9801LS-07 
PC-9801LV-01 
PC-9801LV-02 
PC-9801LV-04 
PC-9801LV-05 
PC-9801LV-06 
PC-9801LV-07 傘 
PC-9801LV-08 
PC-9801LV-13 
PC-9801LV-15 
PC-9801LV.24 
PC-9801LX-01 
PC-9801N-01 ♦ 
PC-9801N-01U * 
PC-9801N-02 傘 
PC-9801N-02U * 
PC-9801N-03 • 
PC-9801N-03R 
PC-9801N-04 • 
PC-9801N-04R 
PC-9801N-06/L 
PC-9801N-06U 
PC-9801N-07 
PC-9801N-08 
PC-980lN.il 
PC-9801N-12 
PC-9801N-12L 
PC-9801N-15 
PC-9801N-16 ― 




ビデオ ボー ド （286«10MHz 以上） 
サゥン ドボ 一 ド （286«10MHz 以上） 
ImPP ボー ド 

B4680 ィ ンタ フェース ボー ド EC 
B4680 ィ ンタ フェース ボー ド ET 
SCSI 機 S 榨 絞 ケーブル （50cm) 
SCSI 機 》榨« ケーブル （90cm) 
^速 M» アダプタ 
GP-IB インタフェース ボード 
B4680 ィ ンタ フェース ボー ド EC 
B4680 ィ ンタ フェース ボー ド ET 
ウイ ン ドウ ァクセ ラレータ ボード B 

サゥン ドボ 一 ド 

1MB フロッ ビー ディ ス クイ ンタ フェース ボ— r 
Font Avenue ボー ド 
ビデオ キヤ ブ チヤ ボード B 
フル カラー ゥ イン ドウ ァクセ ラレータ ボード B 

SCSI ィ ンタ フェース ボー ド 
オーバ ドライ ブ ブロセ ッ サ （BX 1«) 

m^RAM ボー ド 
m^RAM ボー ド 
fdift データ ブロセ /サ 
増 3ft RAM ボー ド 
m^RAM ボー ト' 
m^RAM ボー ド 
m^: RAM ボー ド 
mi3: RAM ボー ド （1MB ^装） 
RAM ボー ド （1MB ^装） 
ttt^RAM ボー ド 
SCSI インタ フ x — スボ一 ド 

m^ff]3.5 ィ ンチ W 定 ディスク ドライブ 榨 校 ュニッ ト 
Wi2:RAM ボー ド （2MB) 
テンキー ボー ド 

m^RAM ボー ド （1MB^ 装） 

ttfift データ プロセッサ 
ilHi 制 卯 アダプタ 
B4680 ィ ンタ フェース ボー ド EC 

み 出 拡張 アダプタ 
テンキー ボー ド 
PC-98LT // 换 ボー ド 
B4670II ィ ンタ フェース ュ ニ ノ ト 
キャリン グケ一 ス 
モデム ボー ド 

拡张 アダプタ 
I/O 拡^ ュニッ ト 
ブリ ンタ ケーブル 
フロッ ビ 一ディ スク ケーブル 
B46701I 拡張 ボー ド 
ift^RAM カード （1MB ^装） 
^没 RAM カード （2MB 文- 装） 
RAM カード （1MB' お 装） 
^«2:RAM カー ド （1MB' お 装） 
增^ RAM カード （2MB' お 装） 
m^RAM カー ド （4MB ^装） 
m 52： RAM カード （4MB' お 装） 
m^XRAM カード （8MB' お 装） 
mt9: RAM カー ド （8MB ^150 
内蔵! f! モデム ボー ド 
内 jflUfl モデム ボー ド 
内 モデム ボー ド 
I/O 拡张 ュニッ ト 
パッ テリ バック 
AC アダプタ 
AC アダプタ 
FDDWiS: ケーブル 

人お * ノ 《ッ テ リ 
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X 6 rj. 

5^ 1 8 
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X X 



xxxxxx〇xxxxxxxxxxxx〇xx x〇〇〇oo〇〇〇〇〇〇oo〇〇o 
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5. PC-9800 シリーズ 本体と NEC 販売 ボードの 8 合 可否 表 



PC-9821Ce 


mode ほ 1,S2 


V3u 


386 


486SX! 


8 


20 


or* 

25 


x 


o 


〇 


〇 


〇 


0 


X 


o 
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〇 


〇 


O 


〇 


〇 
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〇 
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〇 
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〇 
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〇 




〇 
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X 

■ — ■ 
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X 
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X 
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X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X ( 


X 


X 


x 



PC-9821Ne 
Nel20/W 



NX/C 
NX/C120 



PC-9821Af 
/U9W./M9W 



P40/D 
P80/W 
P80/P 



機種 

CPU 



X 


38.51 


38,51 


X 


[38.51 


38.51 


38 


38 


38 


38 


38 


38 


38 


38 


38 


38 


38 


38 


x 


38.51 


38.51 
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X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 



X 
X 

38.58 

X 

38.58 
38,58 

o 
o 

38,58 
38,58 
38,58 
38.58 

X 
X 
X 

38.58 

X 
X 

38,58 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

〇 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

o 

X 



X 
X 



ロックし MHz)— 坦» 



PC-980 レ 72 
PC-9801-73 
PC-9801.75 
PC-9801-76 
PC-9801-77 
PC-980 レ 78 
PC-9801-79 
PC-9801-80 
PC-9801-81 
PC-9801-82 
PC-9801-83 
PC-9801-84 
PC-9801-85 
PC-9801-86 
PC-9801-87 
PC9801.89 
PC.9801-90 
PC-980 レ 91 
PC-9801-92 
PC-9801BX-01 
PC-9801CS-01 
PC9801CS.02 
PC-9801CV-01 
PC-9801DA-01 
PC-9801DS-01 
PC-9801DS-02 
PC-9801DX-01 
PC-9801ES-01 
PC-9801EX-01 
PC-9801FA-01 
PC-9801FA-02 
PC-9801FA-03 
PC-9801FX-01 
1 し S-01 
1LS-02/L 
PC-9801LS-03 
PC-9801LS-04 
PC-9801LS-05 
PC-9801LS-07 
PC-9801LV-01 
PC-9801LV-02 
PC-9801LV-04 
PC-9801LV-05 
PC-9801LV-06 
PC9801LV.07 
PC-9801LV-08 
PC-9801LV-13 
PC9801LV.15 
PC-9801LV-24 
PC9801LX.01 
PC-9801N-01 
PC9801N.01U 
PC-9801N-02 
PC-9801N-02U 
PC-9801N-03 
PC-9801N-03R 
PC-9801N-04 
PC-9801N-04R 
PC-9801N-06/L 
PC-9801N-06U 
PC-9801N-07 
PC-9801N-08 
PC9801N.11 
PC-9801N.12 
PC-9801N-12L 
PC-9801N-15 
PC-9801N-16 
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資 《 



機種 

CPU 




PC-9801N-17 * 
PC-9801N-17L 
PC-9801N-18 
PC-9801N.19 
PC-9801N-20 
PC-9801N-21 
PC-9801N-22 
PC-9801N-23 
PC-9801N-24 
PC-9801N-25 1 
PC-9801N-26 
PC-9801N-C01 
PC-9801N-J01 
PC-9801N-J02 
PC-9801NA-01 
PC-9801NA-02 
PC-9801NA-03 
PC-9801NC-01 
PC-9801NC-12 
PC-9801NL-01 
PC-9801NL-02 
PC-9801NL-11 
PC-9801NL12 
PC-9801NL-13 
PC-9801NS-12 
PC-9801NS-16 
PC-9801NS/EM4 * 
PC-9801NS/E-14U 
PC-9801NS/L-01 
PC-9801NS/ レ 11 
PC-9801NS/L-16 
PC-9801NS/R-01 
PC-9801NS/R-02 
PC-9801NS/R-03 
PC-9801NS/R-04 
PC-9801NS/T-01 
PC-9801NV-13 
PC-9801NX/C-01 
PO9801NX/C-02 
PC-9801NX/C-03 
PC-9801NX/C-04 
PC-9801NX/C-05 
PC-9801P-01 
PC-9801P-02 
PC-9801P-11 
PC.9801P-12 
PC-9801P-13 
PC-9801RA-01 
PC-9801RA-11 
PC-9801RS-01 
PC-9801RX-01/L 
PC-9801T-01/U 
PC-9801T-02 
PC-9801T03 
PC-9801T-11/U 
PC-9801U-01 
PC-9801U-02 
PC-9801U-03 
PC-9801U-05 
PC-9805 * 
PC-9805K 
PC-9806 • 
PC-9807 

PC-9808 * 
PC-9809 
PC-9811 



AC パック 
AC バック 
^速 光 

ブリン タ ケーブル 
キヤ リ ングパ ッグ 



テ ン キー ボー ド 
必 速 允 も& 

B4680 ィ ンタ フェース ハ鲁ッ ク T 

^^出 【ぁじヒ ディ スク ドライブ:^ 装 ュニッ ト 
モデム カー ド 
モデム カー ド 

B4680 ィ ンタ フェース カー ド T 

ftWl データ プロセッサ 
W 议 RAM ボー ド （4MB) 
^没 RAM ボード （8MB) 

TV チューナ 付 ビデオ^ ホア ダブ タ 

AC アダプタ 

拡張 バック 
サム マウス 

バ, y テ リ パ, y ク 

AC アダプタ 

パッ テリ ケース 

AC アダプタ 
太 容量 バッ テリ 

CRTz、\y ク 
CUT ノぐッ ク 
CRT 筏械 ケーブル 
パッ テリ バック 

人容 豫パッ テリ パック 
»该 データ プロセッサ 
^» RAM ボード （2MB) 
RAM ボード （4MB) 
W» RAM ボード （8MB) 
職 RAM ボード 
セ カン ドノ、 •：/ テリ'、 *ッ ク 
fttft データ プロセッサ 
m^RAM ボー ド （2MB) 
坩议 RAM ボード （4MB) 
m»RAM ボー ド （8MB) 
iff 19： RAM ボー ド （12MB) 
デスク ス テーシ ョ ン 
ベン セッ ト 



PC-9821A6 
U2.U7.U8 
M2.M7 



バッ テリ ケース 
キャリン グパ ッグ 

RAM ボード （1MB ^ 装） 
l«ttRAM ボード （2MB^ 装） 
W» RAM ボード （2MB ^ 装） 
mt9: RAM ボー ド （1MB ^装） 
mtSc RAM ボー ド （2MB 'お 装） 
テンキー ボー ド 
樣準 キーボード 

1«玟 RAM ボー ド （2MB 錢) 

敉该 データ プロセッサ 
16 色 グラフィック ボー ド 
サゥン ド ボード 
キヤ リ ング ケース 
難 RAM 
W 投 P \M 

救铱 データ プロセッサ （ pc-980 1 m ) 

N-BASIC(86)ROM 
ぉ镇 デ— タブ 口 セッサ （E/F/M If!) 
機能 拡^ 用 ROM 
I/O 拡張 ュニッ ト 
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486SX 
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5. PC-9800 シリーズ 本体と NEC 販売 ボードの 通 合 可否 表 
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拿 



PC-9811K 
PC-9811N 
PC-9811L 
PC-9821-B01 
PC-9821A-B01 
PC-9821A-B02 
PC-9821A-B03 
PC-9821A.B04 
PC-9821A-E01 
PC-9821A-E02 
PC-9821A-E03 
PC-9821A-E08 
PC-9821A-E09 
PC-9821A-E10 
PC-9821A-U01 
PC-9821AF-B01 
PC-9821CE-B01 
PC-9821NE-B01 
PC-9821NE-B02 
PC-9821NE-B03 
PC-9821NE-E01 
PC-9821NE-U01 
PC-9821NE-U02 
PC-9821NE-U03 
PC-9861 傘 
PC-9861K 
PC-9862 
PC-9863 * 
PC-9863N/L 
PC-9864 聿 
PC-9864.01 
PC-9864-02 一 
PC-9864-03 
PC-9864- 11 
PC-9864- 12 
PC-9864- 13 
PC-9864- 14 t 
PC-9864- 15 ， 
PC-9864-21 
PC-9864-22 
PC-9864-25 
PC-9864L/U 
PC-9864 レ 01 
PC-9864 レ 14 
PC-9864 レ 15 
PC-9864 レ 16 
PC-9864 レ 31/L 
PC-9864 レ 32 
PC-9864 L- 33 
PC-9864 レ 34 
PC-9865 
PC-9866/K/L 
PC-9867 
PC-9867-01 
PC-9867-11 
PC-9867-12 
PC-9867-21 
PC-9867-22 
PC-9867-23 
PC-9867-25 
PC-9867-26 
PC-9867-27 
PC-9867-28 
PC-9868 
PC-9868-11 
PC-9868- 12 



I/O 拡 * ュニッ ト 
I/O 拡张 ュニッ ト 

I/O 拡張 ュュッ ト 

^议 RAM ボード （2MB) 

RAM ボード （4MB) 
^没 RAM サブ ボード （4MB) 

RAM サブ ボー ド （8MB) 
^19： RAM サブ ボー ド （16MB) 
ウィンドウ ァクセ ラレータ ボード A 
98 ハイ レ ゾ ボー ド 
ォ一パ ドライブ プロセッサ 
ビデオ キヤ ブ チヤ ボー ド A 
フル カラー ウイ ン ドウ ァクセ ラレータ ボード 
SCSI ィ ンタ フェース ボー ド 
マイ クロ ホン 

RAM ボード （8MB) 
^没 RAM ボード （4MB) 
^议 RAM ボード （4MB) 
W 议 RAM ボード （8MB) 
^^： RAM ボー ド （12MB) 
CPU アツ ブグ レート ボー ド 

AC アダプタ 

/、• メテリ/、 たンク 

セ カン ドハ' ッテ リ パッ ク 

RS-232C(2-3 HttMj) 拡^ ィ ン タフ ヱ ース 

RS-232C(2-3 拡張 ィ ン タフ ユース 

；！ 制砷ァ ダフ ク 
モデム ボー ド 
モデム ボー ド 

ネッ ト ワーク ィ ンタ フェース セ / ト 

ネッ ト ワーク"！ ROM 
ネッ ト ワーク W ROM 
ネッ ト ワーク ,》J ROM 
ブランチ ボックス 
フォト コネクタ 
ターミネータ ボックス A 
ターミネータ ボックス B 
リ ビータ 

ト ラン ク ケーブル （3m) 
トランク ケーブル (10m) 
ト ラ ンク ケーブル 中継 ボッ クス 
B4670II ィ ンタ フェース セッ ト 

B4670II 拡張 ボー ド 

ターミネータ ボックス B 

リ ビータ M 
リ ビータ S 

マルチ リンクり ビータ 
リンク ケーブル （5m) 
リ ンク ケーブル （10m) 
リ ン ク ケーブル （20m) 
モデム ボー ド 

通 は 制御 アダプタ 
B4680 イン タフ エース ボー ド EC 
タツ ブト ラン ン シーメ 、• 
マルチ ボー ト り ビータ C4 
ト ラン シーバ C 
トランク ケーブル C(3m) 
トランク ケーブル C(10m) 
ト ランク ケーブル C(20m) 
屮擗 コネクタ C 
ターミネータ C 

アース コネクタ c 

T5? コネクタ C 

B4680 インタフェース ボード ET 
マルチ ボー ト リ ビータ T 
トランシーバ T/R 
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5. PC-9800 シリーズ 本体と NEC 販売 ボードの 適合 可否 表 
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PC-98X レ 02 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-98X レ 03 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-98XL-06 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-98XL 2 -01 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-98XL 2 -02 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-98XL 2 -03 


〇 


〇 


〇 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


〇 


〇 


〇 


X 


PC-98XL 2 -04 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-98XL 2 -06 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-98XL 2 -07/L 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


o 


o 


〇 


〇 


〇 


o 


PC-98XL 2 -11 




〇 


〇 


〇 


o 


o 


o 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


O 


PC-98XL 2 .12 


o 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


o 


〇 


〇 


〇 


o 


PC-98XL 2 -13 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


PC-98XL 2 -14 


X 


X 


X 


38 


38 


38 


38 


38 


38 


〇 


〇 


〇 


38 


PC-CD 102 


〇 


〇 


〇 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-H98-E04 


X 


X 


X 


〇 


〇 


〇 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


PC-H98-U01 


〇 


o 


o 


o 


o 


o 


〇 


o 


〇 


o 


o 






PC-IN503G 



資 料 



〇 ： 使用 可 x ： 使 ffl 不可 一： 不餐： （標 摩で 実装） 

86 ： 8086 V30 ： /iPD70116 286 ： 80206 N: ノーマル モード H ： ハイ レゾ モード （V30， 386, 486 は エミ ユレ 一 シ鱖ン モードの 合が あり * す） 
1 • PC 9801F3/M3/VM4/VX4. 41/UX41/RA5/RX4/LS5/EX4/ES5/LX4, 5. 5C/RA51/RS51/RX51 PC XA modcia. 31/XL modcU/XL2/RL modcl5 
に は ハードディスク インターフェイスが 内蔵され ている （PC-98XA modcll, 11 に は PC-98XA06 を， PC-9801UX21 に は PC-9801UX-31, PC-9801RA2/ 
KX2/VM11/KA21/RS21/RX21 に は PC-9801RA 34/35/35 レ PC-9801EX2/ES2 に は PC-9801ES 34/35 を 使用す る〉 • 

2. 外付 5/10MW 定 ディスク のみ 使用 可 I 

3. 本体 内蒙 ドライブ を 1M バイト （3 モード タイ：^ FDD の 場合 は 1M バイト • 1.44M パ イト） に W 定 して 使用. 

4. ボード h の ROM を KILL して 使用， 

5. PC 980ト10 が必 «. 

6. サウンド ボード （PC-9801-26/K, PC-9801U03) と ミュージック インターフェイス （1*C 9801 14) の Ml ^使用 は个可 • 

7. サウンド インターフェイス を 本体 内に 実 * 済み， 

8. 本体 内蔵 ドライブ を 640K バイトに BD 定 して 使 州. 

9. 赠 Kffl ボードと して PC 9801 31 を 使 ffl するとき のみ 使用 可 錄. 

10. PC-9801/E/F/Mffl の PC UX を 使用す る 場 台に のみ 必 蟹. 

11. PC- 9801 23(8086 ボード） に « 着して 使 

12. N88 ネットワーク BASIC(86) 及び MS-DOS BRANCm670 対応 ソフト ゥ i ァを使 W する 時に PC 9809 (|£««ROM) が必賽 （PC-980 ト 08〉 が ある 場 
合に は必餐 なし. 

13. PC-9801F3 では HC-9872/K/L を 使用. 

14. クロック 周波数に かかわらず， 数値 データ プロセッサ 自体 は 8MHz で 》 作す る • 
は. PC 9801F3 では 使用 不可. 

16. PC 9801LV 08 ユニットが 必要 • 

17. タ ツチ スクリーンに 対応した CRT ディ ス ブレイが 必餐. 

18. 8086/V30 CPU 動作 時には EMS 拡 * メモリ としての み 使 W 可能. 

19. 赠 »KAM ボード （PC-9801 53U, PC- 9801 RX OIL, PC9801RS OK PC9801KA 01, PC9801EX 0K PC 9801ES 0U PC 9801DX 01. PC 9801DS01. 
PC 9801 DS 02, PC 9801FX OK PC9801CS 01. PC-9801CS02, PC-98RL 01U) ヒ および PC98GS, PC 9801US 本体 内 メモリ 専用 スロットに 実装し 
て 使用. 

20. GP IB インター フ x イスとの » 在不" J. 

21. PC 9864/L/U が 必賽. 

22. PC 9801LV07 または PC 9801LS 07 尊 W 拡張 アダプタ， PC 9801 LV 04 B46701I インタ一 フェイス セットが 必賽 • 

23. PC 9801LS 07 尊； アダプタ • PC 9801LV 04 IM6701I インター フ义 イスが 必賽. 

24. クロック 肩 «« にか かわらず， 數鐘 データ プロセッサ 白 体 は 10MHz で 動作す る • 

25. H8 定 ディ スク内 * モデル または 本体 内靖 RWW 定 ディ スク 実« 時 は 使 W 不 《L 

26. PC 9801ES 34/35 本体 内墙 KfflW 定 ディスク 実 《時 は 使用 不 "J. 

27. DMA チャネルの 変更が 必餐. 

28. 拡張 スロット を 2 スロット^ 有し • 電灘 容量と して 3 スロット 分 使 W する • 

29. 640KB フロッピーディスクと W 定 ディスクの W/i を 使用した シス ナムで は 使 《ィ ほ J (PC-9801F3 では 使 》 ！不" J). 

30. PC 9801LS 07 導; II アダプタが 必資. 

31. PC 9801 58. PC 9801 71 ISDN 用 遇 信 アダプタと 組み ft わせて 使 州す る 場 ft は， PC 9811L ！ /Ott* ユニットが 必賽 • 

32. ビデオ 入力 または 21 ビン マルチ 入力 コネクタ を 持つ 640X200 ドッ トのデ イス ブレイが 必 *• 

33. PC 980 ト 55/L SCSI ィ ン ター フ ユイ スと の问時 使 W 不 

34. PC-9801LV 08 l/Ol£* ユニットが 必賽 であり， あらかじめ 本体 内に メモリ を する ことが 必賽 • 

35. PC-98XL 01 を 先に 寓« する ことが 必赛. 

36. SCSIffl 定 ディスク 内 戴 モデル， または PC-98R レ 37, PC 9801 R A 37， PC 9801 DA 37* 装 9* は不饔 • 

37. PC-9801-55/L/U SCSI インターフェイスが 必要. ただし 本体 内に SCSIffl 定 ディスク を內 蔵して いる 場 台 は+賽 • 

38. PC-9801N08 1/0«： 餐 ュニッ トが 必要. PC -9801 NL の 場合 は PC 9801 N 08 I/Ott 餐 ュニッ ト と PC 9801 NL 01 拡張 パッ クが必 饔. PC -980 IP の 場 含 は 
PC 9801N- 08 I/Ott* ユニットと 拡 * コネクタ ボックス （* 付 品） が 必賽. 

39. DMA クロック Sil モードの 元で 使用 可， 

40. PC 9801Tmodel W2, W5 は 不可. 

41. *#»RAM カード を 夷 It 時には 使用 不可. 

42. 墙 »RAM カード を実裝 し， EMS«tt を 使用して いる 場 ft に は 使 W 小 "I. 

43. PC 9801NS/E U/U CRT パックが 必賽. 

44 靖 》RAM ボ一ト •（PdSOlKS 01, PC 9801RA-1U PC 9801DX 01. PC 9801 DS 01. I>C 9801DS 02. PC 9801DA-01, PC 9801FX 01. PC 9801FA 
01. PC 9801CS OK PC 9801CS02. PC 9821 B01U. および PC 98G& PC 本体 内 メモリ 専用 スロットに 実 《 して 使用 • 

45. LV21 を 》 く. 

46. CS5/W に は 夷 装 済み. 

47. PC 9801T 01/11 に 実装して 使用 • 

48. PC 9801CS 01/02 に爽 装して 使用. 

49. タツ チスク リ ーンに 対応した CRT ディ ス ブレイ が 必賽. 

50. PC 98B お 接««> のみ 実装 "J. 

51. アナログ RGB デ イス ブレイが 必賽 • 

52. PC 9821- B01 に 実 II して 使用. 

53. PC 9801NL 01 |£ 優 バックが 必赛. 

54. 2 枚 1 組での 場 R が 必賽. 

55. PC9801 70 メモリカード リーダ/ライタで 使用 可範. 

56. 24.83KHZ 時の み 使用 可 • PC 9821A E01 ウイ ン ドウ ァクセ ラレータ ボード A, PC -9801 85 ウイ ン ドウ ァクセ ラレータ ボード PC9821A E09 フル 力 
ラー ウィン ドウ ァクセ ラレータ ボー KA, PC 9801 91 フル * ラー ウィン ドウ ァクセ ラレータ ポー ド B 突 « 時 は 使 W 不可 • 

57. ローカル パス 対 JtWft. 

58. PC 9801P80/W では 使 W 个" J. 

59. PC 9801NS/L 01 CRT* 練 ケーブルが 必賽. 
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数字 




1990 127, 128 

1MBZ640KB 両用 FD 213 

1MB FD 203 

256 色 モード 157,201 

320KB FD 224 

4990 127， 129 

640KB FD 206 

70216 389 

71055 245 

7210 257 

7220 182, 188, 189 

765 203, 206 

8048 139 

8237 109, 203， 206 

8251 139, 251, 255 

8253 119， 125 

8255 135, 224， 239, 245 

8259 101 

98NOTE メニュー 69, 73,81 

98 ペン メニュー 76,81 

AC 特性 302 

ANK 164, 166 

ATN 

BCI 同期 72, 78, 79 

BOOT 393 

Break データ 139,345 





CD 信号 137. 251 

CG ウィンドウ 194 

CI 信号 137,251 

CPU クロック 識別 94 

CPUT 247 

CPU ァ ドレス 163 

CPU イネ 一 ブル 信号 297 

CRT TYPE 137 

CRT ディスプレイ 157,347 

CRT モード 識別 95 

CR コード 82 

CS 信号 137, 251 

DAC 224 

DAV 224 

DC 特性 300 

DEL コード 82 

DMA ァク ノリ ッジ 信号 297 

DMA コ ン ト ローラ 109 

DMA ターミナル カウント 297 

DMA チャネル 110, 207 

DMA 転送 速度 233 

DMA 転送 能力 339 

DMA ホールド 299 

DMA モー ド 235 

DMA 要求 信号 297 

DTR 142 

EGC 80， 193 

EOI 106 
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FDC 203, 206 

FD 固定 モー ド 71, 203， 206, 219 

FD プログラム モード 71 

FD モータ 制御 71 

GDC ァ ドレス 163 

GP-IB 83， 257, 384 

GRCG 190 

HALT 107 

ICW 103 

IDR 234 

IMR 106 

INT 41H 206 

INT 42H 203 

I/O アドレス 

1990 127 

1MB/640MBFD 217， 220 

1MBFD 204 

320MBFD 225 

4990 127 

640KBFD 207 

71055 246 

7210 257 

7220 182, 185, 188 

765 204,207,217,220 

8237 112 

8251 141,252, 256 

8253 119 

8255 136, 225, 240， 243, 246, 248 

8259 102 

CG ウイ ン ドウ 194 

CRT デ イス プレイ 182, 185, 188 

DMA 112 

EGC 193 

GP IB 257 

GRCG 190 



INT 41H 147 

匪 I F/F 108 

RS-232C 252, 256 

カレンダ 時計 127 

キーボード 141 

キャラクタ ジヱネ レー タ 197 

固定 ディスク 234 

サウンド 262 

システム ポー ト 136 

スレーブ GDC 188 

タイマ 120 

パ レツ ト レジスタ 189 

プリ ンタ 246,248 

マウス 240, 243 

マスタ GDC 182, 185 

モー ド レジスタ 188 

ライン カウンタ 185 

割り込み コ ン ト ローラ 102 

IZO ポー ト 51 

10 ライ ト 295 

10 リード 295 

10 レディ 297 

IPL 393 

IRR 106 

ISR 106, 236 

JIS コード 165 

JMP 55 

KCG アクセス モー ド 198 

LCD ノーマル/リバース 71,79 

LED の 制御 149 

LOW BATTERY 391 

Make データ 139,345 

Mode F/F 
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N 



NDP (数値 演算 プロセッサ） 82 

NMI 107 

NMI F/F 108 

NOP 23 

OCR 235 

OCW 104 

ODR 235 

OUT 5Fh, AL サボ一 ト 機種 識別 96 

PCM 266 

PC-PR201 系 プリ ンタ 83 

PDP ノーマル ノ リバース 71 

PIC 106 

RAM 4,6,41 

RAM DISK 396 

RAM ウイ ン ドウ 49 

RAM ドライブ 227 

RAM ドライブ サ ポー ト 識別 96 

RFD 224 

RMW モー ド 192 

ROM 4,6,41 

ROM ドライブ 395 

ROP 193 

RS-232C 124. 138. 371 

RS-232C 同期 モード 252 

RST 142 

RTS 142 

RTY 142 

RXRDY 251 

RXRE 136 

SASI 233 

SCSI 237 

SHUT0, 1 136, 138 

ST2 同期 72,78,79 



S ハフ メータ 82 

TCR モー ド 192 

TDW モード 191 

TXEE 136 

TXEMPTY 251 

TXRDY 251 

TXRE 136 

VRAM 6,41, 177 

WAIT^ 23 

X パラメータ 81 

YM2203 261， 263 

YM2608 265 

アウト プッ ト コントロール レジスタ 235 

アウト プッ ト データ レジスタ 235 

アーキテクチャ 識別 94 

アクセス ランプ 5 

アテンション インタラプト 208 

アトリビュート 171 

ァ ドレス バス 40,295,298 

ァ ドレス レジスタ 109 

アナログ コネクタ ァ 

インクリメント モード 116 

印字 データ 出力 249 

ィ ン ター ノヽリレ タイ マ 124 

ィ ン ター フヱ イス ボード 233 

インタラプト ベクタ アドレス 103 

イン ブッ ト ステータス レジスタ 236 

イン プッ ト データ レジスタ 234 

ウィンドウ ァクセ ラレータ ボード 267 
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ゥ ヱイ ト サイクル 23 

オート イニシャライズ 117 

オーバーラン エラー 143 

オペレーション コマンド ワード 104 

カーソル 表示 174 

外形 寸法 7 

外部 CPU データ 要求 信号 298 

外部 記憶装置 16 

カウント レート 119 

拡張 RS-232C 83, 255 

拡張 グラフ ィ ック モード 71,79 

拡張 スロッ ト 7,273,280,340 

拡張 モード 193 

画面 合成 コード 180 

画面 モー ド 179 

カラー コード 158, 159 

カラー 指定 82 

カレンダ 時計 127, 137 

簡易 グラフ 164 

漢字 ROM 3,6 

漢字 ROM ボード 198 

漢字 コード アクセス 198 

キー コード 151,154 

キー 配列 151 

キーボード 139,343 

キーボードの 識別 145 

キーボードの ソフ トウ エア 制御 147 

基本 グラフ ィ ック モード 71,79 

キャラクタ ジヱネ レー タ 制御 197 

キャラクタ 長 253 

グラフ ィ ック VRAM 178,181 

グラフ ィ ック 制御 命令 188,189 

グラフィック チャージ ャ 6,175， 190 

グラフ ィ ック 表示 3， 175 

グランド 297 

クロック D 

クロック 切り替え スィッチ 69,241,244 

クロック スピード 247 

聽 167 
コード アクセス 183, 198 



固定 ディスク 16,229,361 

固定 ディスク デバイス 名 83 

固定 ディスク ユーザ 識別 83 

コマンド ライ ト 142 

コマンド セット 254 

コマンド レジスタ 113 

コントローラ タイプ 234 

コ ン トロール ヮー ド 121 

サーフ ヱ イス 237 

サウンド 261 

サウンド 出力 264 

サウンド ボード 83 

時刻の 設定 133 

時刻の 読み出し 134 

システム 起動 83 

システム 共通 域 93 

システム クロック 297 

システム クロック 識別 96 

システム タイプ 247 

システム ポー ト 135 

自動 切り替え モード 219 

mm 7 

ジョイスティック 239， 263 

上位 ァ ドレス バスラ ツチ 信号 298 

消 » 電力 7 

初期化 80, 105, 142, 205， 208, 390 

シリアル コマンド 130, 132 

スィ ツチ バー 341 

数値 演算 プロセッサ 82 

スーパー ィ ン ポーズ 200 

スクロール 172 

スタート ビット 139 

スタンバイ 状態 107 

ステータス 信号 298 

ステータス リード 143,254 

ステータス レジスタ 115 

ス ト ッ プビッ ト 139 

ス ト ッ プビッ ト長 81 



470 



索 引 



スピーカ 135 

スピーカ F/F 136 

スピーカ 周波数 119， 124 

スムース スクロール 187 

スレーブ 105 

スレーブ GDC 1 88 

スロット カバー 342 

セッ ト レジスタ 128， 129 

全二重 81 

専用 髙 解像度 ディスプレイ i 69 

タ一ミ ナル モー ド 71, 77 

タイマ 119 

タイマ 設定 値 124 

タ イミ ング チヤ 一 卜 308 

タイム スタン パサ ポー ト 機種 識別 96 

調 歩 同期 251 

通信速度 251 

通信 方式 81 

ディスプレイ 1 57 

ディップ スィッチ 71 

データ パス 295 

データ ビッ 卜 長 81 

テキス 卜 VRAM 163 

テキス ト 表示 162 

デジタル コネクタ 7 

デバイス 状態 211,219 

デ バイ ス タイプ 234 

電源 確定 信号 297 

電源 ライ ン 297 

転送 モード 117 

電話 制御機 能 84 

同期 刻 時 72, 78, 79 

ドライ ブ 種別 219 

トラック 数 237 

内蔵 バッ テリ 227 

日本語 シフ ト コード 82 

ノー ゥ ヱイ ト 信号 298 



ノート 型 拡張 バス 278 

ノーマル モー ド 157 

ノン マス カブ ルイ ン タラ ブト 296 

バーチカ ル ライ ン 173 

ノヽ。 ーテ イシ ヨン 237 

ハー ドウ エア 割り込み 106 

ハー ド コピー 83, 84 

背面 図 280 

ハイ レゾ モー ド 158 

バス 解放 要求 信号 298 

バス スロッ ト 273 

バックアップ メモ リ 390 

バッ ク ポーチ 350 

ノ、 *ッ テ リ ノ、 0 ッ ク 227 

バッテ リノ、 バックアップ 81 

パラ レルコ マン ド 131 

パリティ 139,253 

パリティ エラー 137 

パリティ 指定 81 

ノ、 。 リ ティ チェック 81 

パ レツ 卜 レジスタ 189 

バンク モー ド 116 

半二重 81 

ビープ 音 125 

ビッ ト マップ アクセス 183 

ビッ トマ ッ プ モー ド 198 

描画 画面 選択 188 

表示 画面 選択 188 

表示 色 158, 159 

表示 文字 種 166 

標準 漢字 165 

標準 ディスプレイ 169 

ピン コネクション 280 

ブー トス トラップ 87 

ファイル スロッ ト 375 

フォント 169 

不 揮発 メモリ 81 

プリ ンタ 367 

プリンタ PSTB 138, 367 
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フレー ミン グ エラー 143 

ブロック ダイアグラム 21 

フロッピー ディ スク 203,353 

フロント ポーチ 350 

方形波 レー ト ジェネレータ 123 

ポート 割り当て 245 

ホール ドア クノ リツ ジ 信号 299 

ホールド リク エス ト 信号 299 

ボーレート 82 

ボディ ーフヱ イス 162 

マウス 239， 383 

マス カブ ルイ ン タラ ブト 296 

マスタ GDC 182 

メモリ エラー 135 

メモリ 拡張 例 45 

メモリ サイズ 82 

メモリ スィッチ 81 

メモリ ボー ド 自己 アクセス 信号 298 

メモリ マップ 41 

メモリ ライ ト 295 

メモリ ライ トイ ネーブル 295 

メモリ リード 295 

メモリ リフレッシュ 119 

モータ ON/OFF 制御 215 

モード 切り替え 193 
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